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DE  LA  PROPORTION 


D'EAU  ET  DE  IHX  CONTENUE  DANS  LE  BLÉ 


ET 


DANS  SES  PRINGIPAIIX  PRODUITS  ; 

Par  m.  E.  MILLON. 


Depuis  plusieurs  années  radmiiiistration  de  la  guerre  m'a 
fait  participer  aux  travaux  de  Commissions  auxquelles 
étaient  soumises  les  questions  les  plus  importantes  du  ré- 
gime manutentionnaire  de  Tarmée.  Ce  sont  dés  sujets  fort 
difficiles  où  la  chimie  n'a  pas  encore  pénétré  franchement. 
Aussi ,  tandis  que  des  hommes  éminents  apportaient  dans 
nos  conférences  le  tribut  d'une  pratique  consommée,  les 
données  scientifiques  faisaient  déta^ut ,  ou  bien  n'avaient 
pas  ce  caractère  d'autorité  et  de  précision  qui  permet  de 
porter  de  vives  clartés  sur  les  problèmes  de  l'industrie,  et 
de  suivre  pas  a  pas  chacune  de  ses  opérations  par  un  contrôle 
sévère. 

Le  blé  est  cependant  l'aliment  principal  et  presque  uniquo 
du  soldat  9  et  le  pain  est  ïe  symbole  trop  réel  de  la  vie-  du 
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pauvre.  L'étude  des  céréales  et  de  leurs  principaux  pro-: 
duits  touche ,  on  peut  le  dire  j  au  cœur  même  de  Thygiène 
publique. 

Si  la  France  est  avant  tout  un  pays  agricole ,  si  le  blé  est 
la  première  de  ses  richesses ,  combien  n'importe*t-il  pas  de 
connaître  par  avance  et  de  noter  scrupuleusement  tout  ce 
qui  fait  varier  et  la  nature  du  blé,  et  son  rendement  en 
pain  et  la  valeur  alimentaire  du  pain  lui-même? 

Le  plus  simple  des  faits ,  le  plus  facile  à  observer  dans  1^ 
qualité  du  blé,  sa  proportion  d'eau  plus  ou  moins  grande, 
donne  de  suite  un  exemple  de  l'importance  qu'il  faut  atta- 
cher à  ses  moindres  changements  de  composition. 

Le  blé  renferme ,  on  le  sait ,  de  Feau  que  la  chaleur  éli- 
mine facilement:  cette  eau  est  étrangère  à  ses  principes  ali- 
biles  ^  elle  ne  change  rien  à  la  qualité  de  ceux-ci ,  elle  di- 
minue seulement  leur  proportion.  Eh  bien ,  soumettons  au 
calcul  une  différence  d'hydratation  de  4  et  f  pour  loo  ;  sup- 
posons qu'une  année  le  blé  renferme  i8,5  pour  loo  d'eau, 
et  que  l'année  suivante  il  en  renferme  i4-  £n  admettant, 
conformément  à  la  circulaire  du  i6  novembre  1846 ,  adressée 
aux  préfets  par  le  Ministre  de  l'Agriculture  et  du  Commerce, 
que  la  France  consomme  lao  millions  d'hectolitres  de  fro- 
ment, de  méteil  et  de  seigle  (i),  et  en  comptant  l'hectolitre 
à  s  5  francs ,  ce  qui  est  le  prix  moyen  des  années  d'abon- 
dance, la  France  appliquera  à  cette  seule  consommation  une 
richesse  annuelle  de  1 800  millions  ]  que  cette  richesse  varie, 
cpmme  nous  l'avons  supposé ,  de  4>  S  pour  100,  et  la  France 
se  trouvera  plus  riche  ou  plus  pauvre  de  81  millions.  Si  l'on 
considère  que  le  prix  du  blé  a  triplé  en  1846-47?  on  sera 
forcé  de  reconnaître  que  4^5  pour  100  d'eau  de  plus  ou 


(1)  M.  Haussmanii;  dans  une  discussion  fort  habile  {Annales  d'Hygiène 
publique  et  de  Médecine  légale^  janvier  1848,  tome  IX,  page  5)  réduit  ce 
chiffre  de  consommation  h  8a  millions;  nous  devons  ici  construire  les 
calculs  sur  Tuii  on  Taud'o  chiffre,  sans  aller  à  la  baht3  sur  laquelle  ils  rc- 
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de  moins  feraient ,  en  ^reille  année ,  une  différence  de 
243  millions. 

Les  oscillations  que  j'admets  dans  Thydratation  du  blé 
n'ont  rien  d'exagéré.  A  Lille  ,  le  blé  récolté  en  1847  ^'*~ 
fermait  18, 5  pour  100  d'eau,  et  le  blé  de  1848,  dernière 
récolte,  n'en  contient  que  i4  pour  100  :  c'est  précisément 
la  différence  sur  laquelle  je  viens  d'appuyer  un  premier 
calcul* 

Voici  une  autre  conséquence  non  moins  sérieuse  tirée  des 
variations  de  l'hydratation.  J'admets  que  le  Gouvernement 
parvienne,  selon  ses  efforts,  à  une  évaluation  annuelle 
exacte  de  nos  récoltes  en  céréales ,  et  qu'il  découvre  qu'en 
1848  le  sol  a  produit  en  France  5  4 00  000  hectolitres  de  blé 
de  moins  qu'eu  1847.  ^^  ^*  s'effrayer  en  calculant  qu'un 
pareil  déficit  conduit  à  seize  jours  de  disette  pour  Tannée, 
ce  qui  est  désastreux.  Cependant  il  ti'en  sera  rien  :  la  pro- 
portion d'eau  moindre  de  4?  5  pour  100  en  1848  aura  rétabli 
l'équilibre  -,  la  disette  n'aura  été  qu'apparente ,  et  si  la  pani- 
fication est  égale  pour  Tune  et  l'autre  année ,  ce  qui  doit 
être,  elle  comblera  le  déficit  à  notre  insu. 

Je  n'insiste  pas  ;  d'autres  exemples  se  présenteront  d'eux- 
mêmes  dans  le  courant  de  ce  travail ,  et  il  suffira  sans  doute 
des  considérations  précédentes  pour  justifier  le  soin  minu- 
tieux que  j'ai  apportée  l'étude  de  l'eau  dans  le  blé,  dans 
les  farines,  dans  le  son  et  dans  le  pain. 

Ces  phénomènes  d'hydratation  ont  fourni  matière  à  la 
première  partie  de  mon  travail. 

La  seconde  partie  a  eu  surtout  pour  objet  la  détermina- 
lion  exacte  du  ligneux. 

Le  ligneiix  du  blé  reste,  comme  l'eau,  en  dehors  des 
principes  alimentaires;  il  résiste  au  tube  intestinal  de 
l'homme  et  des  animaux  supérieurs.  Le  blutage  a  été  in- 
venté pour  en  débarrasser  la  farine,  et  l'on  admet  que  le 
ligneux  est  approximativement  représenté  par  le  son. 

Le  ligneux  et  l'çau  constituent  en  définitive  la  somme 
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des  matériaux  inertes  que  renferment  les  céréales.  Quand 
on  en  a  fait  le  compte,  on  connaît  par  différence  la  propor* 
tion  vraie  des  principes  assimilables. 

Il  était  impossible  >  dans  cet  examen ,  de  ne  pas  faire  in-r 
tervenir  de  temps  à  autre  le  dosage  de  Tazote ,  du  gluten ,  de 
la  graisse,  des  sels,  etc.  J'ai  fait  ces  analyses,  lorsqu'il  Ta 
fallu,  pour  développer  les  vues  principales  qui  naissent  de 
mes  recherches  ^  mais  je  n'ai  pu  faire  de  chacun  de  ces  prin- 
cipes, de  leurs  variations  et  de  leurs  influences,  l'étude 
qu'ils  méritent  et  que  je  serais  heureulL  de  provoquer. 


DE    l'hydratation. 


Moyens  employés  pour  déterminer  Veau  des  céréales 

et  de  leurs  produits. 

Yauquelin  desséchait  les  farines  en  les  chauifant  à  une 
douce  chaleur  pendant  deux  heures  ;  c'était  trop  peu  de 
temps  et  trop  peu  de  chaleur.  D'autres  chimistes  ont  em- 
ployé une  température  de  -f-  120  degrés,  ou  bien  de 
-f-  i3o  degrés. 

Ces  changements  dans  le  mode  opératoire  empêchent 
absolument  les  résultats  d'être  comparables  entre  eux. 

Il  faut  tout  fixer  avec  précision  dans  cette  déterminatioi^ 
de  Feau  :  le  degré  4^  chaleur  qu'on  applique  aussi  bien  que 
la  durée  de  celle-ci. 

De  la  farine  de  blé  chauiféç  à  i3o  degrés  a  perdu  : 

Après  cinq  heures i3,6o  p.  100 

Après  dix  heures 1 3 ,88 

Après  quinze  heures.. 149 16 

Après  vingt  heures ^(^A^ 

De  sorte  qu'après  vingt  heures  d'expérience  la  perte  ne 
semblait  pas  encore  arrêtée;  elle  était  visiblement  propor- 
tionnelle au  temps. 

A  -f-  i5o  degrés  la  perte  ne  se  fixe  pas  encore  trop  vite, 
mais  elle  tend  à  s'arrêter  ou  du  moins  se  ralentit  si  forle-r 
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ment,  qu'après  quinze  heures  à  -h  i5o  degrés ,  neuf  heures 
de  plus  ou  de  moins  donnent  un  chaQgement  à  peine  ap- 
préciable. 

Même  farine  que  précédemment  : 

Perte  à  -h  iSo  degrés  après  six  heures.  # i5,o8  p.  loo 

Après  quinze  heures 15,4^ 

•  Après  vingt -quatre  heures  i5,5o 

Après  trente-trois  heures   .  i5,6o 

Si  Ton  porte  la  température  à  -+-  i8o  degrés,  on  ob- 
serve une  destruction  lente  de  la  farine  par  le  concours  de 
l*air  et  de  la  chaleur. 

Même  farine  : 

Perte  à  +  i8o  degrés  après  cinq  henres.  • .      i5,4o  p.  loo 

Après  dix  heures.  ?. .      19967 
Après  quinze  heures .     20,80 

La  comparaison  des  pertes  supportées  par  la  farine  à 
+  i5o  et  à  H-  180  degrés  m'indiquait  que  la  combustion 
de  là  farine  par  l'air  ne  devait  commencer  à  -+-  180  degrés 
qu'après  cinq  heures  environ  d'application  de  cette  dernière 
température  \  que  si  la  combustion  s'opère  à  H-  1 5o  degrés , 
elle  est  si  faible  qu'elle  ne  détruit  pas  un  millième  de  la 
substance  en  neuf  heures  de  temps.  J'en  ai  conclu  que  je 
trouverais  entre  ces  deux  limites,  i5o  et  180,  la  tempéra- 
ture à  laquelle  la  farine  perdrait  son  eau  aussi  rapidement 
que  possible ,  et  cependant  ne  se  réduirait  pas  appréciable- 
ment  dans  un  espace  de  temps  même  assez  prolongé ,  par 
une  combustion  lente. 

L'expérience  a  confirmé  cette  vue ,  et  en  maintenant  la 
chaleur  de  160  à  170  degrés  durant  cinq  ou  six  heures ,  j'ai 
obtenu  des  chiffres  de  déshydratation  identiques  avec  ceux 
qu'on  obtient  à  -f-  i5o  degrés  en  quinze  heures,  oii  bien  à 
180  degrés  en  cinq  heures. 

De  sorte  que  je  conclus  qu'on  arrive  à  la  déshydratation 
la  plus  complète  et  la  plus  rapide  de  la  farine ,  en  la 
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chauffant  de  i6o  à  i65  degrés  durant  cinq  ou  six  heures. 

J'ai  répété  les  mêmes  expériences  sur  les  farines  de  pois, 
de  féveroUes ,  de  maïs  ,  de  riz  et  de  sarrasin  5  elles  sont  sou- 
mises à  la  même  règle.  Le  blé  et  le  son  se  trouvent  dans  le 
même  cas^  ainsi  que  la  mie  et  la  croûte  de  pain. 

On  obtient  toute  la  précision  désirable  en  opérant  sur 
4  ou  5  grammes  de  matière  :  on  les  introduit  dans  un  tjibe 
de  verre  à  minces  parois,  et  l'on  tient  celui-ci  plongé 
dans  un  bain  d'huile  que  Ton  chauffe  par  une  lampe  d'al- 
cool; on  règle  ensuite  la  température  suivant  les  indica- 
tions d'un  thermomètre  à  mercure  (i). 

A  la  suite  de  celte  application  de  la  chaleur,  on  observe 
que  la  farine  a  jauni  :  quant  au  pain ,  il  a  pris  dans  sa  masse 
'une  teinte  rousse  très-foncée,  qui  rappelle  l'aspect  de  la 
croûte  ;  mai3  son  goût  n'a  rien  d'empyreumatique  :  loin  de 
là ,  on  y  trouve  une  saveur  particulière  qui  n'est  pas  dés- 
agréable, 

'Hydratation  des  farines» 

Après  avoir  déterminé  rigoureusement  les  conditions  de 
rexpérience,  j'ai  passé  en  revue  un  grand  nombre  de  fa- 
rines. Le  fait  qui  m'a  le  plus  frappé,  c'est  le  peu  d'écart 
qu'on  observe  entre  les  farines  sous  le  rapport  de  la  quan- 
tité d'eau. 

Vingt-huit  farines  de  première  qualité,  que  j'ai  prises  à 
la  halle  de  Paris,  le  26  septembre  1847?  ni' ont  donné  les 
nombres  suivants  : 

Eau  pour  100. 

1  Farine  (Destors ,  de  Gonesse) iSj^g 

2  »       (Boulard  frères,  de  St-Maur,  près  Paris).     1 4  >68 

3  »       de  Champagne  (messager  de  Troyes, 

Aube).. . . i5,59 

4  •   »       de  Pontoise  (Souchard,  Truffaul). . . .      16,69 

(0  Les  tubes  de  verre  appliqués  à  cette  opération  sont  très-usités  dans 
les  laboratoires.  Leur  diamètre  est  de  2  centimètres  environ ,  et  leur  lon-^ 
gueur  de  18  à  20  centimètres. 
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5 
6 
6  bis. 

6  ter. 

7 

7  bis. 

7  ter. 
8 


9 

lO 

1 1 

12 

i3 

i4 

i5 

»7 

ï7  bis. 

17  ter. 

18 

^9 
20 

21 
22 

23 


» 


u 


» 


£au  pour  100. 

6,o3 
5,3, 

5,89 

5,60 

5,18 

5,63 

4,63 

5,39 

6»i5 

6,27. 

6,16 

5,5o 

5,84 

6,22 


Farine  de  Ve^in  (Morand  de  Morioe) 

»       Roland ,  de  Meaiix 

Idem 

Idem 

Darbley 

Darbley,  pays  de  Brie 

Idem 

de^Brie  (Venois,  de  Provins) 

Idem  (Laperche,  de  Provins)..'* . . 

Idem  (  Delariie ,  de  Gompan  ) 

de  Normandie (Dectramoy,  Eure).  • . . 

Idem  (  Aforel ,  de  Vernon  ) 

de  Valensart  ( de  Sentis) 

de  Picardie  (Pasquel ,  de  Sénlis.) 

Idem  (  Queste  père  ) 

Idem  (Vallon,  de  Marolles,  près  de 
*        Villers-Ck)tterets) 

Idem  (  Nicolle ,  de  Routigny  ) 

Idem  Idem 

Idem  Idem • 

Idem  de  Maiptenox  (Barre-Pinard), 
de  Beauce  (Monnet,  de  Dreux) 

Idem  (Jouguet,  de  Chartres)..  •*. . . 

Idem  (Massot,   de  Vînerville ,   près 
Charti;es  ) * 

Idem  (Péan,  de  Château  dun) 

d'Orléans  (  Doussaint-Péan) 

Dans  ces  farines  de  provenances  assez  diverses,  le  mini* 
mumd'eauesti4,63  pour  100  ,et  le  maximum  16,68.  Ainsi 
les  termes  extrêmes  ne  diilerent  entre  eux  que  de  2  pour  100,. 
Sî  l'on  retranche  les  farines  n^*  i,  2, .4  98,  16,  17,  17  bis^ 
on  trouve  que  le  minimum  d'eau  des  vingt  et  une  farines 
restantes  est  de  i5,i-8,  et  le  maximum  16,22;  c'est-à-dire 
que  toutes  ces  farines  renferment  unequantitë  d'eau  presque 
pareille,  puisqu'elles  ne  diffèrent  que  de  i  pour  100. 

C'est  un  fait  tjcs-important  que  celle  conformité  de  Thy- 
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» 


» 


4>7: 

6,68 

4.99 

5,72 

5,84 
5.76 
5,96 

5,89 
5,88 
5,40 
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dralaiion  des  farines  qui  se  versent  à  Paris,  en  suivant  un 
rayon  assez  étendu  dans  les  directions  les  plus  opposées ,  le 
Vexîn,  la  Beauce  ,  la  Brie,  la  Picardie ,  la  Normandie  et 
la  Champagne*.  Cette  conformité  permet  d'espérer  que  Ton 
connaîtra,  sans  trop  multiplier  les  expériences,  le  degré 
d'hydratation  des  blés  récoltés  dans  la  France  entière  ;  elle 
prouve ,  en  outre  ^  que  les  considérations  qni  ont  été  présen- 
tées sur  l'importance  de  la  détermination  de  l'eau ,  dans 
l'évaluation  annuelle  de  nos  richesses  en  céréales,  n'ont 
rien^de  factice  ni  d'exagéré  :  elles  sont  parfaitement  conr- 
formes  à  la  nature  même  des  faits. 

Je  n'ai  pas  eu  à  ma  dispositioïi  les  farines  de  la  récolte 
de  1848  qu'on  a  déjà  du  verser  à  Paris ,  et  je  n'ai  que  très- 
peu  de  faits  à  produire,  sur  la  comparaison  de  plusieurs  ré- 
coltes consécutives.  J'ai  cependant  recueilli  plusieurs  nom- 
bres sur  des  farines  d'origine  assez  diverse.     ^ 

Eau  p.  lOo. 

1847  Farine  brute  de  blé  tendre  ( Nord ) .• 18,2 

1848  »  Idem  Idem i4>^ 

1848    Autre  farioe  Idem 14»^ 

1846  Farine  brute  de  blé  dur  (Odessa) 14,2 

1847  »  Idem  Idem }^'i^ 

1846  »       brute  de  blé  tendre  (Brie  et  Champagne)..      i5,7 

1847  "  Idem  Idem 17  9$ 

1846  »       brute  de  blé  tendre  exotique *  ^4  9^ 

1847  "  Idem,. 16,4 

Ces  variations  sont  petites,  et  il  y  a  loin  de  là  au  mini- 
mum de  6  et  au  maximum  de  25  qu'on  trouve  indiqués  dans 
quelques  ouvrages.  Le  niinimum  que  j'observe  est  de  1450? 
et  le  maximum  de  18,2.  Des  comparaisons  plus  étendues 
me  révéleront  sans  doute  des  différences  plus  considérables , 
mais  jusqu'ici  je  suis  disposé  à  mettre  sur  le  compte  de  do-r 
sages  insuffisants  la  proportion  d'eau  de  6,8  et  même  de  lo 
pour  100.  Quant  aux  quantités  d'eau  qui  atteindraient  20  et 
2 5  pour  100,  elles  doivent  caractériser  des  années  plu- 
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vieuses  au  moment  de  la  récolte,  ou  bien  des  qualités  excep-- 
tionnelles;  Dans  les  années  courantes  et  dans  les  circon- 
stances habituelles,  elles  signalent  certainement  une  addition 
d'eau  coupable. 

La  c'onnaissance  exacte  et  pour  ainsi  dire  officielle  du 
degré  d'hydratation  que  présentent  les  farines  suivant  leur 
provenance ,  préviendra  des  fraudes  très-dangereuses  et 
fournira  aux  expertises  une  base  qui ,  à  cette  heure ,  leur 
manque  totalement. 

Hydratation  du  blé  et  du  son. 

On  présumerait  volontiers  que  l'hydratation  du  blé  est  la 
même  que  celle  de  la  farine  :  il  y  a  cependant  Une  action  de 
la  meule  qui  est  quelquefois  marquée,  et  qui  tend  à  affaiblir 
dans  la  farine  la  proportion  d'eau  du  blé. 

Des  exemples  de  cette  action  ont  été  recueillis  principa- 
lement au  moulin  du  quai  de  Billy  :  tout  le  système  avait 
été  démonté  et  soigneusement  nettoyé  sous  les  yeux  de 
M.  Darblay  lui-même ,  et  la  farine  fut  prise  au  milieu  de 
la  mouture  de  5o  hectolitres  de  blé. 

Eau  pour  loo. 
Blé  tendre  indigène  de  1847  (^^^^  et  Champagne).     18,6 
Farine  brute  retirée  du  blé. ......  i 17  >5 

Différence i ,  i 

Blé  tendre  exotique  de  1846 16, 5 

Fariiie  brute  retirée  du  blé 1^97 

Différence 0,8 

Autre  blé  tendre  exotique i5 ,06 

Farine  brute  retirée  du  blé i4>02 

Différence i  ,4 

Blé  dur  (Odessa  1846).. i4>o 

Farine  brute  retirée  du  blé. ." i4>o 

Différence 0,0 
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Eau  pour  loo. 

Blë  dur  (  Odessa  1847  ) •  •      *6  >4 

Farine  brute  retirée  du  blé. 16,0 

Différence 0,4 

Blé  tendre  indigène  (Nord ,  1847  ) '^56 

Farine  brute  retirée  du  blé ,  ,      18,2 

Différence. 0,4 

Cette  perte  d'eau  est  très-variable ,  puisqu  aile  a  été  nulle 
dans  un  blé  dur  (Odessa,  1846) ,  tandis  qu'elle  a  atteint  près 
de  1, 5o  à  l'égard  d'un  blé  tendre  exotique. 

Il  faut  attribuer  cette  déshydratation  du  moulin ,  d'une 
part  à  réchauffement  que  la  meule  détermine  dans  la  farine, 
et ,  d'autre  part,  à  l'hydratation  élevée  dublé,  mais  surtout 
à  l'eau  que  le  blé  a  pu  prendre  lorsqu'il  a  séjourné  dans  ^es 
lieux  humides ,  pu  peut-être  même  lorsqu'il  a  été  mouillé. 
Le  blé  qui  a  été  soumis  à  celte  influence  de  l'humidité  ou  du 
mouillage  devait  contenir  son  excès  d'eau  à  la  périphérie 
des  grains^  j'ai  constaté  qu'il  en  était  ainsi  par  Pexamen  du 
son.  Tandis  que  la  farine  brute  donnait  i5,  ypour  100  d'eau, 
le  son  retiré  de  cette  même  farine  en  contenait  16, 3  :  la 
fleur  ne  renfermait  au  contraire  que  i5, 2. 

Si ,  au  contraire ,  le  son  provient  d'une  farine  très-hydra- 
tée,  mais  dont  le  blé  n'a  pas  été  humecté,  l'hydratation  est 
égale  dans  le  son  et  dans  la  farine.  La  meule  a  agi  sur  toutes 
les  parties  du  grain,  sur  le  centre  qui  produit  la  fleur  de 
farine,  comme  sur  Tépiderme  qui  produit  le  son.  J'ai  constaté 
cette  disposition  dans  un  blé* indigène  qui  renfermait  18,6 
pour  100  d'eau.  La  farine  brute  de  ce  blé  a  donné  17,6,  et 
le  son  17,8. 

Le  blé  dur  d'Odessa  hydraté  à  i4  pour  100  a  donné  la 
même  proportion  d'eau  dans  le  blé  ,  dans  le  son  et  dans  la 
fleur. 

En  résumé ,  un  blé  s'est-il  imprégné  d'eau  ,  il  perdra  à  la  - 
meule ,  et  la  fleur  qu'on  en  retirera  sera  moins  hydratée  que 
le  son. 


\ 
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•  Le  blé  est-il  fortement  hydraté  par  Teau  de  végétation 
seule ,  il  perdra  encore  à  la  meulç ,  mais  le  son  et  la  fleur 
contiendront  une  proportion  d'eau  sensiblement  égale. 

Enfin,  dans  le  cas  d'un  blé  sec  et  peu  hydraté,  le  chiffre  de 
Teau  sera  le  même  dans  le  son,  dans  la  fleur  et  dans  le  blé. 

Le  dosage  de  Teau  donnç  ici  des  indications  d'une  déli- 
catesse extrême,  qui  échappent  à  tout  autre  mode  d'inves- 
tigation. 

On  comprend  combien  ces  faits  sont  importants  pour  le 
meunier  qui  se  paye  souvent  en  retenant  sur  la  farine  quel- 
ques centièmes  du  poids  du  blé.  Il  peut  perdre ,  dans  son 
ignorance  des  phénomènes  de  l'hydratation,  une  partie  de 
son  bénéfice  légitime.  Il  peut,  au  contraire  ,  en  mouillant 
le  blé ,  augmenter  illicitement  le  gain  que  le  propriétaire  est 
disposé  à  lui  accorder. 

Une  détermination  d'eau  préviendrait  toute  erreur  et 
toute  manoeuvre,  au  préjudice  de  l'une  et  l'autre  partie. 

Il  serait  inutile  de  représenter,  au  sujet  de  l'achat  du 
blé  ,  l'importance  de  contrôler  la  quantité  d'eau  :  l'intérêt 
est  le  même  que  pour  Tachât  des  farines  ;  mais  l'intérêt 
redouble  lorsqu'il  s'agit  des  approvisionnements.  La  con- 
servation  du  blé,  en  effet ,  est  sous  la  dépendance  de  son 
hydratation  :  un  blé  sec  se  conserve  des  siècles;  un  blé 
chargé  d'eau  est  exposé  à  de  nombreuses  avaries  dans  l'an- 
née même  de  sa  récolte  :  ces  faits  sont  notoires.  Reste  à 
savoir,  exactement  à  quel  degré  d'hydratation  la  conserva- 
tion devient  possible. 

Les  mêmes  considérations  sont  encore  applicables  à  la 
farine. 

A  côté  de  cette  question  capitale  de  l'altération  du  blé 
se  trouve  la  question  des  déchets  réguliers.  C'est  là  une 
source  de  contestations  délicates  pour  les  administrations 
qui  ont  à  surveiller  de  grands  magasins.  Tous  les  blés  per- 
dent-ils au  grenier?  Cette  perte  est-elle  considérable?  On 
n'en  possède  jusqu'ici  aucune  évaluation  certaine;  on  pres- 
sent de  grandes  variations  dans  le  déchet,  suivant  la  nature 
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des  blés ,  suivant  la  période  de  Tannée  qu'ils  traversent , 
suivant  le  lieu  où  ils  sont  emmagasinés,  suivant  raératioii 
du  lieu ,  suivant  un  pelletage  plus  ou  moins  fréquent  et 
quelques  autres  influences  slecondaires  j  mais  si  nom- 
breuses que  soient  ces  circonstances,  il  sera  facile  mainte- 
nant de  les  suivre  l'analyse  en  main,  et  deux  ou  trois  années 
de  dispositions  combinées  et  calculées  d'avance  jetteront 

une  lumière  très-satisfaisante  sur  ce  sujet  plein  d^obscurité^ 

• 

Hydratation  du  pain. 

Il  est  facile  de  déshydrater  un  fragment  de  pain ,  soit  de 
la  mie,  soit  de  la  croûte.  Mais  il  est  impossible  de  calculer 
sur  la  quantité  d'eau  de  ce  fragment ,  qui  pèse  5  ou  6 
grammes,  le  degré  d'hydratation  d'un  pain  tout  entier. 
C'est  cependant  cette  dernière  hydratation. qu'il  faut  con- 
naître. Partout  où  l'on  tend  à  introduire  de  l'économie  et 
de  la  surveillance  dans  la  fabrication  du  pain ,  on  se  pose 
ce  problème  :  Combien  un  poids  connu  de  farine  ^  soit  un 
quintal  métrique  y  peut-il  fournir  de  kilos  de  pain?  Deux 
farines  inégalement  hydratées  ne  peuvent  pas  rendre  un 
même  poids  de  pain  lorsqu'elles  sont  soumises  au  même 
travail  de  panification ,  e(  deux  farines  semblables  attein- 
dront des  rendements  inégaux,  suivant  la  quantité  d'eau 
qui  aura  été  incorporée  au  pain.  Dans  le  régime  actuel  de 
la  taxe,  et  de  même  dans  les  manutentions  militaires,  le 
degré  d'hydratation  du  pain  serait  le  premier  point  à  ré- 
gler :  un  boulanger  qui  donne  un  poids  d'eau  à  la  place 
d'un  poids  de  pain  frappe  toujours  la  bourse  du  consom- 
mateur; il  frappe  la  bourse  et  la  santé  lorsque  le  consom- 
mateur est  pauvre  et  qu'il  ne  mange  pas  du  pain  à  son  ap- 
pétit. 5  pour  loo  d'eau  de  plus*  ajoutés  chaque  jour  au  pain 
représentent,  à  la  fin  de  Tannée,  une  disette  de  dix-huit 
jours,  et  peuvent  changer,  pour  Touvrier  malheureux,  une 
année  d'abondance  en  une  année  de  privations. 

Il  n'y  a  pa5  à  nier  ces  calculs  et  leur  conclusion.  Si  Ton 
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affirme  que  5,  6,  7  et  8  pour  100  d'eau  en  plus,  qui  chan- 
gent à.  peine  les  quantités  extérieures  du  pain,  sont  aussi 
inaperçues  par  nos  organes  et  ne  peuvent  à  la  longue  y 
porter  âucuneiatteinte ,  il  faut  déclarer  du  même  coup  que 
la  disette  des  récoltes  n'existe  jamais  que  dans  les  esprits , 
que  pour  combler  un  déficit  de  dix-huit,  vingt,  vingt-cinq 
et  même  trente  jours,  ce  qui  dépasse  les  limites  de  nos  ré- 
coltes les  plus  stériles  ]  il  suffira. de  prescrire  aux  boulangers 
de  mettre,  en  ces  années  de  détresse,  5,. 6,  7  ou  8  pour  loo 
d'eau  de  plus  dans  leurs  produits.  Ce  n'est  pas  que  cette 
tolérance  dans  l'addition  d'eau  ne  puisse  venir  en  aide  aux 
moments  de  rareté  des  céréales,  à  peu  près  comme  la  réduc- 
tion  de  la  ration  est  4in  remède  à  bord  des  navires  à  court 
de  provisions  5  mais  pour  tirer  parti  de  ces  faits  d'hydrata- 
tion dans  la  crise  de  nos  subsistances,  il  faudrait  que  l'hy- 
dratation du  pain  fût  soumise  à  des  règlements  et  devint 
l'article  essentiel  de  la  police  alimentaire. 

Ces  considérations  redoublèrent  mon  désir  d'appliquer 
à  la  déshydratation  du  pain  des  moyens  aussi  simples  que 
ceux  que  j'ai  indiqués  pour  le  blé  et  la  farine. 

J'ai  d'abord  constaté  qu'il  n'y  a  aucun  parti  à  tirer  de 
l'hydratation  d'une  portion- de  la  mie  et  de  la  croûte  ;  en 
prenant  5  ou  6  grammes  de  l'une  et  de  l'autre  à  diiSérentes 
régions  du  pain ,  on  obtient  des  variations  énormes. 

Ainsi ,  en  examinant  différents  pains  très-rapprochés  les 
uns  defs  autres  par  Thydratation  de  la  masse  totale,  j'ai 
constaté  pour  la  croûte  de  chacun  d'eux  des  nombres  qui 
sont  dans  une  grande  divergence. 

On  peut  en  juger  par  le  tableau  suivant,  dont  les  analyses 
ont  été  fournies  par  un  pain  blanc  de  première  qualité  : 


Ahn.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3®  série,  t.  XXVI.  (Mai  iS49*) 
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Eau  pour  loo.  Ëau  pour  loo. 

N*»'  I  Croûte  supérieure.  20,75  le  pain  tout  entier.   3499B 

2  »                  ^3  99^              ^'  36)65 

3  »                  2^97'               "  •          36,54 

4  »                  21,57               "  38,74 

5  »                  23,69              »  36,72 

6  »                   i7»3i               »  34) 5 I 

7  M                   i4)26              »  34, o5 

8  »                   '7?o4              "  35» 09 

"  (  Croûte  inférieure .    23 , 3 1      j  ^  '  ^ 

L'hydratation  de  la  mie  ne  s'accorde  guère  mieux  avec 
celle  du  pain;  ainsi,  pour  les  mêmes  pains  que  ci-dessus, 
j'ai  obtenu  : 


N 


os 


• 

Eau  pour  100 

I 

Mie 

du  centre.  .    . 

.      46,69 

2 

* 

» 

39,82 

3 

» 

42,49 

4 

» 

46,00 

5 

» 

43,22 

6 

» 

44,55 

7 

» 

45,04 

8 

h 

43,21 

9 

» 

44,09 

L'idée  d'agir  sur  un  pain  entier  6st  trè&-naturelle  ;  mais 
la  dessiccation  d'un  pain  de  deux  ou  trois  livres  est  une  opé- 
ration embarrassante.  Avec  des  étuves  de  construction  ap- 
propriée, on  se  tire  d'affaire;  le  pain  entier,  divisé  en  pe- 
tits morceaux ,  se  déshydrate  aussi  complètement  qu'un 
échantillon  de  farine  ou  de  blé  du  poids  de  5  grammes. 

J'ai  cherché  à  éviter  ces  constructions  d'étuve  et  à  réduire 
le  pain  mis  en  expérience  à  un  poids  qui  permit  de  faire 
usage  d'un  appareil  simple  et  facile  à  transporter.  Lorsque 
le  pain  est  de  forme  régulière,  comme  un  pain  de  munition, 
on  parvient  à  représenter  exactement  la  masse ,  en  préle- 
vant un  morceau  de  100  à  i5o  grammes.  On  coupe  ce  mor- 
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ceau  en  dessinant  aussi  exactement  que  possible  un  segment 
de  cercle  à  angle  très-aigu  qui  se  dirige  du  centre  du  pain 
vers  sa  circonférence.  Je  choisis  de  cette  façon  deux  mor- 
ceaux à  peu  près  égaux,  que  j'introduis  dans  deux  flacons 
de  verre  mince,  aplatis  sur  une  de  leurs  faces,  de  manière 
à  s^accoler  facilement  l'un  à  l'autre-  Les  flacons  sont  intro- 
duits et  fixés  dans  un  cylindre  de  cuivre  qui  a  i8  centi- 
mètres de  diamètre  et  20  centimètres  de.  hauteur.  Ce  cy- 
lindre est  ensuite  rempli  d'huile  et  supporté  par  un  autre 
cylindre  de  tôle,  haut  de  27  à  28  centimètres  et  large  de  24, 
qui  fait  office  de  réchaud.  On  introduit,  en  effet,  par  l'un 
des  côtés  du  cylindre  de  tôle ,'  où  l'on  a  ménagé  une  ouver- 
ture convenable,  une  lampe  d'alcool  à  mèche  circulaire, 
dont  le  réservoir  reste  hors  du  réchaud.  Tout  ce  système 
arrive  facilement  à  une  température  de  i65  degrés.  On  fixé 
la  hauteur  de  la  mèche  dès  [qu'on  est  arrivé  à  ce  degré  qu'il 
ne  faut  pas  dépasser,  et,  à  la  suite  de  trois  ou  quatre  expé- 
riences, on  peut  régler  si. bien  la  quantité  d'alcool  à  intro- 
duire dans  la  lampe ,  qu'il  suffit,  dans  les  opérations  sui- 
vantes, d'amener  la  température  du  bain  d'huile  à  i65  de- 
grés. On  se  dispense  alors  de  toute  surveillance,  car  la 
lampe,  en  s'éleignant  d'elle-même  faute  d'alcool ,  arrête  la 
chaleur  au  bout  du  temps  voulu.  Il  serait  facile  de  rempla- 
cer la  lampe  d'alcool  par  un  bec  de  ga^  ;  mais  cet  emploi 
du  gaz ,  qu'il  est  désirable  d'introduire  dans  nos  labora- 
toires et  même  dans  quelques  usages  domestiques ,  n'a  pas 
encore  pénétré  en  France. 

Le  cylindre  de  cuivre,  faisant  office  de  bain  d'huile, 
portera  à  son  pourtour  cinq  ou  six  douilles  destinées  à  re- 
cevoir l'une  un  thermomètre,  les  autres  des  tubes  de  verre 
contenant  des  échantillons  de  farine  ou  de  blé  qui  se  déshy- 
drateront en  même  temps  que  le  pain  (i). 


(i)  M.  Deleitil,  fabricant  d^iofitrument»,  rue  du  Pont-tle-Lodi ,  à  Paris, 
a  exécuté  avec  soin  Tappareil  que  je  décri». 

1. 
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Des  expériences  réitérées  m'ont  fait  acquérir  la  certitude 
qu'il  est  facile  de  déterminer  très-exactement  Teau  que 
renferme  le  pain  de  munition.»  En  employant  Tappareil 
précédent,  loo  ou  i5o  grammes  de  pain.se  déshydratent 
tout  aussi  vite  et  aussi  complètement  que  4  ou  5  grammes 
de  blé  ou  de  farine. 

Cette  déshydratation  rapide  d'une  masse  assez  considé- 
rable est  due  à  la  température  élevée  à  laquelle  j'effectue 
Tétimination  de  l'eau. 

Avant  d'appliquer  ces  résultats  de  la  déshydratation  au 
contrôle  du  rendement  d'une  farine,  je  devais  me  demander 
si  la  chaleur,  en  enlevant  de  Teau  à  la  farine  et  au  pain, 
laissait  de  part  et  d'autre  la  même  substance -intacte.  Les 
principes  de  la  farine,  transformés  par  la  panification ,  au- 
raient pu  perdre  à  l'état  d'eau  une  partie  de  leurs  éléments^ 
qui  seraient  au  contraire  retenus  dans  la  farine  elle-même. 
On  a  si  souvent  parlé  de  production  d'alcool  dans  la  fer- 
mentation panaire,  que  je  m'attendais  encore  à  un  déchet 
notable  dans  la  matière  sèche.  Mais  il  n'en  est  rien.  La 
portion  de  farine  qui  se  transforme  en  acide  carbonique 
est  tellement  petite,  qu  elle  ne  dépasse  pas,  à  coup  sûr, 
quelques  millièmes.  J'en  ai  acquis  la  preuve  dans  une  série 
d'expériences  exécutées  parallèlement  à  des  expériences  de 
manutention.  J'ai  supposé  la  matière  alimentaire  intacte; 
et  déterminant,  d'une  part,  l'eau  de  la  farine,  d'autre  part, 
l'eau  du  pain,  je  calculai  sur  ces  deux  données  ce  que 
loo  kilogrammes  de  la  farine  employée  avaient  dû  fournir 
en  kilogrammes  de  pain  fabriqué.  On  établissait  le  rende- 
ment réel  à  la  manutention,  et  les  nombres  que  me  four- 
nissait l'expérience  du  laboratoire  concordaient  toujours 
d'une  manière  satisfaisante  avec  les  nombres  de  la  boulan- 
gerie. Ces  rapports  ont  été  constatés  dans  neuf  expériences 
que  je  consigne  :1a  farine  employée  était  blutée  tantôt  à 
lo,  tantôt  n  i5. 
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Uendement  en  pain  calcule     .Ucndoiiient  obtenu  pour 
pour  100  kil.  de  farine.  loo  kil.  de  furine. 

k  k 

N^»  I  i36,o  i35,o 

2  137,0  '37,0 

3  i3i,5  i32,o 

4  i36,o.  i34,5 

5  i33,o  i33,o 

6  .  134,5  i33,o 

7  i35,o  i34,o 

8  «37,0         •  •    137,5 

9  i33,o  i34,o 

L'hydratation  a  varié  dans  les  pains  précédents  de  36,5 
à  40  pour  100^  mais  j'ai  eu  lieu  d*examiner  du  pain  mili- 
taire de  bonne  qualité,  en  apparence  du  moins,  qui  conte- 
nait 4^  et  43  pour  100  d'eau. 

Les  neuf  expériences  comprises  dans  le  tableau  précédent 
suffîsent-elles  pour  déclarer  qu'on  peut  désormais  connaî- 
tre, sur  un  échantillon  de  farine,  ce  qu'elle  doit  fournir  de 
pain,  à  un  degré  déterminé  d'hydratation  ?  Le  principe  est 
rigoureusement  vrai,  j'en  ai  la  conviction;  on  en  aura 
l'application  et  le  profit  dès  qu'on  sera  bien  décidé  à  le  faire 
intervenir  comme  contrôle  dans  les  grandes  gestions.  Il  de- 
viendra aussi  un  jour  ou  l'autre  la  base  principale  de  la 
taxe  du  pain.  Cependant  je  ne  me  dissimule  pas  que  le» 
expériences  que  j'ai  produites  sont  encore  trop  restreintes, 
elles  devront  être  suivies  sur  une  série  plus  étendue;  il  faut 
régulariser  la  cuisson  du  pain,  préciser  toutes  les  conditions 
du  ressuage,  insister  sur  le  choix  de  l'échantillon  et  sur  les 
moindres  détails  de  l'expérience.  Il  faut  que  ces  faits  d'hy- 
dratation, qui  sont  à  cette  heure  la  propriété  exclusive  du 
laboratoire ,  deviennent  si  simples ,  si  faciles  à  observer ,  si 
constants ,  si  évidents ,  que  les  fabricants  honnêtes ,  au  lieu 
de  s'en  effrayer,  soient  heureux  de  les  voir  convertir  en 
formules  administratives  et  en  articles  de  police. 

Je  termine  ces  considérations  en  construisant  deux  ta- 
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bleaux  qui  montrent  combien  il  est  injuste ,  dans  révalua- 
tion  du  rendement  et  dans  la  fixation  de  la  taxe,  de  ne  pas 
tenir  compte  de  l'èau  contenue  dans  la  farine  et  dans  le 
pain. 

Lé  tableau  n^  I  indique  ce  que  loo  kilogrammes  de  farine 
rendent  en  kilogrammes  de  pain ,  suivant  que  la  farine 
contient  14,  i5,  16,  17,  18  et  19  pour  100  d'eau,  et  sui- 
vant que  le  pain  fabriqué  en  renferme  36,  87,  38,  39,  4o, 
4i  et  4^  pour  100. 

Tableau  n**  I,  —  100  kilogrammes  de  Jarine  rendent  en  pain  : 


PAIN 

PAIN 

PAIN 

PAIN 

PAIN 

PAIN 

'    PAIN 

à 

à 

à 

k 

à 

à 

à 

rARJNE. 

S6  p.  100 

87  p.  100 

88  p  100 

89  p.  400  40  p.  100 

41  p.  100 

4S  p.  100 

<l 

d'eau.' 

d'eau. 

d'eau. 

d'eau. 

d'eau. 

d'eau. 

d'eau. 

, 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

Â  14  p*  100  d^eau. 

134,3 

i36,5 

l38,7 

140,9 

143,3 

«45,7 

148,2 

A  i5  p.  100  dWu. 

i3a,8 

•34,t) 

137,0 

139,3 

141,6 

144,0 

146,5 

A  16  p.  lood^eau. 

, i3i  ,2 

133,3 

i35,4 

'37,7 

i4o,o 

142,4 

145,0 

A  17  p.  100  d'eau 

i29»6 

i3i,7 

i33,7 

i36,i 

i3«,3 

140,7 

143,4 

A  j8  p.  100  d'eau. 

128,  r 

i3o,i 

l32,l 

134,5 

i36,7 

i39,i 

141,8 

A  19  p.  100  d'eau. 

ia6,5 

ia8,5 

i3o,5 

132,9 

134,0 

137,5. 

140,0 

On  voit,  d'après  ce  tableau,  que  100  kilogrammes  de 
farine  rendront  depuis  126^*^,5  de  pain  jusqu'à  i48^**,2.  Il 
àùflSra  que  la  proportion  d'eau  varie  de  6  pour  100  dans  la 
farine  et  de  7  pour  100  dans  le  pain  :  ce  sont  des  variations 
très-admissibles. 

Le  tableau  n°  II  offre  le  même  calcul  appliqué  au 
rendement  de  99  kilogrammes  de  farine  en  rations  de 
75o  grammes. 
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Tableau  n®  II.  —  99  kilogrammes  de  farine  rendent  en  rations 

de  ^5o  grammes  : 


PAIN 

PAIN 

PAIH 

PAM 

PAIR 

PAIN 

à 

à 

à 

h 

à 

à 

FARIMS. 

HT  p.  100 

98  p.  ]00 

S9p.  100 

M  p.  100 

41  p.  100 

«S  p.  100 

d'MO. 

«t'ean. 

d'oau. 

d*e«u. 

d*eaa. 

d'eao. 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

A  14  p*  100  d^eau. 

i8o,a 

i8i,i 

186,1 

189,3 

»92,4 

'95,7 

A  i5  p.  iuod''eau. 

178,' 

180,9 

i83,9 

187,0 

190,1 

-93,4 

A  16  p.  100  d^'eau. 

176,0 

178,8 

181,7 

184,7 

«87,9 

'9"»» 

A  17  p.   iood''eau. 

»73.9 

176,7 

"79.6 

x8a,5 

i85,7 

188,9 

A  18  p.  100  d^eau. 

i7«»Ô 

174,5 

»77,4 

180,3 

i83,4 

186,6 

A  19  p.   lood^eau. 

»69»7 

17a, 4 

175,2 

178,2 

181,2 

i84.3 

Ainsi,  dans  les  mauutenlions  militaires,  le  rendement 
de  99  kilogrammes  de  farine  peut  osciller  entre  169,7  ^^~ 
tions  et  195,7.  Ces  deux  chiffres  extrêmes  dispensent  de 
toute  réflexion. 

Du  ligneux  contenu  dans  le  blé. 

L'enveloppe  corticale  des  grains  de  blé  est  formée  par  du 
ligneux  auquel  adhèrent  si  fortement  les  autres  principes 
assimilables,  qu'aucun  moyen  mécanique  ne  saurait  les  en 
isoler.  Le  son  qu'on  rejette  dans  cette  intention  entraîne 
toujours  avec  lui  de  la  matière  amylacée  qui  blanchit  une 
des  faces  de  la  pellicule  et  qu'on  détache  par  de  simples 
lavages  à  Teau  froide. 

Comme  le  ligneux  ne  se  digère  pas,  on  fait  le  sacrifice  de 
la  substance  nutritive  qui  lui  est  adhérente,  afin  d'alléger 
rintestin  d'une  matière  inerte.  On  prélève  ainsi  une  quan- 
tité de  son,  qui  est  de  i5  à  20  et  même  2 5  pour  100  du  poids 
de  la  farine  brute. 

Cette  élimination  du  son  ,  désignée  sous  le  nom  de  blu- 
tage, cause  une  perte  considérable  dans  les  richesses  de  nos 
céréales^  le  son  est  en  effet,  comparativement  au  blé,  d'une 
valeur  minime.  Il  est  devenu  impropre  à  la  nourriture  de 
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rhomme  et  ne  peut  plus  servir  qu  a  celle  des  bestiaux.  11 
s'ensuit  que  plus  une  farine  est  blutée,  plus  son  prix  s'é- 
lève :  le  prix  du  pain  s'accroît  d'autant.  On  conçoit  donc 
que  partout  où  l'on  vise  à  fabriquer  le  pain  économique- 
ment, on  s'efforce  de  réduire  le  taux  du  blutage  ;  c'est  ainsi 
que,  dans 'les  manutentions  militaires,  la  farine  de  blé 
tendre  est  blutée  à  1 5  pour  loo,  et  celle  de  blé  dur  à  5  pour 
loo.  Dans  plusieurs  localités  le  pain  de  qualité  inférieure 
se  taxe  également,  sur  un  blutage  dont  le  taux  est  plus  ou 
moins  fort. 

Cette  pratique  est  bonne  si  le  son  doit  vraiment  être  re- 
jeté, mais  encore  demanderait-elle  une  surveillance  active. 
Il  faudrait  que  le  blutage  se  fît  loyalement  au  taux  voulu  ; 
mais  comment  s'en  assurer?  Comment  découvrir  dans  le 
pain  fabriqué  la  quantité  de  son  extraite  de  la  farine  brute? 
Les  blés  d'ailleurs  renferment  des  proportions  de  son  si  dif- 
férentes, qu'ici  un  blutage  de  lo  pour  loo  laisse  autant  de 
son  dans  la  farine  que  là  un  blutage  de  5  pour  loo. 

C'est  en  cherchant  à  résoudre  ces  difficultés  (i)  que  j'ai 
constate  un  fait  qui  change  entièrement  la  face  du  pro- 
blème. 

J'ai  reconnu  qu'on  s'exagérait  beaucoup  la  proportion 

de  ligneux  que  renferme  le  blé.  L'idée  générale  qui  semble 
avoir  jusqu'à  ce  jour  dirigé  les  opérations  du  blutage  attri- 
bue au  blé  une  quantité  de  cellulose  si  forte,  qu'il  faut  à 
tout  prix  l'éloigner  pour  rehausser  la  qualité  du  pain  ',  mais 


(i)  Lorsqu.^on  possède  en  raôine  temps  un  échantillon  de  la  farine  brute 
et  un  échantillon  de  la  farine  blutée  qui  en  provient,  il  est  facile  de  s^as- 
surer  qu'on  a  retiré  5,  lo  ou  i5  pour  lOO  de  son;  on  fait  passer  pour  cela 
Tune  et  Tautre  farine  par  un  blutoir  de  petite  dimension,  et  Von  pèse  le 
son  que  Ton  retire  de  chaque  côté.  La  différence  des  poids  exprime  très- 
exactement  le  degfrédu  blutage;  j^en  ai  fait  Texpérience  sur  un  petit  blutoir 
long  de  64  centimètres,  il  fournissait  exactement  les  mômes  résultats  qu^in 
blutoir  long  de  i'°,45.  Mais  si  le  son  avait  été  remoulu  et  remis  dans  la 
farine,  la  fraude  échapperait  encore  à  ce  moyen  mécanique:  il  faut  alors 
irecourir  aux  méthodes  chimiques  que  je  fais  connaître  plus  loin. 
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quand  on  recherche  les  faits  positifs  sur  lesquels  cette 
croyance  repose,  on  n'en  trouve  réellement  pas  d'une  auto- 
rité suffisante. 

L'excellent  ouvrage  de  M.  Boussingault  est  le  seul  où  j'ai 
vu  un  dosage  authentique  du  ligneux  ;  il  l'évalqe  à  7,5  pour 
loo  du  poids  du  blé.  U  est  vrai  que  j'ai  trouvé  sur  ce  point 
des  témoignages  très^ontradictoires  *,  mais  celui  de  M.  Bous- 
singault que  je  cite  a  seul  un  caractère  d'autorité. 

J'ai  pu  omettre  par  ignorance  quelques  sources,  mais  je 
crois  que  les  chimistes  affirmeront  avec  moi  que  cette  don- 
née importante  n'a  pas  encore  pris  rang  parmi  les  faits 
classiques  (i).  Au  reste  il  est  de  toute  évidence  que,  si  cette 
donnée  existe  quelque  part,  elle  n'a  réagi  en  aucune  ma- 
'  nière  sur  nos  usages  domestiques-,  qui  sont  réglés  en  vue 
d'une  proportion  forte  de  ligneux  et  de  matière  inerte  dans 
la  farine  brute.  Une  seule  analyse,  celle  de  M.  Boussingault, 
ne  pouvait  pas  suffire;  et  la  preuve,  c'est  qu'en  analysant 
les  blés  de  la  nature  la  plus  diverse,  j'ai  obtenu  des  résul- 
tats qui  s'éloignent  beaucoup  de  7,5  pour  loo.  La  propor- 
tion la  plus  forte  de  ligneux  que  j'ai  trouvée  dans  les  fa- 
rines de  blé  tendre  indigène  ne  dépasse  pas  2,38  pour  lOo, 
et  le  blé  dur  ne  m'a  donné  que  i,25. 

Je  consigne  de  suite  les  nombre  de  l'expérience  : 

Poids  de  la         Poids  ■ 
farine  brute,    du  ligneux.   Pour  loo. 
gp  . 

Blé  dur  (Odessa,  1847) •      '*^  >^ 

i<*.  Ble  tendre  exotique  (1847).  •  • 
2°.  Blé  tendre  exotique  (1847  )•  • 
Blé  tendre  indigène,  1847  (NordJ. 
!«•  Blé  tendre  indig.,  1848 (Nord). 
2®.  Blé  tendre  indig.,  1848  (Nord). 
Autre  blé  tendre  indig.,  1 848  (N.). 

(1)  Je  ue  crois  pas  devoir  discuter,  si  récentes  qu'elles  soient ,  des  asser- 
tions (iiftnaZ«5  d' Hygiène  publique,  tonie  lU,  page  59),  où  Ton  trouve  que  le 
son  contient  0,0  de  gluten  et  63,25  pour  100  de  son  absolu.  Ce  sont  des 
mots  vides  de  sens  unis  à  de  monstrueuses  erreurs. 


10,0 

0,125 

I  ,25 

.10,0 

o,i55 

1,55 

10,0 

o,i58 

1,58 

25,0 

0,643 

2,38 

20,0 

0449 

2,24 

20,0 

0,459 

2,28 

25,0 

0,379 

i,5i 

(  =^6  ) 

Le  procédé  que  j  *ai  mis  en  usage  est  de  la  plus  grande 
simplicité  :  il  consiste  à  traiter  Successivement  la  farine 
par  une  eau  acidulée  et  par  une  eau  alcaline. 

Je  pèse  ao  à  a5  grammes  de  farine  brute,  que  j'introduis 
dans  un  ballon  de  verre  d'une  capaqjté  de  i  ^  litre  à 
2  litres,  puis  j'introduis  .i4o  à  i5o  centimètres  cubes  d'une 
eau  acidulé,  qui  renferme  : 

Eau  distillée. . .    20 

Acide  chlorhydrique  fumant.        i 

Je  porte  Teau  acidulé  à  Tébullition  durant  i5  à  20  mi- 
nutes, j'ajoute  un  demi-litre  d'eau  distillée,  et,  au  bout  de 
quelques  instants ^  je  décante  celle-ci  sur  un  filtre  destiné  à 
recueillir  le  ligneux;  après  quatre  ou  cinq  additions  d'eau, 
on  jette  le  ligneux  lui-même  sur  le  filtre  ;  on  le  rassemble 
avec  une  pissette  au  fond  du  filtre ,  on  le  lave  jusqu'à  ce 
que  l'eau  de  lavage  soit  sans  action  sur  le  papier  de  tourne- 
sol ;  on  laisse  égoutter  le  filtre  durant  une  heure  ou  deux , 
et  tandis  qu'il  est  encore  humide  on  détache  le  ligneux 
avec  soin  ;  on  l'introduit  une  seconde  fois  dans  le  ballon 
déjà  employé,  et  l'on  verse  sur  lui  une  lessive  qui  contient  : 

£au  distillée 10 

Potasse  caustique i 

On  répète  l'ébuUition  en  présence  de  la  liqueur  alcaline 
durant  i5  à  20  minutes ,  et  Ton  procède  au  lavage  comme 
pour  l'eau  acidulée.  On  termine  ce  lavage  par  l'emploi  d'une 
eau  faiblement  acidulée ,  qui  doit  être  enlevée  elle-même 
jusqu'à  ce  que  toute  action  disparaisse  au  papier  de  tour- 
nesol. Le  ligneux  détaché  une  seconde  fois  du  filtre  est  des- 
séché au  bain-marie,  puis  au  bain  d^huile  à  -f-  120  degrés, 
où  il  est  maintenu  durant  trois  heures. 

Après  ces  deux  ti'aitements,  le  ligneux  est  d'un  blanc  gri- 
sâtre, si  les  lavages  ont  été  suffisamment  prolongés.  Dans  le 
cas  contraire  ,  il  serait  gris  ou  même  brun,  et  son  dosage, 
très-inexact,  donnerait  un   chiffre  beaucoup   trop  élevé. 


(  ay  ) 

C'est  un  inconvénient  que  je  n'ai  évité  qu'après  une  cer- 
taine étude  du  procédé.  La  farine  brute  produit  un  ligneux 
d'une  blancheur  éblouissante,  en  jetant  celui-ci  dans  un 
flacon  de  chlore,  tant  après  Taction  de  la  lessive  acide  qu'a- 
près celle  de  la  lessive  alcaline  ;  on  a  soin  d'éloigner  préala- 
blement cette  dernière  par  des  levages. 

Cette  action  du  chlore  détruit  certainement  jusqu'à  la 
dernière  trace  de  matière  incrustante,  mais  je  ne  suis  pas 
sûr  qu'elle  n'endommage  pas  le  ligneux  lui-même. 

Voici  quelques  nombres  qui  permettront  de  suivre  cette 
action  du  chlore  sur  le  son,  que  j'ai  préféré  à  la  farine 
parce  qu'il  rend  les  difTérences  plus  marquées  : 

Son  d^un  blé  tendre  de  première  qualité,  18485  dosage 
dû  ligneux  par  les  lessives  acidulés  et  alcalines,  sans  chlore  : 

Poids  da  son.  Poids  du  ligaeax. 

10«',0  0«',872 

■       •  ■*     ■ 

.  Même  son;  même  traitement  que  ci-dessus,  et,  de  plus, 
action  d'un*  flacon  de  chlore  d'un  litre,  à  froid  : 


/ 


Poids  du  son.  Poids  du  ligneux. 

io»',ô  o"',8i7 

Même  son;  traitement  par  les  lessives. acidulés  et  alca- 
lines; action  d'un  flacon  de  chlore  maintenu  à  H-  100  de- 
grés : 

Poids  du  son.  Poids  du  ligaeux. 

lO^'jO  0*'',720 

Même  son  ;  traitement  par  les  lessives  acidulés  et  alca- 
lines ;  double  traitement  par  le  chlore  : 

Poids  du  son.  Poids  du  ligneux. 

lo'^o  o«'',7o4 

Je  ferai  remarquer  encore  que  ce  n'est  pas  sans  de  nom- 
breux tâtonnements  que  je  me  suis  arrêté  au  procédé  qui 
vient  d'être  décrit  pour  le  dosage  du  ligneux. 

Ainsi,  il  est  impossible  d'employer  un  acide  plus  concentré 
que  celui  que  j'indiqiKî,  sans  s'exposera  convertir  le  ligneux 


et  ie  sucre  en  produits  humiqucs  qui  gâtent  toute  Topé  ra- 
tion^ l'acide  plus  dilué  agit  moins  vite  et  donne  une  liqueur 
moins  facile  k  iiltrer. 

Quant  au  degré  de  la  lessive  alcaline,  il  a  une  grande  in- 
fluence sur  le  poids  du  ligneux  obtenu  -,  cependant  ces  varia- 
tions ne  changent  rien  à  l'idée  générale  qui  résulte  des  ex- 
périences précédentes.  On  reconnaît  que,  dans  tous  les  cas, 
la  proportion  du  ligneux  est  très-faible.  Ainsi  le  même  son 
a  supporté  les  traitements  suivants  : 

Premier  traitement. 

Acide  chlorhydrique  composé  de  : 

Eau .     4° 

Acide  fumant i 

Lessive  alcaline  composée  de  : 

Eau 4^ 

Potasse I 

Son.    ..    I  o  grammes  ;  ligneux  obtenu,  i^.     0,968 

2».     0,955 

Deuxième  traitement. 
Acide  chlorhydrique  composé  do  : 

Eau 20 

Acide  fumant i 

Lessive  alcaline  composée  de  : 

Eau 20 

Potasse I 

Son. ...      10  grammes  ;  ligneux  obtenu. .        0,806 

Troisième  traitement. 

Acide  chlorhydrique  composée  de  : 

Eau 20 

.    Acide  fumant i 

Lessive  alcaline  composée  de  : 

•     Eau 10 

Potasse i 

Son..  . .      lo  grammes;  ligneux  obtenu.  .  .      o,753 


(  =»9  )    - 

Quatrième  traitemisnt. 

Acide  chlorhydrique  composé  de  : 

Eau , .  .  .  .      2Q 

Acide  fumant. . .'.  .        i 

Lessive  alcaline  composée  de  : 

Eau 5 

Potasse I 

Son.  ...      lo  grammes;  ligneux  obtenu .  ...      0,67 5 

J'^i  employé  toujours  i4o  centimètres  cubes  de  la  liqueur 
acide  et  de  la  liqueur  alcaline  :  rébuUitioii  a  duré  le  même 
temps. 

Quelle  que  soit  la  discussion  qu'on  élève  sur  le  mode  de 
dosage  qui  a  été  appliqué  au  ligneux,  la  proportion  de  ce- 
lui-ci reste  très-faible. 

On  doit  tirer  comme  première  conséquence  de  celte  mi- 
nime proportion  du  ligneux,  que  ce  n'est  pas  elle  qui  auto- 
rise le  prélèvement  de  i5,  20  et  aS  pour  100  sur  la  masse 
alimentaire  du  blé.  On  ne  peut  pas,  pour  quelques  mil- 
lièmes de  matière  inerte ,  sacrifier  un  poids  aussi  considé- 
rable de  la  sul)stance  qui  représente  le  premier  aliment  de 
l'homme. 

Il  fallait  rechercher  dans  les  autres  principes  entraînés 
par  le  blutage  la  cause  d'une  élimination  aussi  onéreuse.  Je 
me  suis  donc  demandé  avec  curiosité  quelle  était  la  compo- 
sition du  son. 

Le  ligneux  a  été  dosé  avant  tout  ^  sa  proportion  a  été 
petite,  comme  le  faisait  pressentir  la  composition  de  la  fa- 
rine elle-même.  Le  procédé  d'analyse  a  été  le  même  que 
pour  la  farine  ;;  il  suffit ,  dans  ce  dosage,  d'employer  10  gram- 
mes de  son. 

Son  provenant  du  mélange  de  trois  espèces  de  blé  (blé 
tendre  indigène,  blé  tendre  exotique  et  blé  dur)  : 

Son  employé.  Ligneux. 

1°.   10  grammes.  .. ^  ...... .      i  ,0 

2".    10  grammes  ...........      i  ,  195 

3".    10  grammes i ,  100 


(  3o  ) 

Son  provenant  d*un  blé  tendre  indigène,  bluté  à  18 
pour  100  : 

Son  employé.  Ligneui. 

i*^.   10  grammes 0,^/58 

2**.   10  grammes.'. ^7^1 

Son  provenant  d'un  autre  blé  tendre  indigène  bluté  à 
19  pour  100: 

Son  employé.  Ligneux. 

10  grammes 0,072 

Autre  son  provenant  d'un,  blé  tendre  ihdîgène  bluté  à 
17  pour  100:  . 

Son  employé.  Ligneux. 

10  grammes , 0,753 

Ainsi  le  son  contenait  de  7,5  à  10  pour  100  de  ligneux. 

Je  passai  ensuite  au  dosage  de  Kazote ,  en  employant  le 
son  indiqué  ci-dessus  et  provenant  d'un  blé  tendre  indigène 
bluté  à  18  pour  100. 

Son. 
Première  analyse .  —  Substance  employée .     2«' , o  1 5  (*) 

Gaz  obtenu . .  . .  ^  . .     4  *  *^*^ 

T==H-i4*';   P=  0^,757. 

Vol.  réd. ,  38",24  ;  en  poids,  o8',o488i . 
Azote  pour  1.00,  2,42. 

Ce  qui  représente  i5,i  pour  100  de  gluten  ou  de  matière 
albumincuse. 

Seconde  analyse. — Substance  employée. .      i>%i27 

Gaz  obtenu 28*^,5 

T  =  +  i4°;   ï*  =  o"»,759. 

Vol.  réd. ,  26*^,04  ;  «n  poids,  o«^,o3359. 
Azote  pour  100,  2,35;  en  gluten,  14^68. 

(1)  Je  ferai  connaître  bientôt  la  méthode  analytique  qui  me  permet  d^in- 
troduire  dans  un  tube  de  combustion  2  et  3  grammes  de  matière  sèche  et 
jusqu^à  10  et  x5  grammes  de  matière  liquide. 


(3i  ) 

li  était  intéressant  de  mettre  en  regard  de  cette  propor- 
tion d'azote  du  sou,  celle  qui  existait  dans  la  farine  brute  et 
dans  la  fleur  de  farine  de  même  blé  : 

Farine  brute.  - 

Première  analyse.  —  Substance  employée.     i'%773 

Gaz  obtenu 3o*^ 

T=-m6*»;    P  =  o%769. 

Vol.  réd.,  28^169;  en  poids,  o«',o355,8. 
Azote  pour  1 00 ,  2,00  ;  en  gluten ,  12,48. 

Seconde  analyse.  —  Substance  employée .     2K'',oo  i 

Gaz  obtenu 34*^ 

Tr= -h  16*^;  P  =  0^,767. 

Vol.  réd.,  31*^*^,78;  en  poids,  0*^04007. 
Azote  pour  îoo,  2,00;  en  gluten,  12,48. 

•  ,  '  * 

Fleur  do  farina.     ) 

Substance  employée. .  i i8'',732 

Gaz  obtenu 28*^*^  ^ 

T=:-h  13";    P  =  o"»,76i. 

Vol.  réd.,  26^,37;  en  poids,  g,o332549  (*). 
Azote  pour  100,  1,02;  en  gluten,  12  pour  100. 

La  fleur  de  farine  a  une  composition  trop  rapprocbée  de 
celle  de  la  fleur  brute,  2,00  pour  100  d'azote  et  1,92,  pour 
que  Tanalyse  permette  d'établir  une  distinction. 

Mais  entre  le  sou  et  la  fariné  brute,  la  différence  est 
palpable. 

Le  son  renferme,  en  moyenne,  2,38  pour  100  d'azote, 
et  la  farine  2,00  ^  en  évaluant  cet  azote  conmie  matière  al- 
buminoïde,   on  obtient,  pour  la  farine  brute,   ia,48,  et 

pour  le  son,  1 4)9*  , 

i"i  'i'-  ■  "  ■ .  Il  I  II  I  -I .  ■  I  ^ iiii    I  i  I  I  ^    ■  ■  i'      I  II    ^  '  "      I     i         -  '-. 

(i)  Le  dosage  direct  du  gluten  contenu  dans  la  fleur  de  farine  m^a  donné 
10,7  pour  100;  reste  i  ,3  pour  loo.d^albumine  dont  il  était  facile  de  recon- 
naître la  présence,  bien  que  b  quantité  en  fût  très-petite,  dans  les  eaux 
de  lavuge. 


(3.) 

Ainsi  le  son  est  incontestablcoient  plus  azoté  que  la  fa- 
r  ine  brûle. 

Déjà,  dans  l'analyse  de  M.  Boussingault  que  j'ai  citée, 
on  trouve  que  le  son  renferme  20  pour  100  de  gluten;  la 
farine  brute,  13,4)  et  le  blé,  i4)3.  J'ai  été  heureux  de 
voir  ici  mes  résultats  conformes  aux  siens. 

Cependant  j'ai  cru  qu'il  ne  suffisait  pas  de  trouver  une 
plus  grande  proportion  d'azote  dans  le  son  pour  conclure 
qu'il  renfermait  plus  de  matière  albuminoïde.  Cet  azote 
pouvait  s'y  trouver  sous  une  autre  forme  non  assimilable. 

J'ai  versé  sur  20  grammes  de  son  i3o  grammes  d'acide 
acétique  dilué,  d'une  densité  de  1,0267  si  -f-  i5  degrés.  Le 
mélange,  introduit  dans  un  flacon  bouché,  a  été  agité  fré- 
quemment durant  vingt-quatre  heures  ;  au  bout  de  ce  temps, 
le  liquide  a  été  exprimé,  filtré,  et  j'en  ai  pris  de  nouveau  la 
densité,  ao  grammes  de  la  farine  brute,  qui  avait  produit 
le  son  précédent,  ont  été  traités  exactement  de  la  même 
façon.  L'acide  devait,  en  dissolvant  le  gluten  de  part  et 
d'autre ,  ac^iîérir  une  densité  sensiblement  proportionnelle 
à  la  quantité  qu'il  en  aurait  dissoute. 

Il  se  trouva  que  l'acide  acétique  mis  au  contact  du  son 
avait  acquis  une  densité  de  1, 0394*9  celui  qui  avait  eu  le 
contact  de  la  farine  brute  ne  pesait  que  i,o352. 

Cette  expérience  confirmait  la  présence  d'une  plus  grande 
quantité  de  gluten  dans  le  sou;  et  j'ajouterai  que  le  gluten 
a  pu  être  extrait  en  nature  par  la  saturation  de  l'acide  acé» 
tique  qui  avait  digéré  sur  le  son. 

L'alcool  à  34  B  donne  aussi  une  quantité  considérable 
d'extrait  en  agissant  à  chaud  sûr  le  son  :  j'en  ai  obtenu 
jusqu'à  7,5o  pour  roo ,  tandis  que  la  fleur  de  farine,  traitée 
de  même,  n'a  donné  que  2,9  pour  100.  L'extrait  du  son 
est  sensiblement  azoté,  et  contient  plus  du  quart  de  son 
poids  de  glutine. 

Le  dosage  de  la  matière  grasse  a  fourni  encore  une  compa- 
raison à  l'avantage  du  son  :  3o  grammes  de  farine  brute, 


(33) 

épuisés  par  l'éther  dans  un  appareil  à  déplacement,  ont 
fourni  un  résidu  de  oS%5i8,  soit  1,73  pour  100^  le  même 
poids  de  son  a  laissé  19092,  soit  3,64  pour  100.  Le  son 
contient  donc  ici  deux  fois  plus  de  matière  grasse  que  la  fa- 
rine brute. 

Pour  compléter  Texamen  analytique  du  son,  j'ai  déter* 
miné  en  bloc  les  principes. hydrocarbonés  autres  que  te 
ligneux ,  à  savoir  :  Tamidon ,  la  dextrine  et  le  glucose. 

II  est  facile  d'extraire  du  son  des  grains  de  fécule  parfai- 
tement définis,  de  la  gomme  lie  fournissant  pas  d'acide 
mucique ,  et  aussi  un  sucre  d'une  saveur  très-franche  ;  mais 
il  serait  fort  difficile  de  doser  rigoureusement  ces  trois 
principes.  L'amidon,  par  exemple,  est  tellement  incrusté 
dans  l'épiderme  du  blé,  que  non -seulement  on  ne  l'enlève 
pas  par  des  lavages  à  l'eau  froide  sur  un  tamis  très-fin,  mais 
que  Feau  bouillante  elle-même  y  laisse  encore  de  petits 
agrégats  amylacés  qu'on  retrouve  par  l'iode  sur  le  champ  du 
microscope  ;  il  y  a  des  difficultés  d'un  autre  ordre  pour  la 
dextrine  et  le  sucre.  J'ai  donc  dosé  ces  principes  tous  trois 
ensemble  et  approximativement,  en  employant  le  procédé 
de  M.  Barreswil.  Le  son  a  été  pesé,  mis  en  ébullition  avec 
de  l'acide  hydrochlorique  afiaibli  :  la  liqueur  acide  a  été 
saturée  par  un  excès  de  potasse  caustique  »  puis  mesurée , 
filtrée,  et  versée  peu  à  peu  dans  la  solution  potassique  de 
tartrate  de  cuivre.  J'ai  constaté  ainsi  que  le  son,  dont  je 
suivais  l'analyse,  contenait  environ  5o  pour  100  d'amidon  , 
de  dextrine  et  de  sucre. 

J'aurais  voulu  déterminer  la  nature  du  sucre;  mais  cette 
recherche  offre  des  obstacles.  Le  son  ne  contient  pas  plus 
de  2  pour  100  de  sucre,  et  l'extrait  alcoolique  le  donne 
mélangé  de  glutine,  de  matières  grasses  et  d'une  quantité 
sensible  et  irès-reconnaissable  de  sucre  de  réglisse.  Après 
en  avoir  purifié  quelques  grammes,  j'ai  reconnu  qu'il  n'a- 
gissait pas  sur  la  solution  potassique  de  tartrate  de  cuivre; 
il  la  réduit  très-bien,  au  contraire,  si  on  la  fait  bouillir 
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(  34  ) 
un  instant  en  présenced'un  acide.  Ce  sucre  dévie,  en  outre , 
la  lumière  polarisée  à  droite,  et,  aprè3  l'action  dès  acides, 
la  dévie  à  gauche. 

Par  conséquent,  le  sucre  de  son  a  les  caractères  optiques 
et  chimiques  du  sucre  de  canne,  mais  il  ne  m'a  pas  été  pos- 
sible de  le  faire  cristalliser. 

La  proportion  des  sels  diffère  énormément  de  celle  qui 
s'observe  dans  les  farines;  deux  expériences  m'ont  fourni 
les  résultats  suivants  : 

gr  Pour  100. 

1°.  Son 3,477       Cendres    ...      0,202       5, 80 

2°.  Son  (*).       4*9^4       Cendres....     0,284       5,63 

De  sorte  qu'en  résumant  les  nombres  fournis  par  l'expé- 
rience ,  je  trouve  que  la  composition  du  son  provenant  du 
blé  tendre  indigène  récolté  en  1848  (Nord)  peut  se  repré- 
vsenter  ainsi  ; 

Amidon,  dextrine,  sucre. .     5o,o  1  .       .^ 

^          ,      ,  ,.  5  approximatifs. 

Sucre  de  réglisse i  )0  ) 

Gluten  ...............  14,9 

Matière  grasse 3,6 

Ligneux.. 9,7 

Sels 5,7 

Eau i3,9 

9M 

1,2  pour  100  qui  manquent  dans  le  dosage  doivent  ap- 
partenir tant  a  des  matières  incrustantes,  résineuses,  plus 
ou  moins  colorées ,  qu'à  certains  principes  aromatiques  dont 
j'ai  reconnu  rexistence  à  diverses  reprises.  Ainsi  la  matière 
grasse  exhale  une  odeur  qui  rappelle  l'atmosphère  des  mou- 
lins à  farine  en  pleine  activité.  Lorsqu'on  sature  l'acide  acé- 
tique dilué,  dans  lequel  on  fait  digérer  du  son,  la  liqueur 


(i)  Le  son  contient  ici  cinq  à  six  fois  antant  de  sels  que  la  fleur  dans  la- 
quelle j'ai  trouvé  i,oq  de  cendres j  la  farine  bruie  en  renfermait  1,76 
pour  100. 


(  35  ) 

répand  le  parfum  du  miel.  La  fleur  de  farine  ne  produit  rien, 
d^analogue.  Taddey  attribuait  cette  odeur  de  miel  à  la  glaïa- 
dine  ;  mais  ce  doit  être  un  principe  distinct  du  gluten  et  de 
ses  congénères,  puisqu'il  est  propre  au  son. 

Je  n'insisteiai  pas  davantage  sur  ces  faits  d'analyse  5  leur 
conclusion  est  simple ,  elle  est  forcée  :  le  son  est  une  sub- 
^  s  tance  essentiellement  alimentaire. 

Si  l'on  annonçait  tout  à  coup  qu'on  est  parvenu  à  enrichir 
la  France  de  plusieurs  millions  d'hectolitres  d'une  substancie 
très-alimentaire,  sans  aucun  frais  de  culture  et  sans  ôter.a 
d'autres  prod^ctions  un  seul  pouce  du  sol^  si  l'on  déclarait 
que  cette  substance  contient  plus  de  gluten  que  le  blé ,  qu'elle 
est  deux  (ois  plus  abondante  que  lui  en  matière  grasse ,  et 
qu'à  part  10  pour  100  de  ligneux,  le  reste  de  ses  principes 
est  très- assimilable  ,  on  croirait  assister  à  quelque  rêverie. 
Cette  substance  existe  cependant  ;  elle  réside  dans  le  blé , 
d'où  on  l'expulse  à  grands  frais.  On  appauvrit  le  blé  dans 
son  azote,  dans  sa  graisse,  dans  sa  fécule,  dans  ses  sels, 
dans  ses  principes  aromatiques  et  sapides,  pour  se  débar- 
i:asser  de  quelques  millièmes  de  ligneux. 

D'ailleurs  est-il  conforme  aux  principes  de  l'hygiène  et 
de  la  physiologie  d'éloigner  de  l'estomac  de  l'homme  tout  ce 
qui  peut  y  laisser  un  résidu?  Le  bol  alimentaire  ne  doit-il 
pas  cheminer  dans  toute  la  longueur  du  tube  intestinal ,  et 
porter  jusqu'à  son  extrémité  une  partie  réfractaîre  ?  Si  notre 
régime  s'améliore  indéfiniment  à  mesure  que  nous  absor- 
bons d'une  manière  plus  complète  les  matières  iugérées, 
supprimons  le  règne  végétal,  ou  bien  mettons-nous  à  vivre 
de  l'extrait  des  plantes.  Il  n'y  a  probablement  pas  de  légume 
qui  contienne  aussi  peu  de  ligneux  que  lé  blé. 

Quant  à  la  blancheur  que  l'on  comniunique  au  pain  en 
éloignant  le  ^on,  c'est  uiie  qualité  purement  idéale,  dans 
laquelle  on  poursuit,  par  préjugé ,  l'essence  alimentaire  du 
blé.  C'est,  dans  le  fait ,  Une  élitnînation  très-avancée  de  Son 
condiment  naturel. 

3. 
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Si  Ton  trouve  ces  conclusions  bien  arrêtées ,  si  Ton  en  ap- 
pelle à  la  physiologie ,  je  dirai  que  celle-ci  a  déjà  fait  con- 
naître ses  résultats  :  a  Un  chien  mangeant  à  discrétion  du 
»  pain  blanc  de  froment  pur,  et  buvant  à  volonté  de  Teau 
»  commune,  ne  vit  pas  au  delà  de  cinquante  jours.  Un 
»  chien  mangeant  exclusivement  du  pain  bis  militaire  ou 
»  de  munition  vit  très-bien,  et  sa  santé  ne  s'altère  en  aucune 
»  façon.  »  (Précis  élémentaire  de  Physiologie,  tome  H, 
page  5o4,  par  Magendie,  4^ édition,  i836.) 

En  résumé,  remoudre  finement  le  son  et  les  gruaux,  et 
les  mélanger  à  la  fleur,  ou  bien  perfectionner  nos  moyens 
de  mouture  dans  une  direction  précisément  opposée  à  celle 
qu'on  a  suivie  jusqu'ici ,  de  façon  qu'ils  donnent  du  premier 
coup  une  farine  fine  et  homogène,  tel  est  le  progrès  dé- 
sormais facile  à  réaliser.  On  y  trouvera  immédiatement  une 
conciliation  bien  précieuse,  celle  de  l'hygiène  et  de  l'éco- 
nomie. 

appendice. 

Après  avoir  terminé  la  partie  chimique  de  ce  travail ,  en 
ce  qui  concerne  le  son,  je  me  suis  assuré  qu'il  ne  condui- 
sait pas  simplement  à  des  vues  spéculatives.  En  voici  la 
preuve  ;  Du  blé  a  été  moulu  sous  mes  yeux  ^  les  sons ,  mis 
à  part,  ont  été  remoulus  finement,  ajoutés  à  la  farine, 
et  le  pain ,  fabriqué  ainsi  avec  le  blé  tout  entier,  était  d'une 
qualité  très-remarquable.  Il  ne  présentait  pas  les  inconvé- 
nients du  pain  fabriqué  dans  quelques  localités,  en  Belgique 
par  exemple  ,'  avec  de  la  farine  brute  non  re moulue.  Cette 
expérience ,  répétée  plusieurs  fois ,  a  toujours  fourni  un  pro- 
duit dont  les  connaisseurs  ont  apprécié  la  supériorité  sur  le 
pain  fait  avec  de  la  farme  blutée  à  8,  lo  et  même  i5 
pour  loo. 

J'ai  recherché  également  si  l'on  pouvait  espérer  de  ré- 
duire le  son  à  la  partie  ligneuse  du  grain,  en  le  reportant 
plusieurs  fois  à  la  meule  eUen  le  passant  ensuite  au  blutoir. 
Du  son  passé  ainsi  quatre  fois  à  la  meule  et  au  blutoir  con- 
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tenait  seulement  ^  ppur  loo  de  plusven  ligneux ,  1 1  pour  loo 
au  Heu  de  9;  mais  la  quantité  de  gluten  s'était  élevée  en 
proportion,  et  le  son,  qui  renfermait  après  la  première 
mouture  i3  pour  100  de  gluten,  en  renfermait  jusqu'à  16 
pour  1 00  après  le  quatrième  blutage.  11  me  parait  à  peu  près 
impossible  d'atteindre  jamais,  par  des  moyens  mécaniques^ 
à  une  séparation  complète  du  ligneux  et  des  parties  alimen-* 
taires  de  la  farine. 
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iICmiSTiaiiE.  —  TRAVAUX  DE  SCHEIBLER.  —  THÉORIE   DES 

BATTEMENTS. 

Applrcatioi  à  Taceord  de  Forgiie  et  des  antres  instnwents. 

Pab  m.  A.-J.-H.  VINCENT. 


§  I.  —  Inttx>ducti6n, 

Âyaiit  eu  Toccasion  d'étudier  dans  ces  derniers  temps 
les  gammes  antiques  de  la  Grèce,  très-différentes  des  nôtres 
en  ce  point,  que  les  intervalles  dont  elles  se  composent  y 
peuvent  prendre  une  foule  de  valeurs  différentes,  j'ai  dû 
m'occuper  de  la  recherche  des  procédés  propres  à  les  repro- 
duire avec  justesse,  ce  qui  est  ici  d'autant  plus  difficile  que, 
d'une  part,  notre  oreille  n'y  est  point  habituée,  qu'elle  y 
répugne  même  au  premier  abord,  et,  en  outre,  que  la  plu- 
part de  ces  intervalles  étant  non-seulement  dissonants, 
mais  même  discordants,  il  devient  impossible  de  les  sou- 
mettre aux  procédés  vulgairesde  l'art  de  l'accordeur  (i). 

Aussi  ma  curiosité  fut-elle  vivement  excitée  lorsque 
j'appris  que  l'on  possédait  en  Allemagne,  que  même  on 
pratiquait  à  Paris,  mais,  pour  ainsi  dire,  encore  à  l'état 
occulte ,  la  solution  de  ce  paradoxal  problème  : 

(1)  Mon  intention  n''est  cependant  pas  de  traiter  le  point  spécial  relaliC 
à  la  musique  ancienne,  dans  ce  premier  Mémoire  où  je  n^ai  voulu  eiamîner 
que  la  théorie  générale  de  Scheibler,  et  son  application  à  la  gamme  dia- 
tonique moderne. 
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Rendre  V accord  des  instt^ments  'indépendant  de  la 
justesse  de  T  oreille  musicale  et  le  faire  j  en  quelque  sorte,   . 
dépendre  du  sens  de  la  vue .(  i  ) .     * 

Je  me  mis  en  conséquence,  sans  plus  tarder,  à  la  re- 
cherche de  cet  important  résultat,  et  je  fus  assez  heureux 
pour  m'en  assurer  bientôt  la  possession,  avantage  que  je 
dois,  du  reste,  à  une  circonstance  favorable  que  j'explique- 
rai dans  un  instant.  Quoi  qu'il  en  soit ,  à  la  pratique  il  man«* 
quait  une  théorie  que,  pour  ma  satisfaction,  je  me  mis  en 
devoir  de  lui  adjoindre  ;  et  c'est  le  résultat  de  ce  travail 
que  je  présente  aujourd'hui.  J'ai  pensé  qu'on  Taccueillerait 
avec  quelque  bienveillance,  et  cela  pour  deux  raisons  :  la 
première,  que  la  méthode  dont  il  s'agit  est  fondée  sur 
une  curieuse  branche  de  l'acoustique,  dont  il  ne  parait  pas 
que,  jusqu'à  ce  jouir,  on  ait  tenté  d'autre  application  ;  la  se- 
conde, que  c'est  une  production  originaire  de  l'Allemagne. 

Je  dirai  donc,  pour  entrer  en  matière ,  qu'il  y  a  une 
quinzaine  d'années  environ,  un  manufacturier  en  soieries 
de  Crevelt  en  Prusse,  nommé  Scheibler,  vînt  à  Paris  dans^ 
l'intention  d'y  faire  connaître  des  expériences  qu'il  pour- 
suivait depuis  vingt-cinq  ans  avec  une  patience  infatigable. 
Ces  expériences  avaient  pour  but  d'aiTÎver  à  déterminer, 
avec  une  précision  jusqu'alors  inconnue ,  suivant  les  ex- 
pressions de  l'auteur,  le  nombre  absolu  des  vibrations  cor- 
respondant à  un  son  musical  donné,  et,  par  suite,  à  en  dé- 
duire un  moyen  pratique,  entièrement  neuf,  et  aussi  exact 
que  facile,  d'accorder  les  instruments  de  musique. 

A  cet  effet,  étant  entré  en  communication  avec  divers 


(i)  Pour  être  juste,  il  est  nécessaire  de  rappeler  que  Ton  trouve  dan» 
V Harmonie  universelle  du  F.  Mersenoe  (liv.  VI,  des  Orgues,  p.  367),  ceUe 
phrase  remarquable  :  «  Si  Ton  peut  rêconnaitre  ces  battements  (que  font 
i>  entre  eux  les  sons  discordants)  sans  Toreille,  elle  no  sera  pas  nécessaire 
»  pour  accorder  Torgue.  »  Mais  cela  signifie-t-il  que,  pour  bien  accorder, 
il  faut  supprimer  îës  battements,  ou  qu'il  faiH  savoir  les  compter?  C'est' 
ce  qu'il  paraît  assez  difficile  de  décider. 
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savants ,  notamment  avec  Savart ,  il  remit  à  cet  illustre 
professeur  un  Mémoire  qu'il  désirait  voir  soumettre  à  l'In- 
stitut.  Ces  savants  applaudirent  au  zèle  de  l'amateur  alle- 
mand et  entrevirent  quelque  chose  de  bon  et  d'utile  dans 
ses  idées*,  mais  il  ne  paraît  pas  qu'ils  y  aient  donné  aucune 
suite.  Savart  trouva  tout  d'abord  le  travail  qui  lui  était 
présenté,  obscur  et  pour  ainsi  dire  inintelligible^  et  il  faut 
avouer  que  le  reproche  n'était  pas  tout  à  fai-t  dépourvu  de 
fondement.  Dépuis  lors,  notre  savant  physicien  fit-il  des  ef- 
forts pour  surmonter  cette,  première  et  fâcheuse  impres- 
sion ?  ou  bien  ses  travaux  personnels  ne  lui  laissèrent-ils 
pas  le  loisir  de  faire  les  recherches  nécessaires  pour  éclair- 
ci  r  les  difficultés  qui  se  présentaient?  c'est  ce  qu'il  est  im- 
possible de  dire.  Quoi  qu'il  en  soit,  voici  la  seule  trace  que 
je  trouve  dans  le  domaine  public  ,  je  veux  dire  en  France, 
des  travaux  dé  Scheibler  :  c'est  une  mention  insérée  au 
Bulletin  de  r  académie  des  Sciences,  à  la  date  du  luudi 
28  septembre  1 83 5,  article  Correspondance,  et  formulée 
en  ces  simples  termes  :  «  M.  Scheibler  réclame  les  Rapports 
»  qu'on  lui  avait  f^it  espérer  sur  divers  Mémoires  d'acous- 
»  tique  qu'il  a  soumis  au  jugement  de  l'Académie.  » 

Cependant,  j'ai  eu  entre  les  mains,  par  suite  des  circon- 
stances que  j'ai  déjà  indiquées  et  que  je  préciserai  tout  à 
l'heure  : 

i*^.  Mittheilung  ûberdas  Wesentliche  des  {bei  Baedeker 
in  Essen erschienenen)  musikalischen  und  phjsikalischen 
Tonmessers ,  von  Henrich  Scheibler;  Creveld,  i836.  In-8" 
dé  i4  pages. 

Communicaflon  sur  ce  quily  a  d* essentiel  dans  le  tono- 
mètre  musical  et  physique  (mis  au  jour  à  Essen,  chez  Bae- 
deker), par  H,  Scheibler^  manufacturier  en  soieries  à  Cre- 
vait ;  in- 12  de  14  pages* 

2*^.  Un  manuscrit  en  français,  de  3o  pages,  de  la  main  de 
Scheibler, -intitulé  :  Résumé  du  lii^re  :  le  Tonomètre  phy- 
sical  et  musical^  ou  la  manière  de  mesurer  et  de  repro- 
duire (visiblement  à  r  œil)  les  vibrations  absolues  des  tons 
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simples  et  de  combinaison  par  les  battements  et  le  pendule, 
ainsi  qu'une  méthode  facile  de  tempérer  V orgue  sur  les 
mêmes  principes  ;  par  Scbeibler. 

3^.  Une  feuille  lithographiée,  représentant  les  battements 
par  une  figure,  avec  une  explication  de  douze  lignes,  eu  alle- 
mand, intitulée  :  SlôsSj  Sckwebung  [Battement), 

4°.  Un  grand  Tableau^  en  allemand,  présentant  les 
opérations  à  exécuter  pour  l'accord  de  l'orgue,  d'après  les 
calculs  de  Tauteur. 

Je  me  suis  procuré  postérieurement  : 
5^.  L'ouvrage  auquel  le  premier  ci-<lessus  fait  allusion  ^^ 
intitulé  :  Der  physikalische  und  musïkalische  Tonmes- 
ser^  etc.,  Erfunden  und  aùsgejuhrt,  von  H.  Scheiblery 
Seidenwaaren-Manufacturist  in  Crefeld,  —  Essen  bei 
G.'D.  Baedeker,  i834j  in-8^  de  viii  et  8o  pages,  plus  une 
plancbe  et  5  tableaux. 

Le  Phonomètre  physique  et  musical,  qui  démontre  par 
le  balancier^  d'une  manière  visible  à  Vœil,  les  vibrations 
absolues  des  tons  [sons  déterminés) ^  les  espèces  principales 
des  sons  tempérés ,  ainsi  que  la  justesse  précise  des  accords 
par  le  tempérament  égal,  Essen,  Baedeker,  i8349  in-8. 

6°.  Anleitung  die  Orgel  unter  Beibelialtung  ihrer  mo- 
mentanen  Hôhe^  oder  nach  einen  bekannten  a,  vermittelst 
des  Metronoms  nach  Stôssen  enviè^en,  gleichschwebend 
zu  stùnmen,  i6  pages,  plus  le  tableau  mentionné  ci-des- 
sus 4^« 

7^.  Anleitung  die  Orgel  vermittelst  derStôsse  [vulgo 
Schwebungen) ,  und  des  Metronoms  y  correct  gleichsch^ve- 
bend  zu  stimmen,  8  pages. 

8^.  Enfin  un  ouvrage  mentionné  dans  V Acoustique  de 
Bindseil  (Postdam,^  t839),  ?•  ^^*9  ayant  pour  titre  :  Ueber 
mathem.  Stimmung,  Tempcratur  und  Orgelstimmung 
nach  Vibrations^ D^hrenzen  oder  Stôssen.  20  pages  et 
une  planche. 

^     Quoi  qu'il  en  soit,ie  fruit  des  utiles  recherches  de  l'in- 
génieux manufacturier,  mort  depuis,  courait  donc  toutes 
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les  chances  possibles  d'être  publié  (i),  s'il  ne  s'était  trouvé 
dans  son  auditoire  un  amateur  aussi  zélé  que  profondément 
instruit  dans  la  science  musicale,  qui,  sans  se  laisser  rebuter 
par  la  difficulté  du  sujet  ni  l'obscurité  de  l'exposition ,  ne 
^craignit  pas  d'entreprendre  la  rédaction  de  cette  intéres- 
sante méthode,  et  parvint  à  la  rendre  parfaitement  intelli- 
gible. C'est  à  ce  premier  travail  de  M.  Lecomte,  mon  ami, 
déjà  connu  par  plusieurs  bons  écrits  sur  la  philosophie  mu- 
sicale, et  aux  développements  oraux  qu'il  a  bien  voulu  y 
joindre,  que  je  dois  l'avantage  de  me  trouver  initié  à  cette 
curieuse  théorie,  et  de  pouvoir  la  réduire  ici  à  une  forme 
scientifique. 

Avant  d'enjLrer  en  matière ,  il  est  nécessaire  de  rappeler 
l'expérience  de  Tartinî ,  laquelle  consiste  en  ceci ,  que 

Si  deux  sons,  représentés  par  les  nombres  v  et  u',  c^est" 
à^dîre  correspondant  aux  deux  nombres  de  vibrations  v 
et  u',  sont  produits  simultanément,  on  entend,  en  même 
temps  qu'eux,  un  troisième  son,  nommé  son  résultant, 
représenté  par  le  plus  grand  commun  div^iseur  des 
nombres  u  et  ^)^ 

D'où  il  suit ,  comme  cas  particulier  et  cependant  assez 
oi*dinaire,  que  si  u  et  u'  sont  premiers  entre  eux,  le  son  ré- 
sultant sera  représenté  par  V unité  {2).  Ceci  suppose  toutefois 
que  le  nombre  de  vibrations  représenté  par  ce  plus  grand 
commun  diviseur,  ne  tonibe  pas  au-dessous  de  la  limite  grave 
I      ■         ,         I  1 1  I       I  I  1.1.     Il    — ^.p.^-^— — 

(i)  C^est  après  aToir  écrit  ceci  que  j'ai  appris  de  M.  Marloye,  Thabile 
acousticicii  connu  des  lecteurs,  que  M.  Wolfel  pratiquait  la  méthode  de 
Scheibler,  ou  du  moins  une  méthode  équivalente,  à  Taide  d'un  tonomètre 
qu'il, s'est  lui-même  fabriqué:  j'y  reviendrai  plus  loin.  Je  dirai  seulement 
ici  que  M.  Lecomte  et  moi  nous  étant  présentés  chez  lui  sans  qu'il 
nous  connût ,  nous  avons  trouvé  en  lui ,  non-seulement  ut)  constructeur  des 
plus  distingués,  mais  un  savant  affable,  qui  a  mis  à  nous  faire  connaître 
des  appareils  et  des  procédés  qui  lui  i^ppartiennent  en  propre,  la  plus 
exquise  obligeance. 

(a)  On  doit  en  môme  temps  entendre  tous  les  harmoniques  de  celui-ci, 
et  même  on  ne  peut  entend<>e  que  ces  derniers  dans  le  cas  d'exception  si- 
gnalé ci-dessus. 
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des  sons  appréciables  à  Torgane  de  Touïe  :  car,  dans  ce  cas , 
on  n'entend  qu^une  suite  de  battements^  encore  faut-il, 
pour  que  Toreille  puisse  distinguer  et  compter  ces  batte- 
ments, qu^ils  ne  soient  ni  trop  distants  ni  trop  rapprochés. 
Lorsqu'il  y  a  moins  d'un  battement  par  seconde,  les  coïn- 
cidences sont  trop  éloignées  pour  pouvoir  être  comptées 
commodément.  A  un  battement  par  seconde ,  on  distingue 
assez  bien  le  moment  de  faiblesse  et  le  coup  de  force.  Lors- 
que les  battements  sont  plus  rapprochés,  par  exemple  de 
2  à  6,  on  ne  remarque  alors  que  les  coups  de  force,  et  l'on 
ne  compte  que  les  battements.  Enfin,  au  delà  de  6,  on 
n'entend  plus  qu'un  son  à  peu  près  égal  et  continu.  Le 
nombre  de  4  battements  par  seconde,  résultant  d'une  diffé- 
rence de  8  vibrations  sur  l'unisson  (conune  on  le  verra 
plus  loin) ,'  est  celui  qui  se  trouve  dans  les  conditions  les 
plus  avantageuses. 

Ainsi,  alternatii^es  de  force  et  de  faiblesse  y  battements, 
^  sons  résultants  y  sont  un  seul  et  même  phénomène,  ne  dif- 
férant de  lui-même  que  par  la  rapidité  d'action  de  la  cause 
productrice,  c'est-à-dire  par  la  multiplicité,  dans  un  temps 
donné,  des  ondes  alternativement  condensées  et  dilatées 
qui  résultent  de  la  composition  des  ondes  concourantes. 
Chaque  battement  est  un  coup  de  force ,  et  a  lieu  au  mo- 
ment du  maximum  de  condensation  de  Yçnde  résultante , 
c'est-à-dire  au  moment  où  coïncident  les  ondes  condensées 
composantes.  Pour  plus  de  clarté ,  nommons  pulsation 
l'ensemble  des  deux  vibrations  consécutives  correspondant 
aux  deux  ondes,  alternativement  condensée  et  dilatée;  et 
alors  chaque  battement  correspondra  à  une  pulsation. 

Le  nombre  de  4  battements  ou  de  4  pulsations  par 
seconde  ou  à  peu  près,  un  peu  plus  ou  un  peu  moins, 
est,  comme  nous  l'avons  dit,  celui  qui  parait  présente^  les 
conditions  les  plus  favorables  à  l'observation  et  à  l'étude 
du  phénomène. 

Dans  le  cas  où  les  deux  sons  producteurs  diffèrent  peu  de 
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Tunisson,  il  est  clair  que  les  coïncidences  des  ondes  à  la 
fois  condensées  ou  à  la  fois  dilatées  se  trouvent  très-distantes 
les  unes  des  autres;  d'où  il  suit  que  deux  sons  voisins  de 
l'unisson  ne  peuvent  donner  de  son  résultant,  et  ne  pro- 
duisent Jamais  que  des  battenients  :  et  il  est  facile  de  voir 
que  pour  chaque  différence  d'une  pulsation  dans  ces  sons 
comparés,  il  y  aura  une  coïncidence  d'ondes  condensées, 
et,  par  conséquent,  u/z  battement. 

§  II.  —  Loi  des  battements  produits  par  deux  sons 

.  discordants. 

Ces  préliminaires  étant  établis,  cherchons  le  moyen  de 
résoudre,  par  deà  observations  de  battenients,  la  question 
principale  que  nous  avons  en  vue,  c'est-à-dire  d'établir  une 
méthode  pour  apprécier  le  degré  de  justesse  des  intervalles 
consonnaiits^  et,  par  suite,  pour  accorder  les  instruments 
avec  précision.  Mais  il  faut,  avant  d'arriver  là,  établir, 
pour  toutes  les  consonnances  usitées,  le  nombre  de  batte-, 
ments  que  produit  une  altération  d'un  nombre  donné  de 
vibrations ,  en  plus  ou  en  moins,  sur  l'un  ou  sur  l'autre  des 
deux  sons  qui  sont  censés  être  en  consonnance. 

Or  ce,  nombre  de  battements  est  soup[iis  à  une  loi  que 
Fauteur  n'énonce  pas,  qu'il  applique  d'une  manière  pure- 
ment empirique  en  suivant  d'instinct  une  marche  fort  obs- 
cure, mais  que  l'on  peut  cependant  formuler  ainsi  : 

Théorème. 

Sôit  m  l  n  le  rapport  irréductible  des  deux  nombres 
de  vibrations  qui  constituent  une  certaine  consonnance; 
pour  obtenir  y  par  F  altération  de  cette  consonnance ,  un 
battement  dans  un  temps  donné ,  il  faut  ^  pour  chaque 
intervalle  égal  à  ce  temps,  augmenter  ou  diminuer  y  soit_ 
le  nombre  de  pulsations  km  correspondant ,  pour  ce  même 
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temps,  au  premier  des  deux  sons  donnés  y  de  là  frac- 
tion  -,  soit  le  nombre  kn  de  la  fraction  —• 

Au  premier  abord,  cette  proposition  présente  toute  l'ap- 
parence d'un  paradoxe  -,  car,  le  battement  étant  produit  par 
la  coïncidence  des  ondes  condensées  appartenant  à  chacun 
des  deux  sons,  comment  concevoir  que  cette  condition  soit 
remplie  lorsque  le  nombre  km  de  pulsations  du  premier  son 

sera  simultané  avec  le  nombre  (  knib  — \  du  second,  ou  le 

nombre  kn  du  second  avec  le  nombre  f  km  db  -  )  du  pre- 
mier? Ce  doit  être  là,  si  je  ne  m'abuse,  le  fait  qui  aura 
rebuté  Savart  et  les  autres  savants  désireux  de  pénétrer  cette 
théorie  :  mais  j'espère  que  le  paradoxe  va  s'expliquer;  et, 
à  cet  effet,  je  distinguerai  plusieurs  cas. 

Premier  cas.  —  Soit  /î^  =:  i.  Supposons  que  Ton  veuille 
produire  un  battement  dans  un  temps  donné,  par  exemple 
dans  une  seconde,  en  altérant,  en  plu«  ou  en  moins,  le  son 
aigu  qui  est  ici  représenté  par  m.  Soient  alors  k  le  nombre  de 
pulsations  du  son  grave ,  et  km  celui  du  son  aigu  \  il  est 
clair  qu'en  produisant  sur  celai-ci  l'altération  nécessaire 
pour  lui  faire  faire  [kmzh  i)  pulsations,  tandis  que  le  son 
grave  continue  à  en  faire  A,  c'est-à-dire  dans  une  seconde, 
on  détruira  toutes  les  coïncidences  antérieures,  et  l'on 
n'aura  plus  que  la  dernière.  Or  il  est  évident ,  d'après  les 
explications  données  au  §  I ,  que  cette  coïncidence  ,  ainsi 
isolée,  produira  un  battement.  Il  n'y  a  pas  besoin  d'autre 
explication  pour  ce  premier  cas. 

Deuxième  cas»  —  Soit  toujours  n  =  i*^  mais  supposons 
que  l'altération  doive  porter  sur  le  son  grave ,  et  que  l'on 
veuille  de  même,  par  cette  altération,  produire  un  batte- 
ment au  bout  de  chaque  seconde.  Alors  il  faut  ramener  le 
nombre  des  pulsations  du  son  aigu,  c'est-à-dire  (kmdi  i), 
à  /cm,  et  faire  varier  l'autre  nombre  k  proportionnellement 
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au  premier.  Or  on  a 

km  ±  I        km    km  ±  i        km 


k  k  km 

km    "  km 


■"    k  y~km) 


\         km       k^m^^^  k^m^  ) 


km 


,1  1     /  I  I    '       \ 

'''=^m'^T^\'^i^^'^i;^^':'}: 

ou  enfin,  en  négligeant  la  série  qui  multiplie  la  frac- 
tion -7  nécessairement  très-petite , 

*  km  zt  I  km 

irès-approximativement. 

Le  théorème  se  trouve  ainsi  démontré  pour  ce  second 
cas. 

II  est  bien  clair  toutefois,  i^  que  Taltération  indiquée 
comme  devant  produire  le  battement  n'est  qu'approxima- 
tive, comme  je  viens  de  le  dire^  a^  que  le  battement  n'a 
pas  lieu  rigoureusement  au  bout  d'une  seconde  de  temps, 
mais  véritablement  à  la  fin  de  la  ^'^"^"^  pulsation  du  son 
grave.  Cependant,  Terreur  commise  sur  le  temps  n'étant 
ainsi  que  d'une  fraction  de  la  durée  de  cette  même  pulsa- 
tion ,  c'est-à-dire  d'une  fraction  qui  se  compte  par  centième 
ou  par  millième  de  seconde,  est  tout  à  fait  inappréciable  et 
insensible  :  et  telle  est  la  solution  du  paradoxe. 

(Une  observatibn  analogue  est  applicable  au  cas  suivant^ 
mais  il  nous  sera  permis  de  la  sous-en tendre.) 

Troisième  cas.  —  m  et  n  sont  quelconques,  et  l'on  peut 
supposer  m'^n  ou  m  <^  n  indifféremment.  Alors  il  suffit 
d'altérer  un  des  deux  nombres  km  ou  hn^  à  volonté;  la 
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démonstration  servira  également  pour  le  son  aigu  et  pour 
le  son  grave,  sans  avoir  besoin  d'être  répétée. 

Avant  d'aborder  ce  troisième  cas  de  la  question ,  je  po- 
serai ce  petit  problème  : 

Une  longueur  donnée  l  étant  supposée  divisée  y  d'une 
part  en  m  parties  égales  par  des  points  noirs  M,  M',  M  ", .  •  •  9 
et  y  d'autre  part  y  en  n  parties  égales  par  des  points  rouges 
N,  N',  N/',...5  on  demande  quels  sont  les  deux  points» 
Pun  noir  y  l'autre  rouge,  gui  sont  les  plus  rapprochés  l'un 
de  Vautre  (on  suppose  m  et  n  premiers  entr,e  eux). 

Solution. — En  appelant  a  la  longueur  de  chaque  partie  al  i- 

qpote  de  la  première  espèce^  b  chaque  partie  de  la  seconde , 

»  j  m        b     ry 

on  a  /  =  ma  z=znb  ^  ou  —  =  -•  Si  un  point  noir  pouvait 

coïncider  avec  un  point  rouge,  en  nommant w'  et  (m  —  m'), 
n'  ex  [n  —  «'),  les  nombres  de  divisions  pour  lesquels  aurait 
lieu  cette   coïncidence,   on   aurait   aussi   mf a  =.  n'b   et 


{m  —  m')  a  =  (n  —  n^)b.  d'où  —  =  -  =  —  •  Or,  cela  étant 
^  '  ^  '  n         a         n 

impossible  d'après  l'hypothèse,  il  s'agit  simplement  de 
trouver  une  fraction  —,  qui  approche  le  plus  possible  de 

— .  Pour  cela,  supposons  que  l'on  réduise  —  en  fraction 

continue*,  il  résulte  des  propriétés  connues  dés  nombres 
de  celte  forme  ,  que  la  dernière  réduite  étant  la  frac- 
tion —  elle-même,    l'avant -dernière  —r  sera  la  fraction 

cherchée.  ^ 

Arrivons  maintenant  à  la  question  principale,  et  soit, 
comme  plus  haut ,  m\n\e,  rapport  des  nombres  de  vibra- 
tions correspondant  à  une  consonnance  donnée^  soit,  de 

plus,  — r  la  dernière  réduite  de  la  fraction  —  mise  sous 
*  n  n 

forme  de  fraction  continue.  Remplaçons  les  deux  nombres 

de  pulsations  hYn  et  hn  qui  ont  lieu  dans  le  même  temps, 
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par  exemple  dans  une  seconde ,  respectivement  par  les  nom- 
bres (km  +  m')  el  {kn  -h  «').  Alors,  si  ces  deux  nouveaux 
nombres  de  pulsations  ont  lieu  dans  le  même  temps  de  une 
seconde,  toutes  les  coïncidences  qui  avaient  lieu  antérieju- 

rement  et  produisaient  la  consonnance  —,  seront  détruites, 

et  elles  seront  remplacées  par  une  seule  coïncidence,  qui, 
tombant  à  la  fin  de  la  dernière  pulsation  devenue  seule 
commune  aux  deux  sons  pour  la  même  durée  de  une  se- 
conde, produira  ainsi' «w  battement  au  bout  de  cet  inter- 
valle de  temps-,  mais  alors  il  reste  à  réduire  convenable- 
ment le  rapport  -7 r ,  de  manière  qu'un  seul  des  deux 

^ "^  An  -^  n'   ,  .  * 

sons  se  trouve  altéré.  Supposons  que  l'on  veuille  faire  porter 
Taltération  sur  le  numérateur  seul ,  de  manière  à  ramener 
le  dénominateur  k  kn,  ce  qui  revient  à  ramener  le  son  qui 
lui  correspond  à  sa  hauteur  primitive  ;  c'est  à  quoi  nous 
parviendrons  en  effectuant  les  transformations  qui  suivent  : 

A  m  -h  />i'       A  m  -+-  m'         kn  km  +  m'  i 


kn  -\-  n*  kn       .  kn  -{-  n'  kn       '  n' 

kn 

m 

__km-^mW         n'        n'^         n^ 
~        Jn        \    "  Jn'^  J^^~~  'Frê'^ 

I   r,    '       I,       ,  ,,/  n'         n''  n'^  XI 

kn\  w^  /\         kn       k^n"       k^n"^  /J 

Maintenant,  puisque  —;-  est  la  réduite  qui  précède  — » 

on  a  uni — mh'  =  ±  i  ^  et  alors  l'expression  précédente  se 
réduit  à 

.    /-«L  n\         kn       k-'n^       Pn'^         /J' 

d'où  résulte,  en  réduisant  a  son  premier  terme  ou  à  lunîté 
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la  série  très^écroissante  qui  multiplie  la  fraction  —9 

Am  -f-  m  n 

kn--\-  n!  kn 

très-approximativement. 

Il  faut  donc,  conformën^ent  à  Ténoncé  de  la  proposition 
générale ,  augmenter  ou  diminuer  le  nombre  de  pulsations 

km ,  de  là  fraction  -9  pour  avoir  un  battement.  Il  en  serait 

de  même  pour  le  nombre  kn^  qu'il  faudrait  augmenter  ou 

diminuer  de— •  On  peut  présenter  l'énoncé  du  théorème 

précédent  sous  cette  forme  plus  générale  : 

Pour  a\foir  le  nombre  de  battements  produits  dans  un 

r 

temps  donné,  par  deux  sons  qui  se  troui^ent  à  peu  près 
en  consonnance,  multipliez  le  nombre  des  pulsations  qui 
altèrent  celui  des  deux  sons  que  vous  regardez  comme 
trop  haut  ou  trop  bas,  pqtr  le  terme  du  rapport  de  con- 
sonnance  qui  correspond  au  son  supposé  exact,  —  Ce 
terme  multiplicateur,  nous  le  nommerons  le  coefficient  de 
la  cpnsonnance  :  chaque  consonnance  a  deux  coefficients 
entre  lesquels  il  faut  choisir,  suivant  que  l'on  veut  altérer 
le  son  aigu  ouïe  son  grave. 

Corollaire.  —  Le  nombre  absolu  des  vibrations  de  cha- 
cun des  deux  sons  n'entre  pour  rien  dans  le  résultat  :  ainsi, 
le  nombre  de  battements  est  le  même  quel  que  soit  le  degré 
d'acuité  ou  de  gravité  des  deux  sons  5  il  ne  dépend  que  de 
l'espèce  de  la  consonnance  et  de  la  valeur  absolue  du  nom- 
bre des  pulsations  qui  l'altèrent*,  il  est  aussi  le  même,  que 
l'altération  soit  en  plus  ou  qu'elle  soit  en  moins. 

Réciproquement  ;  Étant  donné  le  nombre  des  batte- 
ments produits  par  une  consonnance  altérée,  il  est  facile 
de  déterminer  le  nombre  de  pulsations  que  chacun  des 
deux  sons  fait  de  plus  ou  de  moins  que  le  nécessaire  :  pour 
cela,  divisez  le  nombre  des  battements  par  le  terme  du 
rapport  qui  correspond  au  son  regardé  comme  juste. 
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Quant  à  dire  si  l'altération  est  en  plus  ou  en  moins ,  c'est 
une  chose  très-facile ,  pourvu  toutefois  que  Ton  y  apporte 
du  sentiment  et  de  l'habitude. 

Mais  ce  n'est  pas  tout:  on  peut  prouver,  comme  complé- 
ment de  la  proposition  précédente,  que  si  l'on  ajoute  un  pe- 

nltl 

tit  nombre  a  à  l'un  des  termes  du  rapport  -j-^  ^^  manière , 


par  exemple ,  à  produire  le  rapport  — ?  et  que  l'on 

cherche  le  plus  grand  diviseur  commun  au^  deux  termes 
de  cette  nouvelle  expression ,  on  arrivera ,  par  la  suite  des 
opérations,  à  un  reste  r=:na  très-petit  relativement  au 
diviseur  correspondant ,  lequel  sera  approximativement 
égal  à  k. 

En  effet ,  on  doit  évidemment  arriver  à  une  réduite  ->: 

n 

supposons-la  précédée  de  ces  deux  autres  -7  >  — ;;  :  on  aura 

m  =  m' q -^  m'\  n  =z  n' q  -^  n"  \ 

d'où 

m m'q  -^  m" 

rt^~"  n'q  -h/i"  * 

Pour  reproduire  — 7 ^  il  suffit  de  tenir  compte  du 

Ar/2 

reste  correspondant  à  q^  soient  r  ce  reste  et  d  le  diviseur: 
on  aura 

iw'  I  <7  -+-  -  I  -+-  m"        iw  -4- 


,1  ^\  //  ^'^ 


kn  ,1        ^\         „  "^ 

OU  plutôt 

km-^  OL       md  -^  m!  r  \  n  )       \  ^   J    \ 


kn  nd  -f-  n'r 


«('^+v) 
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ce  quî  fait  voir  d'abord  que 


n  r 

k  =  d-^ . 

n 


Ensuite,  quant  à  la  quantité 


mn' 

m j 

n 


elle  se  transforme  en 


nm  —  mn 


n 


n 


donc 


,  km 

km  -H  a  n 


kn 


kn 


donc 


r 
n 


d'où 


r  =  ZHna.. 


Soient  pour  exemple 

/?I  =  8,      /t  =  5,       k  zzi  660 ,       a  =: 


3; 


d'où 


A^w  -f-  a  _  6283 8.660  H-  3 

kn'         33oo  5.660 


On  trouve ,  en  opérant  : 


* 

1 

I 

1 

I 

i.V 
'■^65. 

5283 

33oo 

.  1983 

i3i7 

666 

65i 

1983 

i3i7 

666 

65 1 

i5 

' 

I 

2 

3 

5 

8 

I 

1 

2 

3 

5 

d'où 


^/  =  65i,     rz=z\Sj     /w'=5,     «'=3. 
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Vérification  : 

8(65i-f-9)  +  3_8.66o4-3 
~"     5(65i4-9)     ~      5;66o     *. 

De  là  résulte  cette  conséquence  remarquable  y  que 
Pour  tout  nombre  adL  de  pulsations  ajouté  à  km,  dans 

un  temps  donné,  sur  la  consonnance  —,  le  petit  reste  ob- 
tenu dans  le  cours  de  la  réduction  en  fraction  continue,  du 
rapport  — ^^^^^^î  est  précisément  égal  au  nombre  de  bat-- 

tements  produits  dans  le  même  temps  par  suite  de  Calté- 
ration . 

Scheibler  explique  les  résultats  obtenus  dans  ce  para- 
graphe, au  moyen  de  ce  qu'il  nomme  des  tons  de  combinai- 
son; mais  sa  théorie,  en  tant  qu'on  la  considérerait  comme 
fondée  sur  une  pareille  base ,  est  entièrement  fausse  :  le 
principe  qui  le  guide  réellement,  à  son  insu,  n'est  autre  que 
la  détermination  du  plus  grand  diviseur  commun  entre  les 
deux  nombres  de  vibrations  d'où  résulte  la  consonnance  qu'il 
considère.  Les  divers  restes  successifs  auxquels  donne  lieu 
l'opération ,  sont  pris  par  l'auteur  comme  des  nombres  de 
vibrations  effectives  constituant  ce^i  prétendus  tons  de  com- 
binaison qui  ne  peuvent  être  autre  chose  que  les  harmo- 
niques, soit  du  son  résultant,  soit  de  la  succession  des 
battements  qui  en  tiennent  lieu  (i). 


(i)  NotODS  toutefois  les  assertions  de  l^auleur:  «  Avec  les  fourchettes, 
9  U  distingue  fort  bien  les  tons  de  combinaison ,  mais  non  pas  à  Torgue  ; 
»  et  par  contre ,  il  distingue  bien  à  Torgue  les  battements  de  la  tierce 
»  mineure  qui  a  cinq  tons  de  combinaison,   tandis  qu^aux   fourchettes, 

4- 
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§  III.  —  Usage  du  métronome  pour  mesurer  le  nombre  des 
battements  produits  dans  un  temps  donné. 

Dans  ce  qui  précède ,  nous  avons  constamment  supposé 
que  Ton  savait  mesurer  exactement  le  nombre  des  batte- 
ments produits  dans  une  seconde.  C'est  un  point  dont  il 
faut  maintenant  nous  occuper. 

Pour  obtenir  cette  mesure,  on  emploie  un  métronome, 
c'est-à-dire  un  petit  pendule  composé  d'une  règle  plate  et 
d'un  poids  mobile  servant  à  régler  ses  oscillations. 

La  règle  plate  est  graduée  depuis  le  n^  4o  jusqu'au  n°  590, 
pour  indiquer  le  nombre  de  mouvements  (de  4o  à  90)  qu'il 
exécute  dans  une  minute  :  de  sorte  qu'au  n^  60,  il  fait  une 
oscillation  par  seconde.  La  graduation  porte  les  dixièmes. 

Ainsi,  lorsque  le  métronome  est  au  n^  60,  et  que^  pendant 
la  durée  d'une  oscillation,  on  entend  4  battements,  cela 
prouve  qu'il  se  produit  4  battements  par  seconde. 

Pour  des  battements  d'une  vitesse  donnée,  quel  que  soit 
le  numéro  du  pendule  (ce  numéro  est  arbitraire),  le  nombre 
des  battements  qui  ont  lieu  pendant  chaque  oscillation^ 
multiplié  par  le  numéro  du  pendule  (qui  n'est  autre  que  le 
nombre  d'oscillations  par  minute) ,  donne  toujours  pour 
produit  le  nombre  de  battements  par  minute.  Et  pour  deux 
sons  voisins  de  l'unisson ,  ce  même  produit  indique  encore 
le  nombre  de  pulsations  de  plus  ou  de  moins  que  fait  l'un 
des  sons  par  rapport  à  l'autre ,  pendant  une  minute  de 
temps. 

Pour  faciliter  l'observation,  il  faut  toujours  placer  le 
poids  curseur  sur  un  numéro  tel,  qu'il  en  résulte  un  nombre 
exact  de  battements  par  chaque  oscillation. 

»  il  distingue  assez  difficilement  les  battements  des  intervalles  de  trois  tons 
»  de  combinaison.  » 

Il  dit  ailleurs  que  «  les  tons  graves  de  combinaison  de  la  tierce  mineure 
»  et  de  la  sixte  majeure  sont  aux  fourchettes  encore  plus  distincts  que  les 
»  autres,  et  que  c^est  peut-être  parce  que  leur  ton  n^est  aucun  des  deux 
»  tons  d^int^rvalle  qui  les  font  naître.  '*> 
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Scheibler  réduisait  généralement  ses  calculs  au  cas  le  plus 
commode  de  quatre  battements  par  chaque  oscillation  du 
métronome.  Pour  deux  sons  voisins  de  l'uaisson,  le  numéro 
marqué  par  le  métronome  se  trouve  ainsi  égal  au  quart  du 
nombre  de  pulsations  de  plus  ou  de  moins  par  minute ,  et 
à  i5  fois  le  nombre  de  pulsations  de  plus  ou  de  moins  par 
seconde,  de  sorte  que  chaque  unité  de  la  graduation  corres- 
pond à  un  quinzième  de  pulsation  par  seconde.  De  là,  pour 
simplifier  les  calculs,  Scheibler  se  trouva  conduit  à  évaluer 
les  degrés  d'acuité  et  de  gravité  des  sons ,  non  en  nombres 
de  vibrations,  mais,  suivant  son  expression,  en.  degrés  de 
pendule  dont  chacun  était  le  quinzième  d^une  pulsation , 
ou  bien  ,  ce  qui  est  la  même  chose ,  dont  chacun  était  à  une 
simple  viStation  dans  le  rapport  de  i  à  7^.  Ainsi,  au  lieu 
de  dire  :  telle  note  correspond  à  880  vibrations  par  seconde, 
il  disait' qu'elle  avait  6600  degrés  de  pendule. 

Ainsi,  en  règle  générale,  Pour  réduire  en  nombre  d'e pul- 
sations ou  de  doubles  "vibrations  un  nombre  donné  de 
degrés,  di\fisezpar  i5. — E^  réciproquement:  Pour  réduire 
en  degrés  un  nombre  de  pulsations ,  multipliez  par  i5.  — 
Sij  au  lieu  de  pulsations^  on  veut  compter  par  vibrations 
simples  y  il  faut  substituer  lé  nombre  y  \  au  nombre  i5  (j). 

((  En  comparant  la  vitesse  des  battements  pendant  5o  à 
»  60  secondes,  dit  l'auteur,  avec  les  mouvements  dumé- 

>»  tronome  de  tel  ou  tel  numéro,  on  distingue  assez  bien 

— 

(  t)  II  eût  peut-être  mieux  valu  prendre  pour  unité,  et  ainsi  nommer  degré, 
le  soixantième  de  pulsation.  Alors ,  le  nombre  de  degrés  eût  été  le  produit 
même  du  nombre  de  battements  correspondant  à  chaque  oscillation  du  pen- 
dule, multiplié  par  le  numéro  du  pendule,  au  lieu  d^étre  le  quart  de  ce 
nombre  :  les  calculs  eussent  été  encore  pins  simples.  L'auteur,  prévoyant 
sans  doute  Tobjection  ,  répond,  à  la  vérité  ,  quMl  eût  alors  £allu  ramener  le 
tout  au  cas  d'un  seul  battement  par  chaque  oscillation  du  pendule;  d'où  la 
nécessité  de  quadrupler  le  nombre  des  fourchettes,  et,  par  suite,  difficulté 
bien  plus  grande  d'obtenir  des  mouvements  corrects  et  des  mesures  exactes. 
Quant  h  nous ,  ne  proposant  qu*un  procédé  de  calcul  légèrement  différent , 
et  ne  portant  nullement  sur  les  expériences,  nous  avouons  n'être  pas  frappe 
de  révidence  des  raisons  alléguées  par  l'auteur. 
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»  si   4  battements  ont  lieu  au  u^  60  ou  au  n^  60,1.  Ou 
»  distingue  donc  une  différence  d*un  dixième  de  degré  de 
»  pendule  ou  de  -^  de  vibration,  et  cela  aussi  bien  sur  un 
»  ton  de  5oo  que  sur  un  ton  de  100.  » 

Il  ajoute  que  la  somme  des  erreurs  qu'il  commettait  sur 
toute  rétendue  d'une  octave ,  en  procédant  par  les  demi- 
tons  successifs ,  ne  dépassait  jamais  28  centièmes  de  vibra- 
lion. 

§  IV.  —  applications  di\^erses  de  la  théorie  précédente. 

Comme  exemple  des  applications  que  Ton  peut  faire  des 
principes  qui  viennent  d'être  démontrés ,  nous  résoudrons 
ici  diverses  questions. 

Convenons  d'abord  d'une  notation  pour  désigner  les  di- 
vers degrés  de  Téchelle  générale  des  sons. 

Nous  nommerons  simplement  la  le  la  diapason  *,  et  nous 
le  désignerons  dans  l'écriture  par  LA. 

Nous  affecterons  de  l'indice  supérieur  i  ,  Toctave  des 
sons  qui  suivent  à  Taigu,  51*,  «<*,  Mf**,...,  jusqu'à  /a*  in- 
clusivement; puis  de  l'indice  supérieur  2,  les  sons  de  l'oc- 
tave suivante  si''^^  si^^  ut^^.,,^  jusqu'à  /a*  inclusivement;  et 
ainsi  de  suite. 

Maintenant,  revenant  au- LA  diapason,  nous  affecterons 

de  l'indice  inférieur  i,  les  sons  de  l'octave  gra\e  solifa*, 

fa^^ . . .,  jusqu'à  /a,  ;  puis  de  l'in'dice  inférieur  2,  les  sons 

de  l'octave  suivante,   toujours  en  suivant  au  grave,  5o/*, 

•^0/2, yÎ2 *,...,  jusqu'au  la^y  et  ainsi  de  suite. 

Par  exception  à  ce  qui  vient  d'être  convenu,  et  pour  sim- 
plifier, comme  presque  tt)us  les  calculs  de  la  théorie  sui- 
vante portent  sur  les  notes  de  la  première  octave  descen-^ 
dante  LA  —  /«i,  on  trouvera  souvent  les  notes  de  cette 
octave,  savoir  :  5o/*,  50/1, /«%...,  jusqu'à  «j,  5zf,  repré-' 
sentées  sans  l'indice  inférieur  i  qui  les  caractérise  (i). 

I  »■     lll  I  ...    ..■!■.  .       I.  ,  .  I  .1  .1  M  . 

(1)  Il  est  bon  ,  afin  d^cviter  une  équivoque,  de  rejeter  l'emploi  des  dési- 
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Les  notes  qui  ne  différeront  que  par  un  petit  nombre  de 
vibrations,  des  notes  de  l'échelle  normale  (telles  sont,  entre 
autres ,  les  notes  dont  on  se  servira,  dans  ce  qui  suit,  sous  le 
noïxi  à' auxiliaires)  j  seront  désignées  par  les  mêmes  nota- 
tions que  les  notes  correspondantes  de  cette  échelle  ;  mais 
en  les  citant ,  nous  indiquerons  les  nombres  de  vibrations, 
de  pulsations,  ou  de  degrés,  qui  les  caractérisent. 

Nous  prendrons,  avec  Scheibler,  le  la  de  44^  pulsations, 
ou  880  vibrations,  ou  (pour  parler  comme  lui)  de  6600  de- 
grés de  pendule,  pour  le  la  ou  diapason  normal  (nous 
expliquerons  plus  tard  la  raison  de  cette  préférence)  :  c'est 
donc  ce  la  que  nous  désignerons  spécialement  par  la  no- 
tation LÀ  ;  mais  les  notes  qui  en  seront  suffisamment 
voisines,  prises,  comme  nous  venons  de  le  dire,  pour  servir 
accidentellement  de  diapasQp ,  recevront  la  même  notation; 
seulement  nous  aurons  soin  d'en  indiquer  l'écart. 

Cela  posé  ,  passons  aux  questions  que  nous  nous  sommes 
proposé  de  résoudre. 

PREMIÈRE    QUESTÏOJÎ. 

De  combien  de  pulsations  par  secondé  (i)  faut-il  alté- 
rer, en  plus  ou  en  moins ,  F  un  des  ternies  des  1 2  conson^ 
nances  usitées^  pour  produire  un  battement  dans  ce  même 
temps?  —  Et  réciproquement  :  Combien  de  battements 
abtiendra-t-on  en  altérant  d'une  pulsation  eri  plus  ou  en 
moins,  fun  des  deux  termes  ?  (Voyez  le  tableau  n°  L) 

III  ■  -      I  I       I  ■  ■  "  ■  iiiii'i  .   ■      ■  I    ■■  .   -  .'m  I     I  I.     I  ■ 

gnatioDs  la*  ai  la^  pour  les  demi-tôns  voUins  d'un  la  quelconque,  en  leur 
préférant,  ce  qui  est  presque  toujours  possible  sans  inconvénient  ^  puisquMI 
est  ici  question  exclusivement  de  la  gamme  tempérée,  les  notations  si^  et 
sol*.  On  doit  voir,  en  effet,  qvie  si  Ton  procédait  autrement,  les  la*  dans 
les  octaves  ascendantes,  et  les  la^  dans  (es  octaves  descendantes,  n'auraient 
point  les  mômes  indices  que  les  la  dont  ils  ne  seraient  oependant  que  des 
altérations. 

(1)  Ce  8<3rait  la  même  chose  pour  un  autre  temps  quelconque  pris  pour 
terme  de  comparaison  :  nous  disons  une  seconde  pour  fixer  les  idées.  Dans 
tout  ce  qui  suivra,  lorsqu'on  nc-désiguera  pas  le  temps,  c'est  toujours 
la  seconde  qu'il  faudra  sous-entendrc. 


(  56  ) 

Exemple.  —  i^.  De  combien  faut-il  descendre  le  /ai  de 
iio  pulsations  pour  que,  ainsi  altéré,  il  fasse  avec  le  LA 
diapason  de  44^  pulsations,  a  battements  au  n^  80? 

Réponse  :  Comme  a  battements  au  u?  80  égalent  2 1-  bat-* 
tements  au  n^  60  ,  il  faut  diviser  a|  par  4  9  ce  qui  donne 
f  de  pulsation  ;  donc  le /a,  demandé  aura  1097  pulsations. 
(On  aurait  le  même  résultat  avec  le  laf  de  i  io|  pulsations.) 

2^.  Combien  de  battements  par  seconde  produirait  un  lai 

de  220  pulsations  avec  un  mi'i  de  332? 

3 
Réponse  :  220  x  -  =  33o  ;  retranchant  de  332 ,  on  a  2 , 

qu'il  faut  multiplier  par  2.  Donc  on  aura  4  battements  par 
seconde. 

DEUXIÈME  QUESTION. 

Étant  donné  le  la^  de  220  pulsations  et  les  notes  ascen^ 
dantes  qui  font  ai^ec  lui  les  consonnances  de  tierce,  quarte, 
quinte,  sixte: 

1°.  De  combien  faudra-tnl  altérer  ces  dernières  pour 
quelles  fassent  a^ec  le  la  donné  i  battement  par  seconde  ? 

Et  —  2°.  Combien  de  battements  par  seconde  les  notes 
ainsi  altérées  feront-belles  ai^ecle  LA  de  44®  pulsations? 

La  réponse  est  dans  le  tableau  n°  H. 

Exemple,  —  i^.  Le  ré  de  293  pulsations  par  seconde, 
quarte  aiguë  du  la^  de  220,  et  qui  est  à  ce  la  dans  le  rap- 
port de  4  1 3  ,  doit  être  altéré  de  j  de  pulsation  pour  faire 
I  battement  par  seconde. 

2^.  Et  comparé  au  LA  de  44^  pulsations,  qui  en  est  à  la 
quinte  aiguë,  dans  le  rapport  de  3  :  2,  il  fait  avec  lui  i  bat- 
tement par  seconde. 

Première  remarque.  —  Soit  —,  une  consonnance  ;  m  et  n 


,          .          .        m.2P 
étant  premiers  entre  eux,  et  tous  deux  impairs,. et 

représenteront  la  même  consonnance  redoublée  suc- 


^ 
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cessivement ,  à  l'aigu  ou  au  grave ,  à  une  octave  quelconque 
de  rang  ;;. 

Le  nombre  des  pulsations  en  plus  ou  en  moins ,  néces- 
saires pour  produire  un  battement ,  sera  : 

pour  la  corde 


aigue 

grave 

1                     ^ 

1 

I 

sur  la  consonnairce  —  •  •  •  • 

n 

n 

m 

m.^P 

I 
n 

I 

n 

m.iP 

m 

I 

I 

Et  réciproquement,  le  nombre  des  battements  produits 
par  une  pulsation  de  plus  ou  de  moins  sera  : 

pour  la  corde 

aiguë  '  grave 

sur  la  consonnance  — n m 

n 

n m. HP 


n 
m 


n,!iP 


n,2P m. 


D'où  l'on  peut  conclure  que  : 

Etant  donnés  une  consonnance  simple  (c'est-à-dire  dans 
les  termes  de  laquelle  n'entre  point  le  facteur  n)  et  le 
nombre  de  battements  correspondant  à  une  altération ,  en 
plus  ou  en  moins,  d'un  nombre  donné  de  pulsations  sur 
l'un  de  ces  deux  termes  :  i^  ce  nombre  de  battements  res- 
tera le  même  pour  toutes  les  octaves  aiguës  si  l'altération 
porte  sur  la  corde  aiguë ,  et  pour  toutes  les  octaves  graves 
s'il  s'agit  de  la  corde  grave  5  2"  dans  le  cas  opposé  (c'est- 
à-dire  pour  les  octaves  graves  quand  l'altération  porte  sur 
la  corde  aiguë ,  ou  pour  les  octaves  aiguës  quand  l'altération 
porte  sur  la  corde  grave) ,  le  nombre  de  battements  pour  un 
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nombre  donné  de  pulsalions  se  multiplie  comme  l'octave, 
et  le  nombre  de  pulsations  pour  un  nombre  donné  de  bat- 
tements varie  en  raison  inverse  de  Toctave. 

Voyez,  tableau  n*^  I,  l'application  de  ces  principes  :  i°à 
Tunisson ,  à  Toctave ,  et  à  la  double  octave  5  2^  à  la  tierce 
majeure,  à  la  dixième,  et  à  la  dix-septième;  3^  à  la  quinte 
et  à  la  douzième. 

Djeuxième  remarque, — Supposons  que  l'on  partage  l'oc- 
tave en  deux  consonnances ,  représentées  respectivement 

par  les  deux  fractions  — '• —  et  •  Alors,  de  deux 

choses  l'une  :  ou  le  ton  intermédiaire  est  représenté  par  «, 
et  les  extrémités  de  l'octave  par  m,*2^  et  m.^^^^\  ou  le 
son  intermédiaire  est  représenté  par  m.iP^  et  les  extrêmes 
par  2/1  et  n.  Dans  le  second  cas,  une  altération  sur  la  note 
moyenne  produira  avec  les  extrêmes  des  nombres  de  bat- 
le^lents  identiques  [voyez  au  tableau  n°  Il  les  exemples 
de  Vut^  du  ré,  du^iz).  Dans  le  premier  cas,  au  contraire, 
les  nombres  de  battements  produits  par  la  note  moyenne 
avec  les  extrêmes  seront  doubles  l'un  de  l'autre  :  exemples 
de  I'mï*,  du  mi  et  du  fa^  • 

TROISIÈME   QUESTION. 

Supposons  que  Von  fasse  un  la  auxiliaire  en  haussant 
le  fei  de  manière  qu'il  fasse  ai^ec  le  hK  2  battements  au 
n^  80  :  on  demande  combien  il  aura  de  vibrations  ?  ' 

Réponse:  442|' 

Q  Q 

En  effet,     '      =  ^î  nombre  qu'il  faut  ajouter  à  44^- 

QUATRIÈME  QUESTION. 

Quels  battements  le  kj  auxiliaire  du  numéro  précé- 
dent fera-t'il  ai^ec  les  notes  de  la  gamme  tempérée  nor- 
male (i)?  {J^oir  lejableau  11°  III,  partie  a.) 


(i)  C'est-à-dire  avec  celles  des  notes  de  celte  gamme  qui  correspondent 
approximativement. aux  douze  conso nuances  ps'tées.. 


"^ 
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Réponse  :  Soient  généralement  A  le  nombre  de  vibra- 
tions du  Itti  auxiliaire,  B  celui  d'un  certain  tuyau  tempéré, 

—  le  rapport  de  cousonnance  par  lequel  il  faudrait  multi- 
plier A  pour  avoir  B  si  A  n'était  pas  altéré  5  soit  N  le 
nombre  de  battements  (de  ^  à  4)  le  plus  facile  à  compter, 

tout  en  donnant  un  quotient  —  qui  ne  sorte  pas  des  limites 

du  métronome;  enfin  soit  X  le  numéro  du  métronome  :  on 
aura 

\  /l      /  2      N 

(Si  A  et  B  représentaient  des  nombres  de  pulsations  au  lieu 
de  représenter  des  nombres  de  vibrations ,  il  faudrait  mul- 
tiplier par  n  au  lieu  de  -:  il  s'agit  d'éviter  les  fractions^ 

—  est  toujours  entier.  Quel  que  soit  le  signe  de  la  diffé- 
rence (  B A  U  le  npmbre«ies  battements  est  le  même  5 

mais  il  faut  noter  ce  signe  pour  ce  qui  suivra.) 

CINQUIÈME  QUESTION. 

Quelles  modifications  subiront  les  numéros  du  métro-- 
nom>e  si  le  diapason ,  au  lieu  d^étre  de  880  vibrations,  en 
a  840,  ou  920,  ou  tout  autre  nombre?  (f^oirle  tableau 

• 

n**  III 5  partie  b.) 

Réponse  :  Il  faut  considérer  le  nombre  A  de  vibra tîon» 
du  la^  auxiliaire  comme  se  composant  de  deux  parties  : 
l'une  a  dépendant  du  LA  diapason  (el  qui  en  serait  ici  la 
moitié) ,  l'autre  e  constante  d'où  dépendent  les  battement». 
On  peut  donc  écrire 

Or,  si  l'on  change  le  diapason,. on  aura 
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d'où 


^  m  60       /^       m    \  n  60 

«    N       \  n     /  2  N 


Maintenant,  en  nonimant  D  et  D' les  deux  diapasons,  on 
aura 


d'où 


D 


^ 
«'=«5-; 


OU  enfin 


__,  m  60       [^       m    \n  60  D 

X'  +  8—  —  =B /ï)__--., 

2N        \  /2/2ND 


2     N 


m€o\  D' 


Ce  résultat  peut  être  mis  sous  une  forme  plus  commode  y 
car,  en  faisant 

on  a  encore 


X'=XH-(X^.||)-^. 


Ce  n'est  pas  tout  :  comme  D  =  88o,  on  peut,  pour 
chaque  opération,  préparer  le  coefficient  de  d  de  manière 
à  n'avoir  plu*  qu'à  substituer  la  valeur  de  cette  quantité, 
c'est-à-dire  le  nombre  de  vibrations  dont  le  nouveau  dia- 
pason excède  le  diapason  normal  de  880  vibrations.  A  cet 

Q 

effet,  on  a  d'abord  £  =  0  ponr  tous  les  cas.  Ensuite,  pour 
les  divers 


ut*,. 

ré,  . . 

mi  . . 


m  =  5 

4 
3 

5 


N=a 

4 
4 

4 


m  60 

g  —  --  =  aoo 
n    ]N 

80 

60 

100 


X-t-  200  =  -h  61 ,93  +  200  =  261  ,g^ 

X-i-.  80=  — 65,09-h  80=  i4>9i 
X-i-  60  =  — 71,18-i-  60=— 11,18 
X -h  100  =-+-49, 74-+- 100=  149,74 


ut* 
re. 
mi. 
fa* 


»   •     m    • 


X'=  6 1,93 H- 0,2976  d 

—  X' =  65,09  — 0,0169  <i 

—  X' =71,18 -f-o,oi'27  rf 
4-  X'=  49,7 '4 +0,1702  (i 


et  pour  dz=:t:^\o 


6i,93±ii,9o 
65,09qp  0,68 
7?,iS±:  o,5f 
49,74  d:   6,Fi/ 
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SIXIÈME  QUESTION. 

Enfin,  Quel  nombre  de  degrés  déplus  ou  de  moins  devra 
marquer  le  métronome  si  le  la  auxiliaire  y  au  lieu  défaire 
avec  le  LA  2  battements  au  n°  80 ,  les  fait,  par  exemple ^ 
aun^  'jn  ou  au  n°  88,  c'est-à-dire  s*il  a  ^i  de  vibrations 
de  moins  ou  de  plus?  (Tableau  n^  III ,  partie  c.) . 

Réponse  :  Pour  ce  cas -ci,  c^est  a  et  B  qui  restent 
constants,  et  e  qui  varie. 

Alors 

X'-X  =  (.-e')^|. 

^  '   2    N 

Dans  la  question  particulière,  pour  le  n**  (80 ip 8),  on  a 


6       .'-H-^ 
'       •             i5' 

- 

puis,  pour 

f 

ut* 

2 

60 

=  5  X  3o  =  75 
2 

ig  X  75  =  20 

ré 

»  • 

•              •       •       •       • 

.  2  X  i5  —  3o 

4x3o  =  8 
i5 

mi 

.-Xi5  =  î- 

2                          2 

tx^^-6 

•  • 

10           2 

fa' 

•   • 

.-X  ï5=:i- 
2                         2 

4      75 

-^X^=  10 
i5        2 

d'où,  pour 

Ut* 

-+-X'  =  6i,93±2o(i) 

ré 

-X'  =  65,09ip8 

■ 

mi 

—  X'=7i,i8«^6 

/«* 

+  X'  =  49.74 

±10 

Remarques,  —  1^.  IB a'\  est  le  nombre  de  vibra- 
tions (  que  l'on  peut  appeler  A  )  dont  la  note  tempérée  que 


(1)  Le  manuserit  porte  10  au  Heu  de  20  j  c^est  sans  doute  par  erreur. 
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l'on  veut  accorder  surpasse  la  note  consonnante.  En  adop- 
tant cette  notation ,  on  a 


d'où 


/7t  60  3o/i 


3o/i     d 


tP.  Pour  préparer  les  calculs  précédents ,  on  peut  former 
le  tableau  des  multiples  de  ■—  ;  savoir  : 

gi-  =  i  =  o,ooM3636, 

--  =  0,00227273, 
-==0,00340909, 

3=3  0^00454545, 

* 

5 

-  =  o, 00568182, 

-  =  o,oq^i8i8, 

g  =0,00795455, 

8 

-  =  0,00909091, 

6 

-■=r  0,01022727. 

3°.  Mais  ce  n'est  pas  tout;  nous  pouvons  établir  ici  plu- 
sieurs éléments  propres  à  éclairer  les  questions  précédentes 
et  à  en  faciliter  les  solutions:  d'abord,  un.  tableau  des 
puissances  de  la  racine  12^  de  2  et  de  leurs  multiples. 
[Voyez  le  tableau  n®  IV.) 

Il  est  clair  que  par  le  moyen  de  cette  Table,  étant  donné 
un  diapason  ou  un  LA  d'un  nombre  quelconque  de  vibra- 


j 
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lions,  ou  de  pulsations,  ou  de  degrés  de  pendule,  suivant 
l'expression  de  Scheibler,  t)n  obtiendra  immédiatement  le 
nombre  de. vibrations,  ou  de  pulsations,  ou  de  degrés,  ap- 
partenant k  une  quelconque  des  notes  de  la  gamme  tem- 
pérée correspondant  à  ce  la  pris  pour  base. 

4^.  Ensuite,  le  résultat  de  l'application  de  ce  tableau  IV 
aux  trois  cas  particuliers  du  diapason  de  880  vibrations  par 
seconde  considéré  coQime  diapason  normal ,  puis  des  dia- 
pasons de  840  et  920  vibrations  considérés  comme  diapa- 
sons extrêmes.  {F'oyez  le  tableau  n*'  V.) 

5°.  Enfin,  aux  deux  tableaux  précédents  nous  enjoin- 
drons un  autre  contenant  i^  les  valeurs  géométriques  des 
notes  de  la  gamme  pour  le  diapason  normal ,  !i^  les  valeurs 
qui  leur  correspondent  dans  la  gamme  tempérée,  et  3^  les 
différences  des  unes  et  des  autres,  ou,  pour  parler  plus  exac- 
tement, les  excès  (positifs  ou  négatifs)  de  ces  dernières  sur 
les  premières.  Ces  différences  sont  précisément  les  valeurs 
de  A  mentionnées  ci-dessus  (première  remarque).  [  Ployez 
le  tableau  n^  VI.] 

Nous  avons  augmenté  les  tableaux  n^*  IV  et  V  de  quelques 
nombres  auxiliaires  dont  l'usage  sera  indiqué  plus  tard. 

§  V.  —  Suite  des  applications. 

Question.  —  Etant  donnés  deux  sons  qui  soient  ap- 
proximatii^ement  dans  le  rapport  d^une  consonnance  re- 
présentée par  m  :  n ,  é\faluer  leur  différence  exacte. 

Soit  — ; :  le  rapport  de  deux  sons  donnés ,  le  son  cor- 

nk  H-/i'  '^^  ' 

respondant  au  numérateur  étant  supposé  correct,  tandis 
que  celui  du  dénominateur  serait  altéré  d'un  nombre  de 
pulsations  égal  à  n'.  Dans  ce  cas,  la  question  serait  immé- 
diatement résolue  si  les  deux  sons  faisaient  ensemble  un 
nombre  appréciable  de  battenlents  dans  un  temps  donné  : 

b  étant  ce  nombre  de  battements ,  on  aurait  n'=  ±:  —  pour 

m  ^ 

le  nombre  de  pulsations  surabondantes  du  son  correspon- 


(64) 
dant  au  dénominateur.  Mais  pour  le  cas  plus  général  où 
Ton  ne  peut  avoir  de  semblables  battements,  intercalons 
un  troisième  son  approximativement  représenté  par  pk ,  de 
sorte  que  le  premier  soit  à  ce  troisième  à  peu  près  Wmlp^ 
et  celui-ci  au  deuxième  à  peu  près  ::  p  :  n ,  les  trois  nombres 
m,  n^  p  étant  d^abord  supposés  premiers  entre  eux  deux 
à  deux. 

Cela  posé,  admettons  que  le  son  auxiliaire  fasse  avec  le 
premier  son  donné  B  battements  par  minute  ;  leur  rapport, 
c'est-à-dire  celui  de  leurs  nombres  respectifs  de  pulsations 

mk 

pour  une  minute,  pourra  être  représenté,  soit  par 7-^  » 

soit  par ^  ?  B  étant  ici  additif  ou  soustractif  suivant 

que  le  son  auxiliaire  sera  trop  haut  ou  trop  bas  par  rapport 
au  son  fixe.  Le  premier  son  étant  pris  pour  point  de  départ 
ou  pour  son  fondamental ,  adoptons  la  seconde  forme  *,  puis 
comparons  le  son  auxiliaire  au  deuxième  son  donné,  et 
supposons  qu'ils  fassent  ensemble  B'  battements  par  se- 
conde :  leur  rapport  pourra  être  représenté  par 

^       B 

m       • 


«B       B' 

«Ah 1 — 

mp        p 


Mais  on  a 

mk  mk  m        mk 

^=  B^     ,       «B       B'""     ,    .    /ïB       B" 

m       ^         m  ^P       P  '"P       P 

d'où 

A  —  i       —. 
nm       mp      pn 

Ce  nombre  serait  nul  si  l'on  avait  /iB-f-mB'  =  o ,  c'est-à- 
dire,  i^  si  les  nombres  B  et  B'  étaient  de  signes  contraires, 


((>5) 

ce  qui  signi lierai l  que  le  tuyau  auxiliaire  est  trop  élevé  par 
rapport  à  l'un  des  tuyaux  proposés  et  trop  bas  par  rapport 
à  l'autre  ;  et  si ,  en  outré,  i^  on  avait  B  :  B'  ::  m  :  n. 

Les  nombres  m,  »,  p  ont  été  supposés  premiers  entre 
eux ,  mais  ils  pourraient  ne  pas  l'être.  Soient  a  le  plus  grand 
commun  diviseur  de  m  et  ;p,  jS  celui  de  n  elp\  il  est  indif- 
férent que  m  et  n  soient  ou  ne  soient  pas  premiers  entre 
eux:  au  surplus,  y  étant  le  plus  grand  commun  diviseur 

de  m  et  «  ,  l'altération  serait  —  ,  et  Ton  aurait 

.   m 

yb        aB         6B' 
i—=Z f-     C — 

mn       mp         np 

Pour  comprendre  comment  w  et  n  peuvent  avoir  un  di- 
viseur commun ,  il  faut  observer  que  pour  l'intercalation  du 
troisième  son ,  il  est  ordinairement  nécessaire  de  multiplier 
les  deux  termes  du  rapport  de  la  consonnance  approxima- 
tive proposée,  par  un  certain  nombre  entier.  Ainsi,  dans 

l'octave  —  =  -,  si  l'on  intercale  une  note  qui  fasse ,  par 

exemple,  la  quinte  avec  le  dessus  et  la  quarte  avec  la 
basse,  il  faudra  poser 

alors 

/w  devient  =  6,  j»  =  4j   '^  =  3,    a  =  2,   ^=1,  7  =  3. 

Une  seconde  remarque  n*est  pas  moins  nécessaire,  sa- 
voir, que  pour  bien  comprendre  la  formule  qui  vient 
d'être  démontrée,  il  faut  considérer  B  et  B'  comme  les  pro- 
duits des  nombres  de  battements,  pour  chaque  oscillation 
du  métronome,  par  les  numéros  correspondants  du  pen- 
dule. Ce  sont  donc,  à  proprement  parler,  comme  on  l'a  déjà 
dit ,  des  nombres  de  pulsations  par  minute.  On  aura  des 
nombres  de  vibrations  par  seconde  en  divisant  par  3o. 

Ann.  deChim.  et  de  Phys,,  3«  série,  t.  XXVI.  (Mai  1849O  ^ 
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Premier  exemple-,' 
Soit 

m      LA       i6 

«         sii        9  ' 

et  supposons  le  .fi  en  erreur  de  quelques  vibrations. 

Intercalons  un  mi,  pour  lequel,  en  consonnance  exacte, 

on  aurait  • 

fn__^  "LA, 4  P "^^i 4 

.  p       mf,       ï  n        sii        3 

Supposons  enfin  que  le  mi  fasse ,  avec  le  /a ,  +  2  batte- 
ments au  n*^  54  5  et  que  le  si  fasse ,  avec  le  mi,  —  4  batte- 
ments au  n^  53, 8.  On  aura  d'abord 

i»:»:/»  ::  LA:  iw/,  :5/,  ::  16:12  : 9; 
d^où 

a  =  4     et     p  =  3 , 
puis 

B=  2^.54  =  108, 
et 

B'=  —  4*53,73  ==  —  214992^; 

d'où ,  tout  calcul  fait , 

c  =  —  33,48,  et  X-  =  —  1 ,  1 16  vibrations. 

Deuxième  exemple, 

OT  :«:/>::  LA  :/fl,:j/f::  i5:6: 8; 

a  =  3,       ^  =  2. 

Supposons 

B  =  —  2.80=  —  160,    B'  =  —  2.78,61  =  —  157,22; 

d'où 

8  =  —  95,07,    et    ^  =  —  3,169. 

Troisième  exemple  ^ 

/w  :«:/>::  LA  \fa^  :  ut,  ::  5:2:3; 
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br=  — 2r8b  =  — i6o,       B'rr  — 3.62,98  =  —  i88,g4; 

s  =  —142,47,  ^=:  — 4,749. 

Quatrième  exemple. 

m\n\p:\  hAl/a^'.iat  y.  io:4:5; 

a  =  a ,     p  =  i . 

B  =  —  2,8o  =  — ï6o,  B'=  +  2,8o; 

f  ==  o. 

La  même  question  peut  être  résolue ,  d'abord  pour  deux 
tuyaux  intermédiaires  au  lieu  d'un  seul ,  et  ensuite  géné- 
ralement. 

Soit  d'abord  m  :  m'  -m''  :  m^'';  a^  §,  y  étant  les  plus 
grands  communs  diviseurs  entre  les  couples  de  nombres 
respectifs  m  et  m',  iw'  et  m^\  m'^  et  m^"  ;  puis  6,  B',  B'',  les 
produits  des  nombres  de  battements  faits  par  les  couples  de 
tuyaux  correspondants  ,  multipliés  par  les  degrés  respectifs 
du  métronome.  Formons  le  produit 

Ba  „,       «l'Ba      B'6 

mk  m  mm         m 


'^  «.///  D  _  ÎdTû  ^ 


m  mm         m  mm         mm    /      m 

Il  est  facile  de  voir  que  l'altération  e  du  tuyau  m"^  sera 
représentée  ,  en  nombre  dç  pulsations  par  minute ,  par  le 
dernier  dénominateur  diminué  du  terme  m'^k^  lequel  peut 
se  mettre  sous  la  forme  (i)  : 

/£a  \     B'p    ,     B"7 
\mm' 


m" 


/7t  /7t        mm 


et  pour  (A  -H  i)  tuyaux,  ce  serait  évidemment 

,., /Ba         B'ô  B'S  B(*^'>o>   \ 

\mm'^  m'm"^  m^m'"^         #»(*-•) »,(*)/ 


(1)  Observons  que  les  facteurs  «^  ^^  7  entrent  au  carré  respectÎTement 
dans  les  produits  mm',  m'm",  m"  m'",  etc. 

5.       . 
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On  voit  d'ailleurs  que  celte  altération  est  indépendante 
du  diapason,  et  ne  dépend  que  des  battements. 

Au  lieu  de  faire  servir  les  formules  précédentes  à  déter- 
miner l'altération  du  dernier  son  (ou  de  tout  autre)  au  moyen 
des  battements ,  on  pourrait  les  employer  à  déterminer  le 
nombre  de  battements  que  doivent  faire  les  deux  derniers 
(ou  deux  autres  quelconques)  ,  pour  que  le  dernier  son  (ou 
tout  autre)  éprouve  une  altération  donnée. 

Soit,  pour  le  cas  de  quatre  tuyaux  : 

Premier  exemple. 

m  ^m':m'':m"'\\  i.k\fa^:si\  :  w/f  ::45:i8:  24  :  32 ; 

a=:9,        p  =  6,        7  =  8; 
B  =  —  2 .  80=  —  160 ,     B'  =  —  4  '60  =  —  240 , 
B''= +  3  57,81=4-173,43.  ^ 
B  160  16  o 


-  mm'  ^  ^ 

Ci. 


W      __       ^4o__lo__^__3^333 


-  m  m  * 

P  •  • 

B"  173,43 

■  =  H '-—^ —  .  .  .  .=  4-  I  Mon 

-  m  m  ^ 

y  Somine. ...  —  3 ,  3o6 

e=  — 3,3o6x32  =  —  105,792,      3^=  — 3,5264. 

Cet  exemple  e^t  celui  de  Façcord  du  mz*  tempéré  au 
diapason  normal ,  au  moyen  des  deux  tuyaux  auxiliaires yjafj 
el  si\. 

(Si  le  diapason  venait  à  bhanger,  il  faudrait  aug- 
menter B''  de  —  3.0, 1202.  J,  ce  qui  revient,  sur  le  résul- 

,  -r-  3.0,1202      32    ,  /       7  \ 

^^^'^  '~^ .  3^ rf  =  — 0,0040. r/.j 
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Deuxième  exemple, 

j 

m  ;  m':  m" \  m'"\\  LA  :  la,\  ré,:  sol,  f.  i8  :  9  :  12  :  16; 

a  =  9,       p=3,       7=4; 

B  =  -4-2. 80  =  +160,       B'=— 4-65, 09  =  — 260,36, 

B"  =  -+-79,74- 


Ba 

mm' 

B^P 
m' m" 

m^m" 


80,09 _ 

9 
65,09^ 


-+-8,889 


9 
3,82 


=  —  7,282 


=  -4-  1 ,660 


3,317X16=— io5,7Ôo, 


^=  +  1,769. 


Somme. . . .  -+-  3, 817 

[Sî  le  diapason  différait,  il  y  aurait  lieu  d'augmenter  B' 

de  4. 0,0169. rf  et  B''  de  0,0900^,  parce  qu'ici  faj  est  seul 
auxiliaire^  il  s'ensuivrait,  sur  le  résultat,  une  augmenta- 


Troisième  exemple. 

m':  m'':  m'"::  la  :/«.;.  ut^'isoi*  ::  i6 : 8 :  20  : i5 ; 

a  =  8,  P  =  4>   7  =  ^5 
B  =  +  2.8o,       B'  =  + 2.61,92,       B"  =  — 2.56,34i 


Ba 

mm' 

m' m" 


B^  7  _ 


//        Vf 

m  m 


2.80 

2.61 ,92 
a.  20 

2.56,34 
47^5" 

Somme  ^  . 


=   10 


=     3,096 
=  ~  1,878 


Il  ,218 


^  =  ..,2,8x^=5,609, 


(7o)       . 
Correction  relative  au  diapason  :  Il  faut  augmenter  B' 
de  2. 0,2976.  J,  et  B'' de  — 2.o,o634*^9  ce  qui  donne 

15/0,2976      o,o634\,       i'        ,00  \j 

=:  —  (o,I277)</=  0,0064  «^^ 

§  VI.  —  Èvfuluation  tïun  son  donné.  —  Détermination 

.  du  son  fixe.  —  Tonomètre. 

Une  application  importante  des  formules  précédentes  est 
celle-ci  : 

Déterminer^  par  le  moyen  des  battements,  le  nombre 
absolu  de  vibrations  ou  de  pulsations  qui  appartient  à  un 
son  donné. 

L^application  de  cette  question  se  présentera  toutes  les  fois 
que  Taltération  totale  du  dernier  tuyau ,  représentée  par 


,^,/Ba  B(A-i)»\ 

\mm  w(»  — 0/î(*7 


sera  assez  considérable  pour  que  la  fraction  —r^r repré- 

sente  exactement,  ou  seulement  approche  de  représenter, 

une    consonnanc^    différente    de    — ^.  :    comme  si ,    par 

m 

exemple,  ou  a 

m  k  m  A 


m 


W^+e        MA-hs'^ 


-j-  représentant  une  consonnance,  et  e'  tombant  dans  de§ 

limites  qui  traduisent  cette  altération  de  la  consonnance 
par  des  battements  appréciables.  En  effet ,  on  aura  alors 

d'où 


Par  exemple ,  soient  A ,  B ,  C ,  D ,  E  les  nombres  respcç- 


1 
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lifs  de  pulsations  de  cinq  tuyaux  successifs  et  ascendants, 

assez  voisins  les  uns4es  autres  pour  que  les  plus  rapproches, 

deux  à  deux,  puissent  être  considérés  comme  voisins  de 

l'unisson  en  produisait  les  battements  suivants,  savoir  : 

A  et  B . . .  4  battements  au  n<*  66 

B  et  G . . .    id..  \ 70 

G  et  D. . .  iV/ 74 

enfio  D  et  £  . . .    itf , .  65 

Somme  totale 275 

Il  en  résulte  que  le  son  £  aura  de  plus  que  le  son  A , 
2^5  X4=  iioo  pulsations  par  minute,  puisque  le  son  B, 
en  a  66  X  4  àe  plus  que  le  son  A ,  le  son  C ,  70  X  4  de 
plus  que  le  son  B,  etc. 

Maintenant,  supposons  que  les  sons  extrêmes  A  et  E, 
comparés  entre  eux ,  soient  reconnus  comme  étant  en  con- 
sonnance  exacte  de  tierce  majeure:;  on  aura  donc 

M_5 

m       4 
d'où 

M  =^  5,      /«  =  »/=r  /«". . .  ==  4  (unisson  approximatif  continu) , 

s  =  1 1 00 ,  c  '  =  o , 
îBt  enfin 

»  _  _ 

,        1100 

Ainsi ,  A  =  mk  =  4 •  i  io6  =  44^^  pulsations  par  minute. 

Ce  son,  comparé  au  diapason  normal  de  44^  pulsations 
par  seconde  ou  de  26400  par  minute,  est  à  ce  dernier  dans 
le  rapport  de  44  ^  ^^4 ,  ou  de  1  à  6  :  c'est  donc  le  ré  9. 

Si  le  son  E,  au  lieu  d'être  en  consonnance  exacte  de 
tierce  majeure  avec  le  son  A,  eût  fait  avec  lui,  par  exemple, 
rhz  battements  au  n^  x,  cela  eut  indiqué  un  excès  de  4^^ 
pulsations  sur  la  tierce  majeure  ;  et  il  eût  fallu  commence^ 
par  retrancher  cet  excès,  de  la  somme  calculée. 


(7=) 

Par  le  procédé  qui  vient  d'être  exposé,  on  peut 

Déterminer  le  nombre  exact  de  vibrations  d'un  LA  ou 
diapason  donné. 

Pour  cela,  îl  suffit  d'échelonner,  à  partir  de  ce  /a,  une 
suite  de  fourchettes  assez  rapprochées  pour  que,  deux  à 
deux,  elles  fassent  des  battements  appréciables  ;  et  si  Ton 
en  établit  un  nombre  suffisant  pour  que  les  extrêmes  soient 
à  l'octave  juste,  le. nombre  de  pulsations,  calculé  comme 
précédemment,  dont  la  fourchette  aiguë  sera  en  excès  sur  la 
fourchette  grive,  sera  précisément  le  nombre  de  pulsations 
de  cette  dernière.  ' 

C'est  ainsi  que  Scheîbler  avait  construit  un  tonomètre 
avec  lequel  on  pouvait  compter  le  nombre  des  vibrations 
de  l'octave  du  LA  au  la^.  Il  consistait  en  Sa  fourchettes, 
parmi  lesquelles  se  trouvait  une  échelle  de  tempérament 
égal,  et  une  autre  où  chaque  ton  était  de  4  battements  ou 
de  4  pulsations  par  seconde,  plus  bas  que  le  ton  correspon- 
dant de  l'échelle  précédentej  et  cette  dernière  servait  à 
régler  l'autre. 

Par  exemple,  la  fourchette  la  plus  grave,  sonnant  7ai , 
octave  de  la  plus  aiguë  ou  du  LA  diapason  ,  faisait  avec  la 
fourchette  intermédiaire  la  plus  voisine,  à  l'aigu,  de  ce  /«j, 

4  battements  au  numéro 6o 

Ensuite,  cette  première  fourchette  intermédiaire 
faisait  avec  la  suivante,  toujours  en  montant, 

4  battements  au  numéro 75,8 

Enfin ,  de  cette  dernière,  dite  auxiliaire,  au  5/*,  il 

y  avait  encore  4  battements  au  numéro 6o 

Total 195,8 

dont  le  quinzième       i3,o5 

indique  que  le  ,«f  faisait  i3,o5  pulsations  par  seconde,  de 
plus  que  le  la^.  Opérant  de. même  dans  toute  l'étendue 
du  lui  au  LA,  Scheîbler  trouvait  pour  somme  de  tous  les 
numéros  compris,  32()5,  dont  le  quinzième;,  ^'9f5  indi- 
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quait  Texcès  du  nombre  des  pulsations  du  LA  sur  le  /ai,  et, 
par  suite,  la  hauteur  absolue  de  celui-ci. 

M.  Wolfela  imité  ce  tonoraètre;  mais,  dans  le  sien ,  les 
fourchettes  croissent  de  4  battements  en  4  battements  au 
n^  6o  ou  par  seconde.  Le  nombre  total  en  est  de  5 7,  dont 
les  56  premières  suivent  la  loi  que  je  viens  d'indiquer,  ce 
qui  fait  55  X  4  =  220  pulsations.  Mais  la  cinquante- 
septième  et  dernière  fait  avec  la  cinquante^sixième,  cominc 
celle-ci  fait  avec  la  première,  2  battements  au  n°  49j  ^^  V^^ 
indique  9  d'une  part,  que  la  cinquante-septième  fourchette 
est  à  l'octave  aiguë  de  la  première,  et,  secondement,  qu'elle 
fait  de  plus  qu'elle,  par  minute, 

4  •  60 .  55  4-  2 .  49  =  2  (6649)  pulsations , 

m 

et,  par  conséquent, 

-^  6649  ^^  443  A  vibrations  par  seconde. 

Ce  nombre  est  en  même  temps  le  ton  de  la  première  four- 
chette; et  le  double,  ou  886 -p^,  le  ton  de  la  cinquante- 
septième  et  plus  aiguë.  Celle-ci  a  été  donnée  à  M.  Wolfel , 
en  1834,  par  Savart,  comme  représentant  le  diapason  de 
rOpéra  (i)^  elle  est  de  6-pg  vibrations  plus  élevée  que  le 
LA  diapason  normal  d'Allemagne ,  tel  qu'il  a  été  adopté  au 
Congrès  scientifique  tenu  à  Stuttgard  dans  cette  même  an- 
née 1834.  Cependant  un  autre  diapason,  remis  par  M.Pe- 
titbout  à  Scheibler  lui-même  comme  étant  celui  de  l'Aca- 
démie de  Musique,  n'a  été  évalué  par  ce  dernier,  qu'à 
867,5  vibrations,  ce  qui  fait,  sensiblement,  19  vibrations 
*de  moins. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  solution  de  la  question  précédente 
mène  immédiatement  à  la  détermination  cTun  son  fixe , 
c'est-à-dire  à  la  solution  de  cette  autre  question  : 

Produire  un  son  d'un  nombre  donné  de  vibrations . 

En  effet,   étant  donnée  une  fourchette  qui  fasse  à  peu 


(1)  Il  est  vraisomhlable  qu'il  9'ii{;it  rie  r()p«'ra  italien. 
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près  le  nombre  de  vibrations  voulu,  on  pourra  d*abord, 
par  la  question  précédente ,  construire  une  seconde  four- 
chette qui  soit  à  l'octave  juste  de  la  première ,  et  détermi- 
ner exactement  le  nombre  de  vibrations  de  Tune  et  de 
l'autre,  ainsi  que  le  nombre  de  vibrations  dont  la  fourchette 
donnée  est  en  erreur.  Cela  fait ,  on  n'aura  pas  de  peine  à 
accorder,  par  les  battements,  une  fourchette  qui  ait  de 
moins  ou  de  plus,  ce  nombre  de  vibrations  dont  la  four- 
chette proposée  est  en  çxcès  ou  en  défaut,  ce  qui  résout  la 
question. 

Enfin,  par  l'emploi  des  mêmes  procédés,  on  peut  encore 
résoudre  cet  autre  problème  : 

Fixer  dans  V étendue  d'une  octai^e  une,  série  quelconque 
de  sons  déterminés. 

Que  cette  série  doive  faire  entendre  d'ailleurs ,  soit  les 
intervalles  diatoniques  justes  ^  soit  des  intervalles  chroma- 
tiques, enharmoniques,  dans  tel  tempérament  que  l'on  vou- 
dra ,  peu  importe.  U  ne  s'agit  que  de  connaître  d'avance 
les  nombres  de  pulsations  qui  appartiennent .  aux  divers 
sons  que  l'on  se  propose  d'intercaler,  et  par  conséquent 
leurs  distances  aux  son^  déjà  réalisés,  distances  qu'il  faut 
alors  calculer  et  exprimer  en  nombre  de  pulsations  ou  de 
vibrations,  de  manière  à  les  obtenir  exactement  au  moyen 
des  battements. 

§  VII.  —  Accord  de  r orgue  par  les  battements  et  le 
métronome j  pour  le  cas  du  diapason  normal. 

Bien  que  la  méthode  d'accorder  par  unisson ,  d'après  des 
fourchettes  données,  soit  beaucoup  plus  exacte  que  la  mé- 
thode usitée,  cependant  la  méthode  d'accorder  par  des* 
fourchettes  auxiliaires  respectivement  plus  basses  que  les 
sons  vrais,  d'un. nombre  de  battements  connu,  est  incomr 
parablement  plus  exacte  encore;  ckr,  par  celle-ci,  on 
obtient  toujours  mathématiquement  la  même  échelle  quand 
les  fourchettes  sont  correctement  graduées  \  et  quand  elles 
ne  le  sont  pas,  les  mêmes  principes  servent  à  les  corriger. 
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Il  sa  Ait  même  d^avoir  six  fourcheties  qui  8on< 
qent  les  tons 


SI 


ur 


re 


i* 


/a 


sol 


la 


dont  il  est  très -utile  cependant  d^aTolr 
aussi  les  octaves;  quant  aux  six  autres 
tons,  faisant  quinte  des  deux  côtés,  sa- 
voir  , /a*  sol*  si*'    ut     ré    mi 

on  les  intercale  ensuite  facilement  entre  les  premiers. 

On  le  voit,  Tidée  fondamentale  de  Scheibler  est  celles!  : 
que  l'œil ,  discernant  de  simples  mouvements  du  pendule, 
conduit  à  des  résultats  d'une  justesse  que  l'oreille  la  plus 
délicate  n'obtiendrait  jamais  par  la  simple  sensation  de 
l'unisson  ou  d'une  cohsonnance  quelconque.  D'où  il  résulte 
qu'avec  Uoreillela  plus  fausse  on  peut  néanmoins  parvenir, 
dans  l'accord  des  instruments ,  à  un  degré  de  précision  in- 
comparablement supérieur  aux  résultats  les  plus  exacts  que 
Ton  ait  pu  obtenir  par  les  méthodes  usitées  jusqu'ici.  Et  en 
effet,  on  a  vu  des  musiciens  très-exercés  ne  pouvoir  recon- 
naître aucune  différence  entre  deux  sons  rendus  par  des 
fourchettes  d'acier,  et  les  accepter  en  conftquence  comme 
donnant  un  unisson  parfait,  tandis  que  Scheibler,  au  moyen 
des  battements ,  prouvait  qu'il  y  avait  une  différence  entre 
les  sons  doniiés,  évaluait  cette  différence  en  vibrations  et 
fractions  de  vibrations ,  et  la  faisait  disparaître  à  volonté. 
Mais  laissons  l'auteur  parler  lui-même  : 

«  Personne,  dit-il,  n'a  encore  réussi  à  accordera  l'unis- 
»  son  parfait  1 2  cordes  de  harpe  éolienne ,  en  accordant 
)>  la  deuxième  sur  la  première,  la  troisième  sur  la  deuxième, 
»  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  la  douzième  d'après  l'onzième  (  i)  • 
»  Et  cependant  il  est  bien  autrement  difficile  de  tempérer 
)>  un  ton  (en  l'accordant  par  consonnance  avec  un  autre) 
y>  que  de  l'accorder  à  l'unisson.  » 

û  Dans  ma  méthode,  continue-l-il ,  rien  n'est  confié  à 

(1)  Ce  début  ressemble  d^une  manière  remarquable  à  celui  du  Traité  du 
Canon  harmonique  de  Bacchius  TAncien  (  vojrez  les  Notices  et  extraits  des 
manuscrits,  etc.,  tome  XVI;  a®  partie,  page 66). 
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»  l'oreille  musicale^  c'est  Toeil  qui  compare  les  mouve- 
»  ments  du  pendule  avec  les  battemeuts  que  Ton  compte^ 
»  et  il  faudrait  être  négligent  au  delà  de  toute  expression, 
»  pour  que,  muni  d'un  bon  métronome,  on  se  trompât  d'un 
))  huitième  à  un  quart  de  vibration  sur  quelques  demi- 
»  tons;  et  encore  cela  n'influerait-il  en  rien  sur  les  autres 
»  tons  de  l'échelle,  qui  tous  dérivent  directement  du  LA. 
»  D'ailleurs  même,  un  ton  auxiliaire  est  bien  plus  sûr 
»  qu'un  unisson  (i) ;  et  poui*  avoir  un  la  vérifié,  je  le  fais 
»  sur  un  ré  auxiliaire  avec  lequel  il  doit  faire  des  battements 
»  en  nombre  donné.  Je  ne  regarde  donc  pas  les  tons  auxi- 
))  li aires  comme  des  déductions.  —  Pour  faire  un  diapa- 
»  son  quelconque,  dit-il  ailleurs ,  il  faut  le  faipe  d'après 
»  les  battements  si  l'on  veut  qu'il  soit  exact.   » 

«  Aussi  M.  Spohr,  maître  de  chapelle  de  l'électeur  de 
»  Hesse-Cassel ,  non  moins  célèbre  comme  virtuose  sur  le 
»  violon  5  que  comme  compositeur,  après  avoir  examiné 
»  très-scrupuleusement  un  forté-piano  et  un  des  orgues 
))  d'église  de  cWte  ville,  tempérés  d'après'mes  procédés,  a 
))  trouvé  ce  tempérament  si  juste ,  qu'il  a  craint  que  l'on 
»  ne  voulût  plus  entendre  de  musique  d'orchestre,  si  l'on 
»  avait  souvent  occasion  d'entendre  de  la  musique  exécutée 
»  sur  des  instruments  accordés  avec  une  telle  précision. 

»  La  niéthode  d'accorder  par  les  battements ,  outre  son 
»  exactitude,  présente  encore  cet  avantage,  qu'en  tout 
»  temps  on  peut  faire  une  révision  sur  des  données  posi- 
))  tives  et  corriger  les  différences  survenues,  sans  toucher 
»   aux  tons  qui  n'ont  point  changé. 

»  Pour  accorder  V orgue  y  les  tons  auxiliaires  fa  et  la 


(i)  Dans  la  méthode  ordinaire,  Poctave  est  plus  diflicile  à  accorder  que 
Tuiiisson  ,  la  quinte  que  roctave  ,  la  quarte  que  la  quinte ,  etc.  Ici  /c^est 
tout  le  contraire.  En  efTel ,  tandis  quVine  pulsation  d'erreur  produit  i  seul 
battement  sur  Tunisson,  elle  en  produit,  par  exemple,  4  sur  une  tierce 
majeure  à  Taiyu,  el  5  sur  une  lier'co  majeure  au  grave ^  et  ainsi  des  auircs 
consonuanccs. 
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»  suffiraient  à  la  rigueur  ;  mais,  pour  les  eomiiiençants ,  il 
))  est  bon  d'employer  aussi  un  mi  et  un  si  auxiliaire.  » 

Tout  ceci  étant  bien  établi ,  il  est  bon  encore ,  avant 
d'entreprendre  la  question  de  l'accord  de  l'orgue  pour  le 
tempérament  égal ,  de  commencer ,  pour  nous  familiariser 
avec  l'emploi  de  la  formule  du  §  IV^ 


n  60 
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de  voir  comment  il  faudrait  s'y  prendre  pour  opérer  l'accord 
conformément  aux  rapports  exacts  des  consonnances ,  ou, 
en  d'autres  termes  5  suivant  la  gamme  géométrique  juste. 

Supposons ,  comme  nous  venons  de  le  dire  ,  que  l'on  ait 
établi  quatre  tuyaux  auxiliaires  ,  wi, ,  /«i  ,^«2 ,  ^/*  ,  pour 
servir  de  base  aux  différentes  opérations. 

Dans  la  détermination  de  ces  quatre  tuyaux,  c'est  B  qui 
est  l'inconnue  •,  X  est  le  numéro  du  métronome  :  on  se  le 
donne  à  priori  arbitrairement,  quoique  dans  certaines  li- 
mites; et  si  l'on  veut  avoir  B,  on  le  détermine  par  la 
formule 

B  =  — Ah — ^-, 

n  n    00 

ou,  en  faisant  constamment  N  ==  4  5 

n  10  « 

Ainsi ,  en  accordant  les  notes  mi^ ,  la^^,  fa^^  sur  le  LA 
supposé  de  880  vibrations  ,  et  faisant 

pour  le  mix ....  X  =  —  4^ , 

/«i --20,- 

fa^ .  .  ; —  60 , 

(le  signe  —  indiquant  qu'il  faut  baisser  le  tuyau  auxiliaire 
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au-dessous  de  sa  valeur  consonnante).,  on  aura ,  pour  le 

w/,,  m  =  3,  11  =  4,  A=88o,  d'où  B=|88o— ^^=658|, 
la,,  /w=  I ,  /i  =  2, B  =i88o-. ^  =  438|, 

2  1 0  •  2  o 

/tfj,  m  =  2,  /ï  =  5. B=:p88o F^^=^^^^^' 

Pour  le  si\  ,  on  l'accorde  sur  le  ré^  qui  vaut,  comme 
quarte  aiguë  du  la^ ,  586  \^  vibrations ,  en  lui  faisant  faire 
avec  ce  /ot,  41>attements  au  n**  5o,  en  moins;  ce  qui  donne 

A=586^,     iw  =  4>     «  =  5,    N=:4,     X=  — 5o, 

d'où 

B  =  l586|-^  =  468. 
5  3       10.5 

Mais,  comme  il  est  facile  de  le  voir,  les  valeurs  de  A 
et  de  B  sont  inutiles  à  connaître ,  et  l'opération  est  indé* 
pendante  du  diapason.  En  effet,  les  quatre  tuyaux  auxi- 
liaires étant  déjà  eux-mêmes  fixés  par  les  battements ,  pour 
accorder  les  tons  définitifs,  il  faut  reprendre  la  formule  sous 
la  forme  • 

\  Ti       /   2    N 

et  observer  qu'en  appelant  J  le  tuyau  juste  correspondant 
au  tuyau  auxiliaire  siu*  lequel  il  doit  être  accordé ,  et  qui  est 
ici  représenté  par  A ,  on  a 

n 

d'où,  simplement, 

^  '       2 

Mais  (  J  —  A)  est  connu  d'après  le  nombre  de  battements 
sur  lequel  on  accoide  A ,  et  cela  indépendamment  de  A  et 
de  J ,  et  même  du  diapason  :  car  cette  différence  est  repré- 
sentée par  le  terme  -p—  de  la  formule  précédente  ,  appli- 
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quée  au  tuyau  auxiliaire.  Désignons  par  -r-^  celte  valeui^ 

spéciale  du  terme,  et  nous  aurons 

X  =  — m. 

De  là  nous  pouvons  former  le  tableau  suivant,  applicable 
à  tous  les  diapasons.  [Voyez  le  tableau  n^  Vil.) 

Ce  tableau  peut  aussi  se  vérifier  d'après  la  formule  du 
§  V ,  quatrième  question  ,  savoir 

«pB  — /W7B'  =  o. 
Par  exemple,  pour  l'accord  du  sol\  d'après  tw/j,  on  a 

m=i6,     P  =  4>    />=i2,     7  =  3,     /î=:i5; 
B  =  X,=4o,  B'  =  X  =  5o; 

4o  X4  :  i6  =  5o  X  3  :  i5. 
On  pourrait  aussi  se  servir  de  cette  même  formule  pour 

déterminer  B'  =  -^B«  | 

/W7      / 

Passons  maintenant  à  la  question  de  Taccord  dans  le  cas 
de  la  gamme  tempérée  ,  en  supposant  le  LA  ou  diapason 
donné ,  de  88o  vibrations  par  exemple ,  ou  de  44^  puisa-, 
tions ,  ou  enfin  ,  pour  parler  comme  Fauteur,  de  66oo  de- 
grés, ce  LÀ  étant  considéré  comine  diapason  normal. 

Pour  cela ,  il  faut  recooirir  aux  tableaux  n***  IV,  V  et  VI, 
dont  nous  avons  déjà  expliqué  la  composition  au  §  IV, 
sixième  question,  remarques  deuxième ,  troisième  et  qua- 
trième. 

Seulement ,  nous  devons  mentionner  ici  les  additions 
que  nous  avons  faites  aux  deux  derniers  tableaux ,  des  nom- 
bres de  vibrations  qu'il  faut  attribuer  aux  quatre  tons  auxi- 
liaires, ainsi  que  leurs  différences  avec  les  tons  calculés 
justes  d'après  les  consonnances ,  différences  qui  doivent 
être,  pour  chaque  note,  indépendantes  du  diapason.  Au 
reste,  la  simple  vue  des  tableaux  explique  suffisamment 


( 
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cette  addition,   ainsi  que  quelques  autres  qu'ils  contien- 
nent encore. 

Maintenant,  avec  ces  données,  voici  la  manière  d'opé- 
rer. Supposons  qu'il  s'agisse  d'accorder  sur  le  LA  =  880 , 
le  m/j  au-dessous  (  tableau  n**  VIII ,  troisième  opératiqn). 
Le  mï'i  juste  aurait  880  X  |:=66o  vibrations;  tempéré, 
il  n'en  a  que  609,  255;  diflérence  :'o,745.  Comme  ce  sont 
des  vibrations  et  non  des  pulsations,  et  qu'il  s'agit  de  la  corde 
grave  de  la  quarte ,  il  faut  multiplier  par  2 ,  ce  qui  donne 
1,49  au  n^  60,  que  l'on  réduit  ai  battement  au  n°  89, 4^ 
(ou  2  battements  au  n^  44j7o)  en  multipliant  1,49  par  60. 

Il  faut  d'ailleurs  savoir  que  ce  battement  doit  s'obtenir 
eu  baissant  la  corde ,  parce  que  la  quarte  tempérée  est  plus 
étendue  que  la  quarte  juste. 

A  ce  propos,  il  n'est  pas  inutile  de  rappeler  ici  que  les 
altérations  dont  on  affecte  les  intervalles  géométriques  pro- 
voquent les  mêmes  battements ,  soit  qu'elles  aient  lieu  en 
plus  ou  en  moins;  et  il  faut  toujours  savoir  d'avance  dans 
quel  sens  on  doit  opérer, .ce  que  d'ailleurs  les  tableaux 
indiquent  par  les  signes  +  et  —  . 

Mais  il  s'en  faut  que  l'opération  à  exécuter  soit  toujours 
aussi  simple  que  la  précédente  :  il  arrive  le  plus  souvent  que 
la  note  à  accorder  ne  fait,  avec  le  LA,  de  battements  comp- 
tables à  aucun  des  numéros  du  pendule. 

Dans  cette  hypothèse,  il  faut  accorder,  sur  le  diapason, 
un  son  auxiliaire  qui  fasèe  avec  lui  des  battements  compta- 
bles à  un  certain  degré  du  pendule ,  et  qui ,  par  réciprocité , 
puisse  conduire  de  même,  par  des  battements  comptables , 
aux  divers  sons  de  l'échelle  tempérée  qu'il  s'agit  d'établir. 
Voici ,  dès  lors,  la  règle  à  suivre. 

Conformément  à  la  méthode  exposée  au  §  V,  soient  A  le 

nombre  de  vibrations  du  tuyau  fondamental  \  —  le  rapport 

de  la  consonnance  juste  qui  correspondrait  au  son  qu'il 
s'agit  d'accorder  avec  le  premier,  sauf  le  tempérament  ; 
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B  le  nombre  de  vibrations  du  second  son,  conforme  au  tem- 
pérament, ou  bien  le  nombre  de  vibrations  calculées  s'il 
s'agit  d'un-  tuyau  auxiliaire  ;  N  le  nombre  de  battements  (de 
i  à  4)  le  plus  facile  à  compter,   tout  en  donnant  un  quo- 

tient  —  qui  ne  sorte  pas  des  limites  du  métronome  ;  enfin , 
soit  X  le  numéro  du  métronome  :  on  aura 

\  n     J  n    ^ 

"  Ici ,  il  faut  bien  faire  attention  au  signe  de  la  différence 

I B  -= A  1 ,  afin  de  {air ç  descendre  ou  monter  le  tuyau  B 

suivant  que  cette  différence  sera  positii^e  ou  négatwe,  maïs 
après  ai^oir  commencé  par  V accorder  juste  :  cette  observa- 
tion est  très-importante  pour  la  pratique,  si  l'on  ne  veut 
s'exposer  à  se  tromper. 

Au  moyen  de  cette  formule,  en  suivant  la  marche  indi- 
quée au  tableau  n°  VIII ,  la  partition  de  l'orgue  comprend 
dix-sept  opérations  scccessives  qui ,  toutes ,  se  réduisent  à 
amener  un  tuyau  B  à  faire,  avec  un  tuyau  A ,  N  battements 
pendant  une  oscillation  du  métronome  monté  au  n^  X. 

X 

§  Vni.  —  Accord  de  Forgue  sur  Un  diapason  connu 

quelconque. 

On  pourrait  dresser  un  tableau  semblable  pîour  tout  dia- 
pason donné,  différent  du  diapason  normal  de  88o  vibra- 
tions. Mais  on  peut ,  en  généralisant  les  principes  de  la 
méthode,  ramener  tous  les  cas  à  celui  qire  nous  venons  de- 
traiter. 

Pour  cela,  ii  y  a  d'abord  quelques  remarques  à  faire  : 
1^.  Quel  que  soit  le  diapason,  le  nombre  que  nous  avons 
appelé  N  est  invariable; 

7?.  Il  en  est  de  même  des  nombres  m  etn\ 
3^.  Le  nombre  X  doit  rester  invariable  pour  les  tuyaux, 
auxiliaires  mi, /fl,yà^  «*•,  opék*ations  i",  4*>  ii*et  la®; 

4°.  Il  en  est  de  même  pour  l'accord  du  la^  grave  (17*  opé- 
ration); 
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5°.  Dans  les  cas  où  aucun  des  deux  tuyaux  n'est  un  auxi- 
liaire, c'esl-à-dîre  dans  les  opérations  3^,  8®  et   lo*,   le 
nombre  X  doit  être  proportionnel  au  diapason  \ 

6°.  Enfin ,  pour  le  cas  plus  général  où  Ton  accorde  un 
tuyau  tempéré  au  moyen  d'un  tuyau  auxiliaire,  il  faiM, 
*  conformément  à  ce  que  Ton  a  dit  au  §  IV,  considérer  que 
le  nombre  A  des  vibrations  du  tuyau  auxiliaire  se  compose 
de  deux  parties  :  Tune  a ,  valeur  géométrique ,  en  conson- 
nance  exacte,  qui  varie  avec  le  diapason-,  l'autre  e,  con- 
stante, d'où  dépendent  les  battements. 

On  a  donc,  conformément  à  la  formule  du  paragraphe 
cité, 

x=[b_-(.  +  .)J-^; 

puis,  en  passant  au  diapason  D'  =  D  -h  J, 

m  6o\  d 

a"  n"/ D 

Sur  quoi  il  ne  faut  pas  oublier  que  X  et  X'  sont  essen- 
tiellement positifs  pour  les  tuyaux  qui  doivent  être  élevés 
au-dessus  de  la  consonnance,  et  négatifs,  pour  ceux  qui 
doivent  être  abaissés*,  ensuite,  quant  à  £,  qu'il  est  positif 
pour  le  miel  le  la  auxiliaire,  et  négatif  pour  lé  fa  et  le  si^. 
En  effet,  on  a  : 


X'  =  X-h     X+£^^    -r 


i*'c  op.  mi  =  88o  X  j  =  66o 


4- 


II' 


/fl  =  88o  X  -  =  44o' 


/fl=L88ox  ^  =  352 


I2«...     5i*=88ox 


i5 


469,333 


9  =^660,90  ■— 66o  =  -HO,yo 
£  =  4Î2,fi9  -  440  =  -h  2 ,667 
s  ==  350,933  —  352  =  —  i  ,067 
£  =  465,244  -  469,333  =  -4,089 


En  tenant  compte  de  tout  cela,  on  a  le  tableau  suivaot, 
dans  lequel  je  fais  entrer  les  trois  cas  de  proportionnalité 
(op.  3®,  8®  et  10?),  dont  les  formules  sont  faciles  à  établir. 

(  Il  y  a  une  et  même  deux  décimales  de  plus  qu'il  n'en 
faut  rigoureusement;  après  la  multiplication  par  r/,  Ton 
n'en  gardera  qu'une.) 
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X, 


5; 


opération 


mt, 
ut*. 

ré  . 

'/"* 

sol, 
ut*. 

sor 

siK  . 
ut.. , 

/« 


2« 

r 

9* 

lO® 

i6* 


—  X'  =  53,73  +  o,o38o<3?, 

—  X'  =  89,4^  -f-  0,1016//, 
+  X'  =  61,92  -4-  0,2977  J, 

—  X'  rr:  66,09  —  0,0170  </, 

+  X'  =  66,33  +  0,2269^, 

+  X'  =  79» 74  ■+"  0,0906 €/, 
4-  X'  =  61,92  +  0,2977  c?, 

—  X'  =  56,34  +  o,û64orf, 
-H  X'  =  67,81  —  0,120a  c/, 

—  X'  =  78,61  H-  0,1621  rf, 

—  X'  =  62,98  +  0,10791/, 

—  X'  =:  5l  ,16  -I-  0,0945  //. 

Au  Heu  de  ces  formules  de  correction,  Scheibler  emploie 
un  tableau  disposé  pour  p  diapasons,  croissant  de  lo  en  lo 
vibrations,  entre  les  extrêmes  de  84o  et  920.  [Voir  le 
tableau  n°  IX.) 

Il  est  facile  de  déduire  ce  tableau  de  nos  formules 
même.  Et  de  plus,  si  Ton  voulait  adopter  pour  principale 
tout  autre  diapason  que  celui  de  880  vibrations ,  celui  de 
M,  Wolfel  par  exemple ,  qui  eu  fait  886  ji ,  on  n'aurait 
qu'à  faire  rf=  6  ^,  et  ajouter  le  résultat  à  la  colonne  X,  le 
second  terme  subsistant  pour  se  prêter  aux  variations  acci- 
dentelles que  pourrait  subir  ce  nouveau  diapason  considéré 
comme  principal. 

D'après  la  formule 

„       m  ,         NX 
n  don 

pn  voit. que  si  l'on  prenait  le  nombre  X,  correspondant  au 

diapason  normal  de  880  vibrations,  au  lieu  du  nombre  X^ 

il  en  résulterait  dans  la  valeur  de  6 ,  du  moins  pour  les 

N 
cas  ordinaires,  une  erreur  marquée  par  ^ —  (X'  —  X). 

6. 
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Mais  ceci  suppose  que  le  tuyau  B  est  accordé  au  moyen 
d'un  seul  auxiliaire ,  ce  qui  n'est  plus  le  cas  de  ces  quatre 
notes,  savoir  :  le  mi^  le  m/*,  Xasol  et  le  sol*.  Cependant, 
pour  le  mi  et  le  mz*,  on  peut  encore  s'en  tenir  à  la  mé- 
thode générale  :  pour  le  premier  parce  qu'il  dérive  immé- 
diatement du  diapason ,  et  pour  le  second  parce  qu'il  ne 
dérive  que  de  tuyaux  auxiliaires  [voyez  plus  haut,  §  V,  le 
premier  exemple  de  4  tuyaux).  Quant  aux  deux  autres, 
nous  les  avons  traités  dans  les  exemples  deuxième  et  troi- 
sième. Cela  étant  bien  entendu,  on  peut  former  le  tableau 
suivant,  dans  lequel  nous  mettrons  en  regard  de  nos  ré- 
sultats les  nombres  donnés  par  Scheîbler.  Il  y  a  quelques 
discordances,  dont  la  plus  grande  est  de  o,23  de  vibration. 
Malgré  le  peu  d'importance  de  celte  fraction ,  je  croîs  que 
l'on  peut  en  excuser  Scheibler   (en  admettant  toutefois, 
comme  je  le  pense,  que  Terreur  spit  de  son  côté),  d'après 
cette  considération,  que  les  nombres  dont  il  s'agit  ici,  par 
cela  même  qu^ils  représentent  des  erreurs  possibles,  ne  sont 
point  de  ceux  que  l'inventeur  ait  dû  avoir  l'occasion  de 
vérifier.  Et  en  effet,  pour  les  nombres  qui  entraient  dans 
sa  pratique,  ils  sont  d'une  justesse  vraiment  prodigieuse, 
et  que  l'on  ne  saura  manquer  de  trouver  telle  si  Ton  observe 
que  cet  ingénieux  observateur  ignorait  Femploi  des  loga- 
rithmes; ou  plutôt,  on  peut  dire  qu'il  a  découvert  prati- 
quement les  logarithmes  ,  car  on  en  construirait  une  Table 
d'après  ses  résultats  (i). 


(0  Si  ce  n'eût  été  tn^éearter  beaucoup  de  mon  but ,  j^auiais  développé  un 
autre  résultat  extrêmemeot  important  que  je  ne  puis  faire  ici  qnUndiquer, 
mais  qui  n^en  mérite  pas  moins  la  plus  grande  attention ,  savoir  : 

La  méthode  de  Scheibler  pour  l'accord  des  instruments  confirme  d'une  ma- 
nière  éclatante,  bien  que  par  une  voie  détournée,  les  valeurs  des  rapports  des 
consonnances  exactesy  par  suite  celles  des  tons  majeurs,  mineurs,  demi' tons,  et 
enfin  les  valeurs  relatives  des  diverses  notes  de  la  gamme  géométrique  non 
tempérée,  telles  qu'elles  sont  généralement  admises.  (  Voyez  à  ce  sujet  les 
expériences  de  M.  Delezenue,  dans  les  Mémoires  de  la  Société  de  Lille,  pour 
l'année  1827,  ainsi  que  les  aHditîons  qu'ail  y  a  faites  récemment.  )  ^ 
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«Quoi  qu'il  en  soit,  voici  le  tableau  des  erreurs  que  Ton 
est  exposé  à  commettre  eu  négligeant  de  tenir  compte  de  la 
variété  des  diapasons.  [Frayez  le  tableau  n**  X.) 

On  voit  que  le  produit  par  4o ,  que  l'on  peut  considérer 
comme  maximum  de  l'erreur,  ne  s'élève  nulle  part  à  un 
tiers  de  vibration.  Et  certes,  dit  Scheibler,  on  serait  tenté 
d'accorder  toujours  d'après  le  nombre  de  battements  qui 
correspond  au  diapason  normal ,  «  si^  Pon  ne  pouvait  se 
*)  donner  la  satisfaction  de  faire  encore  mieux.   » 

On  arrive  aux  mêmes  résultats  par  une  autre  voie,  sa- 
voir, en  y  employant  les  formules  du  §  V. 

En  effet ,  si  l'on  nomme  A  le  nombre  de  vibrations  dont 
la  note  tempérée  que  l'on  veut  accorder  surpasse  la  note 
consonnante  (tableau  n*^  VI),  on  aura,  d'après  le  para- 
graphe cité, 

n  / ' f- \  =  io  Aé 

Ainsi,  B  étant  le  nombre  de  battements  par  minute  du 
tuyau  fondamental  m  avec  raux;ilaire  p^  et  B'  le  nombre 
de  battements  de  ce  dernier  avec  le  tuyau  à  accorder  /i, 
on  peut,  au  moyen  de  cette  formule,  soit,  après  s'être 
donné  B  et  B'  arbitrairement,  en  déduire  A,  soit,  en  se 
donnant  B  arbitrairement  et  déterminant  A  d'après  les 
conditions  du  tempérament,  en  déduire  le  nombre  de  bat- 
tements B'  que  le  tuyau  à  accorder  doit  faire  avec  l'auxi- 
liaire pour  avoir  le  ton  voulu. 

Maintenant,  comme  A  dépend  du  diapason,  auquel  il  est 
proportionnel,  si  l'on  conserve  fixe  le  nombre  B',  il  faudra 
que  B  varie.  Ainsi,  soient  D  le  diapason  normal,  D'  un  autre, 
diapason  égal  à  D  -h  <i,  et  B\  la  valeur  nouvelle  de  B'  ;  il  en 
résultera 

,     B         b;  \       ^     \y' 
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d'où 

„,^LZl^\=3oA^,     ou    B'.-B'=3o|a^, 

-^    )  ' 

A  appartenant  alors  fixement  an  diapason  normal  ^  et  de- 
vant être  constamment  pris  dans  le  taUeau  n°  VI. 

On  peut  remarquer,  en  outre ,  que  £  n'est  autre  chose 

que  le  numérateur  du  rapport  -  supposé  réduit  à  sa  j^us 

simple  expression;  et  cela« étant  bien  entendfi,  on  peut 
écrire  simplement,  pour  cette  hypothèse,  • 

b;  —  B'  =  Zop  A  ~ 

Enfin,  soient  X  et  X^  les  numéros  du  métronome  auxquels 
ont  lieu  les  N  battements  pour  chaque  oscillation  du  pen- 
dule, de' manière  à  produire  les  nombres  de  degrés  consi- 
dérés, savoir  : 

B'^=:NX     et     b;=NX,j 

oî)  aura  définitivement 

X.~X-^j-A-. 

Exemple.  -^  Pour  le  5/,  ^  =  4  ?  N  =  4  »  A  =  —  i ,  116: 

X,  —  X  =  —  33,48  rr-9 

ou ,  en  mettant  pour  -  =  ôq-  sa  valeur  0,00 1 13636  (§  IV) , 

Xi  —  X  =r  —  0,o38o  flf. 

Cette  méthode  est  indépendante  du  nombre  des  tuyaux 
auxiliaires  employés  5  elle  n'exige  que  la  considération  des 
deux  derniers.  Ainsi  elle  est  applicable  au  m^f ,  auquel  on 
arrive  en  partant  du  LA  et  passant  par  leja^  et  le  ^if.  On 
a  pour  cela 

Xi  —  X=  — ^   3,525—=  —  iô5,75  — =  —  o,i202,r/. 
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On  peut  ainsi  former  le  tableau  suivant,  dans  lequel  nous 
sommes  obligé  d'omettre  les  trois  cas  du  /m ,  du  sol  et  du 
sol* y  attendu  que ,  dans  Taccord  de  ces  trois  notes ,  on  n'em- 
ploie aucun  tuyau  auxiliaire.* On  a  donc,  en  définitive: 

pour  le  «.  .  .   X,  —  X=:  —  o,o38o£f, 

wr*. .  .  j  .* -h  0,2976  d^ 

ré *.    -h  0,9169 fl^, 

fà*' -h  0,2269^, 

ui* -H  0,29764^, 

/Wl*,,  ........  .     —    O,  I202</, 

si^ —  o,  1621  </, 

ut —   0,1 079  d , 

fa —  0,094^  d. 

Donc,  si  Ton  prenait  Tune  pour  l'autre  les  quantités  X, 
et  X ,  il  en  résulterait  :  1°  daris  les  numéros  du  métronome , 
Terreur  Xj  —  X;  2^  dans  le  nombre  des  battements  par 
minute,  (X,  —  X)N5  V^  dans  le  nombre  de  pulsations 
(pendant  le  même  temps) 'du  tuyau  a  accorder.  Terreur 

(Xj — :X)-  ;  et  4°  enfin  ,  dans  le  nombre  de  vibrations  pai 

seconde ,  (Xi  -r-  X)  -5 —  ==  -^  ?:• 
^  '  60  p  D 

On  peut  ainsi  formçr  le  tableau  suivant,  que  nous 
compléterons  en  y  joignant  les  trois  cas  du  mi  y  du  sol  et  du 
sol* y  pour  lesquels  il  n'y  a  point  ici  de  difficulté,  puisque, 
pour  ces  trois  notes,  le  nombre  des  vibrations  croît  propoi'- 
tionnellement  au  diapason.  On  a  donc  : 

pour  le  .v/.  .  .    A= —    i,ii6.    .    —-d=: —  0,001268 </, 

mi —  o >745 .•"•••  "—  ' o  ,000847  d^ 

ut* -f-  4?365. -H  0,004960 ^/, 

ré.  .  ,  ;  .  .  -h  0,662 -f-   0,000762  <^, 

fa* -f    6,656 -h   0,007564^/, 

sol,  .....  H-    1 ,769 -f-  0,002010  d^ 

Ht* "I-  4 5  ^^^ •  •  r "^  o  ,004960  flf, 

sol* 4-  5,6oQ H-  0,006374^, 

//«*.. ....   —  3,525 —  o, 004006 fi^. 


SI 


b 


—  3,169 —  o,oo36oi  r/, 

ut —  4>749*  • —  0,005397  rf, 

fa —  5,544»  ••'•••      -*-  o,oo63oor/. 
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Ces  résultats  étant  identiques  à  ceux  que  Ton  a  obtenus 
par  la  première  méthode,  on  peut  maintenant  compter  sur 
leur  exactitude. 

On  peut  accorder  diaprés  roctay^e  normale^  par  des  bat- 
tements, rinstrument  tout  entier  (sauf  4  demi-tons). 

Voici  le  tableau  de  l'accord  complet  pour  le  cas  du 
LA  de  880  vibration^,  (f^qyez  le  tableau  n°  XI.) 

Le  principe  de  formation  de  ce  tableau  est  fort  simple. 

Pour  accorder  ut^  d'après  mi^ ,  observons  quMl  s'agit 
d'un  intervalle  de  dix^eptième^  représenté  par  le  rapport 
de  5  :  I  en  consonnancc  exacte  ;  mais  au  diapason  de 
880  vibrations,  mi'i  ayant  659,26  vibrations,  ut^  doit  en 
avoir  i3o,8i  d'après  le  tempérament,  tandis  qu'il  en  au- 
rait 1 3 1,8 5  en  consonnance  exacte^  différence  :  i ,04  vi^ 
bra lions  ou  o,52  pulsations.  Multipliant  par  5  ,  on  a  2,6 
battements  par  seconde  c'est-à-dire  au  n°  60,  ce  qui  fait 
i56  degrés,  ou  2  battements  au  n^  78. 

Si  le  diapason  est  différent  de  880  vibrations,  la  diffé- 
rence des  nombres  de  battements  variera  proportionnel- 
lement à  celle  des  diapasons.  Ainsi,  généralement,  les 
numéros  fixés  par  le  tableau  varieront ,  pour  chaque  vibra- 
tion, de  —j-  de  leur  valeur.  Or,  le  mai^imum  de  la  diffé-^ 
rence  des  diapasons  étant  supposé  de  4^  vibrations,  il 
s'ensuit  que  les  numéros  du  métronome  pourraient  éprouver 
une  variation  maximum  de  -—^  ou  jj,  en  plus  ou  en  moins, 
de  leur  valeur.    •  .  - 

Scheîbler  s'avance .  donc  un  peu  trop  lorsqu'il  affirme 
que  l'on  peut  se  servir  du  tableau  n°  X,  même  pour  tout 
autre  cas  que  celui  du  diapason  de  880  vibrations  \  car  de 
celle  pratique  il  pourrait  résulter  une  erreur  de  plus  de 
4  unités  sur  le  numéro  du  métronome.  Mais"  c'est  encore 
un  de  ces  faits  qiie  Scheibler  n'aura  pas  eu  l'occasion  cie 
vérifier,  parce  qu'il  opérait  sur  un  diapason  constant  de 
880  vibrations  \  c'est  une  confirmation  de  la  remarque  que 
nous  avons  faite  plus  haut  (page  84)* 
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§  IX.  —  Détermination  de  la  hauteur  de  F  orgue. 

'  Les  savants  physiciens  allemands,  à  leur  réunion  à  Stuit- 
gard  en  1834?  ont  décidé  que  le  LA  normal  serait  de 
880  vibrations,  ou  6600  degrés  de  pendule.  * 

En  multipliant  par  ^  pour  avoir  Vut^  géométrique ,  on 

trouve  io56,  qui,  baissé  de  5 octaves,  donne  33  vibrations 
pour  l'u/s  ou  ut  le  plus  grave.  Dans  le  tempérament  égal, 
il  faut  un  peu  baisser,  ce  qui  rapproche  cet  ut^  de  32  vi- 
brations. 

Ces  nombres  sont  adoptés  à  cauSe  de  leur  commodité, 
de  même  que  Ton  adopte  1024  pieds  pour  la  vitesse  du  son, 
quand  on  n'a  pas  besoin  d'une  grande  exactitude. 

L'auteur  donne  à  ce  sujet  les  observations  qu'il  a  faites 
sur  les  nombres  absolus  de  vibrations  correspondant  à 
divers  diapasons,  pris,  dit-il,  aux  meilleures  sources, 
savoir  : 


n 


$f 


divers 


A  Vienne  y  du  professeur  Blabeika 

Streicher,  facieur  de  pianos. . . 

depuis 

jusqu'à 

A  Berlin ,  de  toute  première  source 

.  A  Paris,  Conservatoire  et  Ital.,  par  M.  Gand. 
//  Académie  de  Musique ,  M.  Petitbout. 
//  id,      un  plus  ancien,  M.  Petitbout. 

H        M.  Gand 

J'ajoute   ici    !<>   le  diapason   de   M.   Wolfel 

(page  73) 

a®  Celui  du  théâtre  de  Lille ,' d'après  M.  De- 
lezenne. • 
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886,5 
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881,4 

6608 

886 

6645 

890 

6675 

866 

6495 

883,^5 

66a3 

869.9 

65i7 

867,5 

65oa 

853,5 

6398 

870,1 

6525 

6649 


n 
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Ces  préliminaires  posés,  passons  à  la  délcrmi nation  du 
ion  de  l'orgue. 

Nous  avons  supposé  jusqu'ici  cfue  Ton  accordait  l'orgue 
sur  le  diapason  normal  de  880  vibrations ,  ou  au  moins  sur 
un  diapason  connu.  Mais  si  Ton  ne  connaît  pas  le  ton 
sur  lequel  est  déjà  monté  l'instrument ,  et  que  Ton  veuille 
le  maintenir  quel  qu'il  soit,  alors  il  faut  commencer  par  le 
déterminer. 

Le  moyen  lé  plus  simple  serait  de  le  comparer  à  dés 
fourchettes  connues  et  faites  exprès. 

Scheîbler  en  avait  de  trois  espèces  : 

N°  I,  LA  normal  (ci-dessus)     de  880  vibrations, 

N°2, ,     de  860, 

N«  3 , ;......     de  840. 

Le  la  dont  on  veut  connaître  la  hauteur  doit  faire  des 
battements  mesurables  avec  l'un  ou  l'autre  de  ces  trois  la. 
Supposons  qu'il  soit  plus  bas  que  le  n°  2,  de  manière  à 

faire  avec  lui 3  battements  au  n^  64  ', 

ce  sera  la  même  chose  que.  .     3,2 au  n**  605 

d'où  6,4  vibrations- de  différence,  et  [var  conséquent  853,6 
pour  le  la  inconnu. 

Mais  on  peut  trouver  la  hauteur  de  l'instrument  par  l'in- 
strument même. 

Il  suffit  pour  cela  d'accorder,  dans  l'octave  grave  «^3 — m/,, 
deux  tons  géométriques  [voyez  ci-»dessus  §  VII) ,  et  de 
mesurer  par  le  métronome  la  distance  de  l'un  à  l'autre.  On 
en  déduit  facilement  la  valeur  d'un  la  quelconque. 

Pour  se, procurer  ces  tons  géométriques,  il  faut  établir 
un  ton  auxiliaire;  et,  pour  cet  objet,  c'est  le  la^  qui  con- 
vient le  mieux. 

Si  l'on  descend  ce  la^  de  façon  qu'il  fasse  avec  LA, 
•^  battements  au  n'*  80,  il  se  trouvera  trop  bas  de  \  de  vi- 


(  9»  ) 
bration,  quelle  que  fût  d'ailleurs  la  hauteur  primitive  (i). 
Ce  /«s  auxiliaire  est  convenable  pour  établir  les  tons 
géométriques-,  et,  comme  on  peut  facilement  le  vérifier,  il 
doit  faire  avec 


ut, 1  battements   au  n»  60 


vt 


re. 


mi. 


A.. 
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id 


id. 

id.. 
id. 


5o 
80 
60 

80 
5o 


Vérification. 

1x3-. 

- 

3         .          10 

X  60  =  20e 

a              4 

x6o—   80 

|x3  =  a 

3      ,       8 
3X4  =  5 

X  60=  160 

2          «          10 

X  60  =  200 

/a  __5 
«<    ""5 

/fl 8 

ttt*""  5 
/«  _  3 
re  a 

/«  _4 
mi         3 

^   "4 

^_  6 

(Il  faut  faire  bien  attention  que  le  la^  auxiliaire  d'après 
lequel  on  opère,  étant  plus  bas  que  le  la^  vrai,  il  s'ensuit, 
réciproquement,  que  les  tons  géométriques  doivent  être 
plus  hauts  que  leur  rapport  au  la^  ne  l'exigerait.) 

On  peut  trouver,  dit  Scheibler,  jusqu'à  quinze  ma- 
nières de  mesurer  les  distances  des  tons  géométriques  exigés 
ci-dessus  \  voici  les  plus  commodes.   (  Voyez   le  tableau 

n^XII.) 

(On  doit  comprendre  que  les  extrêmes  sont  évalués  giéo- 
métriquement,  tandis  que  les  intermédiaires  sont  pris  dans 
l'orgue  tels  qu'ils  se  trouvent.) 

Au.  moyen  de  ces  tons  géométriques,  on  parvient  faci- 
lement "à  mesurer  la  hauteur  d'un  la  quelconque.  Prenons 
pour  exemple  le  premier  cas,  celui  où  l'on  veut  mesurer 
la  distance  ré^ — f^\'  Dans  l'octave  ut^  —  «fj,  chaque 
demi-ton  fait  des  battements  comptables  avec  ses  voisins 
(4  battements  du  n°  5o  au  n*^  84)  (2).  Alors ,  si  le  tempé- 


LA 


(1)  En  effet, -r-~  =     >  et  a. 80:  4  ===4^  pulsations  par  mipute,  ou  f 


de 


vibration  par  seconde. 

(2)  L'octave  a/,  —  «/, ,  au  contraire,  ne  peut  conduire  à  la  mesure  du  LA 

que  par  la  ditlérence  d^u/,  à  ut  .  Pour  établir  ces  tons  mathcmatiqucmcni  , 


rament  de  ré\  ,  nù^^faz  lest  passable,  on  trouvera  [voyez 
s  VI): 

« 

de ..... .   ré    à    ré*  environ  le  n®  66  pour  4  battements , 

ré*  —  mi «jo 

/wi   — fa ^4 

/il   — //i* 65 


Somme  en  degrés.  .   .  27 5  ' 

Ce  nombre  2^5  étant  le  quart  àe  la  valeur  du  réj  (i),  en 
le  multipliant  par  3  on  a  pour  le  la^  ou  la  le  plus  grave , 
le  nombre  SaS  \  puis  SaS  X  8  =  6600°  =  880  vibrations 
pour  le  LA. 

Le  résultat  indique  laquelle  des  colonnes  du  tableau  n^  IX 
il  faut  employer  :  les  procédés  sout  toujours  les  mêmes  \ 
seulement  on  trouve  des  chiffres  d'autant  plus  élevés,  que 
Tinstrument  l'est  lui-même. 

Si ,  au  lieu  d'accorder  le  la^  auxiliaire  d'après  le  LA  de 
l'orgue,  à  2  battements  plus  bas  au  n^  80,  on  l'accorde  d'a- 
près im  LA  inconnu  d'une  fourchette  donnée ,  on  apprend 
par  les  mêmes  procédés  à  connaître  la  hauteur  de  cette  four- 
chette ',  et ,  d'après  elle ,  on  peut  en  accorder  une  autre  aux 
vibrations  voulues,  en  ajoutant  ou  retranchant,  pour  chaque 
vibration,  'j^\  de  pendule  :  en  sorte  qu'ayant  trouvé,  par 
exemple,  un  certain  LA  de  6525**  (870  vibrations),  il 
faudrait  faire  un  autre  LA  plus  haut  de  4  battements  au 
n^  75,  pour  avoir  le  LA  normal  d'Allemagne,  puisque 
6525  -h  75  =  6600^  =  880  vibrations. 

La  recherche  de  la  hauteur  du  LA  exige  l'exactitude  la 


il  faut  descendre  le  la^  de  manière  qaUl  fasse  avec  LA.  un  battement  au 
n»  80:  il  aura  alors  4^9  s  ^ibrationsv  Avec  ce  /a,  auxiliaire,  ut,  doit  £iiirc 
4  battements  au  n®  3o  (en  montant),  ut    doit  faire  4  battements  au  n^  5o, 

ot  alors  ils  ont  respectivement  264  et .275  vibrations;  différence  =  11,  la- 
quelle, multipliée  par  ao,  donne  la^  et  celui-ci  par  4  donne  le  LÀ  chenhé. 
(i)  Cette  partie  de  lu  question  revient  à  ceci  :  Étant  donnés   la  somme  de 
deux  nombres  et  leur  rap/fort,  déterminer  ces  deux  nombres. 


(93) 
plus  rigoureuse  et  un  métronome  parfait ,  puisque  les  ré- 
sultats doivent  être  multipliés  par  d'assez  grauds  nombres 
(de  20  à  80) • 

§  X.  —  Observations  générales. 

Scheibler  fait,  sur  Temploi  des  fourchettes,  les  remar- 
ques suivantes  que  nous  croyons  utile  de  reproduire  : 

«  Les  fourchettes  avec  lesquelles  on  fait  les  expériences 
»  doivent  sonner  pendant  une  minute.  On  en  prolonge  le 
»  son-  en  les  vissant  sur  une  cheville  de  bois  de  5  pouces  de 
»  hauteur  (voyez  PL  /,  fig,  i). 

»  Au  gros  bout  de  cette  cheville  est  adapté  un  pas  de 
»  vis  dans  un  écrou  en  cuivre  {fig*  2). 

))  Sur  le  hiauche  de  la  fourchette  est  vissé  très-solidement 
»  un  manche  en  bois,  afin  que,  dans  les  expériences,  on 
»  puisse  toujours  se  dispenser  de  toucher  la  fourchette 
»  elle-même^  c'est-à-dire  la  partie  métallique  [fig*  3). 
'  »  Après  avoir  vissé  la  fourchette  sur  la  cheville ,  on 
))  plante  Tensemble  dans  de  petits  trous  sur  une  table 
»  d'harmonie.  On  frappe  les  fourchettes  avec  une  ba- 
»  guette  en  baleine  dont  un  bout  est  garni  d'une  vingtaine 
»  de  rondelles  de  drap  serrées  entre  deux  rondelles  plus 
»  petites  en  cuivre. 

))  Si  Ton  tient  à  la  main  les  branches  d'une  fourchette 
»  pendant  une  minute,  continue-t-il,  le  métal  s'échauffe, 
»  et  il  lui  faut  em^iron  quinze  jours  pour  revenir  à  la  même 
^y  température  qu'elle  avait  auparavant ,  et  pour  faire  les 
»  mêmes  battements.  Aussi  ne  faut-il  pas  faire  deux  expé- 
))  riences  lé  même  jour  ai^ec  la  même  fourchette, 

»  \ingl  degrés  du  thermomètre  de.  Réaumur  ,  dit-il 
»  ensuite,  font  descendre  mon  LA  diapason  de  17^,8  de 
»  pendule,- et  mon  la^  inférieur,  de  7^,505  ce  qui  fait,  pour 
»  1  degré  de  Réaumur,  sur  le  LA  diapason ,  o^,  89  de  perte, 
»  et  sur  le  la^  inférieur,  0^,375. 

»   Comme  on  distingue  la  vitesse  du  u"  60  de  celle  du 


(  94  ) 
»   n°  60, 1 ,  on  distingue  donc,  an  LA,  j~  ,  et  au  Ui ,  -j—-^  de 
»  degré  de  Rèauniur,  » 

Ceci  est  évîdeimnent  une  erreur^  il  fàtit  diviser  0,1  par 
o,  89  et  par  o,  875  pour  avoir  les  nombres  de  degrés  de  cha- 
leur correspondant  à  o,  i  degré  de  pendule  sur  chacune  des 
deux  fourchettes,  ce  qui  donne  approicimativement  ~  pour 
le  LA  diapason,  et  j  pour  le  /a,  inférieur  (i). 

Quoi  qu!il  en  soit,  ridëedè  faire  servir  le  ton  de  la  four- 
chette à  évaluer  sa  température  n^en  est  pas  moins  digne 
de  remarque. 

L'inventeur  avait  si  bien  senti  la  nécessité  de  soustraire 

ses  fourchettes  à  l'influence  de  la  température,  qu'il  avait 

soin,  à  ce  que  nous  a  assuré  M.  Newcom,  de  les  tenir 

constamment  plongées  dans  le  mercure  hors  du  temps  des 

^  expériences. 

Au  reste ,  c'est  sans  doute  la  considération  def  ce  moyen 
d'évaluer  la  température  par  les  vibrations ,  qui  fit  dire  à 
Savart  que  les  expériences  de  Scheibler  avaient  peut-être 
une  plus  haute  portée  que  celui-ci  ne  le  soupçonnait. 

«  Faute  de  loisir,  poursuit  Fauteur,  ces  expériences  n'ont 
»  pas  été  assez  multipliées  pour  que  j'en  pusse  déduire  une 
»  loi  générale  ^  et  le  poids  des'  fourchettes  n'a  pas  non  plus 
»  été  pris  en  considération,  w 

Quant  au  métronome,  Scheibler  pense  qu'on  fera  les 
premières-  expériences  avec  un  métronome  en  bois,  ci  II 
»  faut  alors  le  régler  de  manière  que  le  n°  60  fasse  bien 
>»  exactement  60  mouvements  par  minute.  Si  cette  condi- 
»  tîon  n'est  pas  bien  remplie,  il  faut  ajouter  un  peu  de  cire 
»  d'Espagne,  en  haut  si  le  pendule  marche  trop  vite,  en 
H  bas  s'il  retarde.  Quand  il  y  a  trop  de  cire,  on  en  ôte  avec 
»  la  lime.  - 

»  Pour  bien  accoixler,  il  faut  se  donuer  le  temps.  Les  bat- 


(1)  L^autcur,  pour  arriver  à  Pabsnrde  conséquence  qu"*!!  énonce,  a  divise 
pur  601  Us  fraclions  0,89  et  o/375- 
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»   tements   doivent  conserver^    pendanl  3o   secondes   au 
»  moins ,  le  tempo  qu'indique  le  métronome. 

»  Quand  les  battements  d'un  ton  sont  déjà  assez  justes,  on 
))  fera  bien  de  dire  i  au  moment  où  l'un  d'eux  tombe  juste 
))  sur  le  point  où  le  pendule  retourne ,  et  de  fermer  les  yeux 
»  en  continuant  à  compter.  Si ,  au  lieu  de  compter  comiiie 
»  auparavant  :  jl,  2 . . . ,  i ,  2 .  . ,  on  continue  en  comptant 
»  I,  2,  3,  4***9  I9  ^9  ^'i  ^**"i  etc. ,  ou  si ,  au  lieu  de  i ,  2 , 
»  3 ,  4  •  •  •  9  I  )  ^9  3  9  4  •  •  •  9  on  continue  par  i ,  2 ,  3 ,  49 
»  5,  6,  7,  8.  . .,  on  doit  trouver  le  pendule,  en  ouvrant 
»  les  yeux  après  quelque  temps  ,  au  moment  où  l'on  dit  i , 
w  exactement  sur  là  même  place  où  on  l'avait  vu  en  les  fer- 
»  niant.  On  distingue  bien  facilement,  par  ce  moyen,  si 
»  les  mouvements  du  métronome  sont  bien  d'accord  avec  les 
»  battements,  ou  s'il  faut  corriger  ceux-ci. 

))  Quand  les  yeux  sont  constamment  fixés  sur  le  pendule, 
»  il  entraîne  y  dit-il  (i). 

»  Les  registres  qui  donnent  les  battements  les  plus  cor- 
»  rects  sont  les  registres  principal  de  8  et  de  4  pieds.  Il  faut 
»  se  servir  du  premier,  qui  descend  jusqu'en  ut^^  potu*  me- 
)>  surer  le  LA,  et  du  dernier,  pour  accorder  l'octave  normale 
»  LA  —  lai  d'après  là  Table.  On  fera  attention  de  ne  pas 
»  accorder  l'octave  /a*  —  LA ,  mais  bien  LA  —  la^ ,  et  de 
))  ne  pas  se. laisser  tromper  par  le  clavier  qui  est  d'une  oc- 
»  tave  trop  bas  au  registre  de  4  pieds. 

)>  Les  grands  tuyaux  étant  assez  difficiles  à  accorder, 
»  continue-t-il .  j'ai  fait  appliquer  sur  plusieurs  orgues  une 
))  mécanique  très-commode ,  et  que  je  puis  recommander 
»  pour  l'octave  normale ,  ou  du  moins  pour  les  tons  auxi- 
»  liaires.  (i5  tons,  dit-il,  m'ont  coûté  8  francs.) 

»  On  fait  raccourcir  les  tuyaux  d'environ  2  lignes,  ce 
))  qui  les  rend  plus  hauts  (c'est-à-dire  ce  qui  élève  leur  ton). 

(i)  M.  Wolfel,  pour  se  mettre  à  l'abri  de  la  variation  des  amplitudes  , 
préfère  avec  raison  prendre  pour  repère  une  tifj^ne  verticale  devant  laquelle 
il  place  son  métronome. 
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»  A  Touverture  d  €11  haut  on  applique  un  anneau  n 
)>  [fig.  4)9  plût,  en  noyer,  large  de  3  à  4  lignes  sur  2  à  2  f 
»  d^ëpaisseur* 

»  Sur  cet  anneau  se  trouve  attaché  par  un  clou  d'épin- 
»  gle  b ,  et  pivotant  sur  lui ,  une  demi-lune  ou  croissant  c , 
,  »  dont  la  courbe  intérieure  est  pareille  au  cercle  intérieur 
»  de  Tanneau. 

»  Le  bout  dàn  croissant  est  une  courbe  que  Ton  obtient 
»  en  la  décrivant  du  centre  b.  On  garnit  le  haut  de  ce 
»  bout  d  d'un  petit  morceau  de  cuir  élastique  e. 

»  y*  est  un  bout  saillant  de  Tanneau,  auquel  doit  être 
))  collé  le  montant  g",  qui  est  traversé  par  la  cheville  A. 

»  Cette  cheville ,  en  -gros  fil  de  cuivre  avec  une  tête  en 
))  bois,  fait  mouvoir  le  croissant,  en  sorte  que,  par  son 
»  moyen ,  on  baisse  ou  hausse -le  ton  à  volonté  avec  une 
»  très-grande  précision. 

)f  Le  fil  de  cuivre  de  la  cheville  est  cannelé  (taraudé)  par 
))  un  ciseau  à  dents  fines ,  dont  les  tourneurs  se  servent  pour 
»  faire  des  vis. 

»  L'orgue  est  très-sensible  à  la  chaleur  et  au  froid.  De 
»  plus,  les  tuyaux  des  différents  registres  étant,  partie  en 
))  métal ,  partie  en  bois ,  la  température  n'y  influe  pas  uni- 
»  formément;  d'où  résulte  la  nécessité  de  les  accorder  au 
»  moins  une  fois  pour  l'hiver  et  une  fois  pour  l'été.  » 
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tm^ÊSÊimamammmÊÊÊi^aÊmaÊÊaÊmmÊÊmmsaÊiÊÈk 
Tableau  n^  1»-^  Solution  de  la  première  question. 
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Tableau  n°  II.  —  Solution  de  la  deuxième  question. 


tu 


aVL 


re  I         mi 

de         .     .  de 

264      I        «75  .   f     '  ^9^       I        330      I 

pulsations  ) 


/« 


/«^ 


de 
352       I        3r>7 


'  tierce 
mineure 


tierce 
majeure 


quarte 


quinte 


sixte 
mineure 


sixte 
majeure 


(•à  Taigu)  du  la  de  220  pulsations,  dans  le  rapport  de 
6:5      |5:4      \    i  :  ^      13:2      |8:5      1      5:3 

doit  être  altéré  de 

•     i       I-      i'      I        i       I        il        i        I 


I 

T 


sixte 
majeure 


sixte 
mineure 


quinte 


quarte 


de  pulsation  pour  faire  avec  ce  la  i  battement  par  seconde;  et  alors, 
comparé  au  la  de  4)0  pulsations  qui  en  est  à  la 

tierce 
majeure 

(à  Taigu)  dans  le  rapport  do 

5:3.18:5     I    3  :  2       |    4  :  5      I    5  :  4 

il  fait  avec  lui 
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Tableau  n*  V. 


Échelles  de  tempérament  égal. 
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Tableau  n«  VI.      • 

Tableau  comparatif  de  la  gamme  géométrique  avec  la  gamme 
tempérée,  pour  le  diapason  normal. 
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Tableau  n"  VIL  — Accord  géométrique  de  rorgue. 
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Tableau  n^  X. 

Erreur  que  l'on  pourrait  commettre  en  négligeant  la  différence 

des  diapasons. 
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Tableau  n"  "SI.— Complément 
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Il  II  I 


(  loS) 
MÉMOIRE  81iR  LE  mt, 

Par  m.  PATEN. 


Payssë,  Chenevix,  Cadet  de  Vaux  et  Cadet  de  Gassi- 
court  ont  examiné  la  composition  du  café  sans  isoler  aucun 
des  'principes  immédiats  5  Rurrge  découvrit  et  Robiquet 
étudia  la  caféine,  substance  azotée ,  cristallisable ^  Robiquet 
a  signalé  dans  le  café  deux  substances  grasses ,  dont  Tune 
lui  parut  analogue  aux  résines. 

Un  habile  chimiste  allemand,  M.  Rocheleder,  examina, 
en  1844»  l^s  matières  grasses  du  café:  il  en  retira  de  Tacide 
pàlmitique  et  de  l'acide  oléique  ^  il  fit  voir  que  le  café  ne 
contient  pas  de  résine;  indiqua  la  présence  d'une  substance 
azotée,  la  légumine.  Le  tissu  résistant  lui  sembla  formé  de 
l'une-des  substances  ligneuses  qne  j'ai  fait  connaître. 

Malgré*  les  efforts  des  savants  dont  je  viens  de  citer  les  . 
noms,  les  connaissances  chimiques  qui  se  rattachent  à  cet 
important  produit  laissent  à  désirer.  J'ai  entrepris  de  les 
pousser  un  peu  plus  loin. 

Examen  or gano graphique,  —  La  masse  résistante, 
d'apparence  cornée,  formant  le  périsperme  ou  endosperme 
de  ces  graines  dépouillées  de  leur  péricarpe ,  présente  sous 
le  microscope  un  tissu  de  cellules  juxtaposées  ,  à  parois 
épaisses,  creusées' de  cavités  irrégulières,  communiquant 
entre* elles  par  de  petites  ouveriufes. 

Lés  parois  épaisses,  désagrégées  par  l'acide  sulfurique  en 
présence  de  l'iode,  acquièrent  cette  coloration  bleue  indigo 
qui  dénote  la  cellulose ,  puis  se  résolvent  en  solution  gom- 
'  meuse  indiquant  la  dextrine.  Les  corpuscules  organiques 
agglomérés,  teints  de  couleur  orangée  par  ces  réactifs,  si- 
gnalent, avec  leur  composition  azotée  :  i^  une  cuticule, 
périphérique  recouvrant,  dans  tous  leurs  replis ,  les  surfaces 
du  périsperme  5  2P  les  substances  azotées  spongieuses  rem- 
plissant les  cellules  épidermiques  ,  et  renfermant  des  ma-' 
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tières  ^léiformes;   3^  dans  lesciellules  plus  internes,  des 
corps  granuleux  analogues,  contenant  des  substances  grasses^ 
4^  enfin  des  tnembranes  lamelliformes ,  injectées  de  matières 
azotées ,-  dans  ]es  méats  intercellulaires. 

Analyse  immédiate,  —  Le  café  doit  être  d'a)>ord  réduit 
en  poudre  fine  et  grossière ,  au  moyen  d^me  lime  ou  sous   ' 
Je  pilon  ;  on  l'épuisé  ensuite  par  Téther'  dans  un  appareil 
à  déplacement  et  distillation-continue  (i). 

La  solution  éthérée-donrie,  par  le  rapprochement  à  sec, 
une  matière  grasse ,  que  Ton  épure  au  inoyèn  de  lavages  à 
Teau  Jbouillante.  '  ' 

Les  solutions  aqueuses  rapprochées  laissent  un  résidu 
fauve  ou  brun  ,  qui ,  traité  par  Talcobl  anhydre  (2) ,  aban* 
donne,  après  Tévaporation  ,  un  dépôt  cristallin,  qu'il  suffit 
de  laver  par  Talcool  froid ,  dissoudre  dans  Talcool  bouillant 
et  faire  cristalliser,  pour  obtenir  de  ce  traitement,  répété 
deux  fois,  la  caféine  en  prismes  déliés,  blancs  et  brillants. 

La  caféine  pure  ainsi  obtenue,  pour  la  première  fois 
directement,  est  fusible  à  ch^ud  et  volatile  sans  résidu;  ses 
vapeurs,  condensées,  reproduisent  des  cristaux  sublimés 
en  prisme^incolores  et  diaphanes.  Elle  adonné^  dans  quatre 
analyses,  des  nombres  qui  diffèrent  peu  de  la  composition 
admise.  Sa  composition  élémentaire  et  son  poids  équivalen.t , 
indéterminé  jusqu'alors,^  correspondraient  à  la  formule 
suivante  : 

C* 96  ou.     1200  ou      5o,855 

H'». 10.  125  *  '    5,o85 

Az* 56  708  .       3o,ooo 

O^ 24  3oo  149060 

186  2333^   .  100,000 

'     *  -         ,     ■ .  ..  ......    ^ 

(1)  Voyez  la  description  de  cet -appareil ,  Annales  de  Chimie  et  de  Phy- 
sique,  3®  série,  tome  XllI ,  page  69.  -  •     . 

(a)  La  partie  de  Textrait  aqueux  qui  ne  se  dissout  pas  ^dans  Talcool 
anhydre  contient  une  petite  quantité  d''un  composé  cristal) isable  nouveau, 
de  légumihe  et  d^une  autre  matière  azotée. 
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Le  café  que  i'on  a  épuisé  par  l^éther  est  soumis  n.un  la- 
vage jusqu' à  épuisement,  avec  Talcool  à  0,60  ;  les  solutions, 
rapprochées  en  consistance '^légèrement  sirupeuse,  sont 
mêlées  avec  trois  foisieur  volumed^alcool  à  o,85.  Le  liquide 
se  sépare  en  deux  parties  :  Tune  est  visqueuse  et  se  dépose  ; 
l'autre ,  très-fluide,  surnage.  On  décante  celle-ci ,  qui  ren- 
ferme la  plus  grande  partie  du  composé  cristallisable  nou- 
veau. On  peut  s'en  assurer  en  mettant  une  petite  quantité 
de  la  solution  dans  un  t^be ,  puis  y  ajoutant  une  goutte 
d'ammoniaque  :  là  coloration  jaune  virant  au  vert,  gra- 
duellement plus  intense,  est  l'indice  certain  de  ce  fait*,  il 
a  conduit  au  procédé  que  nous  décrivons,  et  sert  encore  de 
guide  dans  les  opérations  ultérieures,  lorsque,  ayant  des 
eaux  nières  à  traiter;  on  cherche  à  éliminer  par  l'alcool 
les  substances  étrançère3  au  composé  que  Ton  veut  obtenir. 
D'gilleurs,  pour  reprendre  dans,  les  divers  précipitas  une 
partie  du  composé  cristallisable,  il  suffit  de  les  redissoudre 
à  courte  eau,  puis  de  précipiter  de  nouveau  par  l'alcool 
à  o,85  ou  0,90  ;  le  liquide  surnageant  entraine  en  disso- 
lution la  subs;tance  cherchée. 

Toutes  les  solutions  alcooliques  sont  soumises  à  la  distil- 
lation'au  bain-niarie.  Le  résidu  sirupeux  est  délayé  avec 
0,25  de  son  volume  d'^alcopl  a  0,90.  Mis  dans  un  endroit 
frais,  il  donne,  au  bout  de  vingt-quatre  ou  de  quarante- 
huit  heures,  des  cristaux  gi^nus,  que  Ton  recueille  sur  un 
filtre  et  que  l'on  épure  en  les 'délayant  avec  de  l'alcool 
froid  à  0,65^  on  les  lave  sur  un  filtre  par  l'alcool  de  0,70 
à  o,85. 

On  les  fait  alors  redissoudre  à  saturation  dans  l'alcool 
à  0,6,  en  chauffant  le -mélange  au  bain-marie.  Le  refroi- 
dissement donne  des  cristaui^  abondants  et  presque  purs  : 
ce^ont  des  priâmes  groupés  en  sphéroïdes  par  la  réunion 
de  l'un  de  leurs  bouts  ver^nn  centre  commun.  On  achève 
l'épuration  eh*redissQlvantdans  l'alcool  et  faisant  cristal- 
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User  À  deax  reprises;  on  met >nfin  égouller  et  dessécher 
dans  le  vide  à  iio  degrés  centésimaux  (i)* 

Propriétés  et  composition  de  là  substance  cristalline  du 
café.  —  On  ne  saurait  comprendre  les  propriétés  que 
manifestent  certaines  réactions  sur  cette  substance  sans 

« 

connaître  sa  compositiop.     "  -       "  • 

Le  principe  incolore  de  là  riche  coloration  verte  réside 
dan^Tacide  que  je  nomme,  par  cette  raison,  chloroginique. 
Le  composé  cristallisable ,  pu  5e/  naturel  du  café  ^  est  un 
chloroginate  double  de  potasse  et  de  caféine.  Si  on  le  frotte 
lorsqu'il  vient  d'être  séché  à  loo  degrés  sur  une  feuille  de  , 
papier  chaude  encore,  il  s'électrise  au  point  d'adhérer  à 
une  lame  de  conteau  qu'on  lui  présente,  et  de  s'y  maintenir 
en  AocOns  volumineux  allongés.         . 

Exposé  à  la  chaleur^  il  n'éprouve  aucune  altération 
jusqu'à  I  So  degrés  centésimaux  *,  mais  vers  1 85  degrés ,  il  se 
fond,  développé  une  belle  coloration' jaune ,  entre  en  ébul- 
lition,  se  gonfle  au  point  d'occuper* cinq  fois  son  volume, 
et  reste  spongieux,' jaunâtre,  solide  et  friable.  Chauffé 
jusqu'à  23o  degrés,  sa  nuance  brunit;  il  est  alors  en  partie 
décomposé.  Les  vapeurs  qui  s.'en  dégagent  donnent,  en  se 
condensant,  des  cristaux  aiguillés  de  caféine.  Si  l'on  chauffe 
davantage,  la  coloration  brune  dévient  plus  intense,  une 
nouvelle  fluidificatibn  s'opère,  des  vapeurs  abondantes  alca- 
lines s'eîîhalent,  la  niasse  se. tuméfie  de  nouveau  au  point 
d'occuper  un  volume  quadruplé,  ou  vingt  fois  plus  grand 
que  celui  des  cristaux  secs  employés  ;  le  charbon  très-léger, 
ainsi  obtenu,,  reflète  à  sa  superficie  des  couleurs  îriàées  (2). 

(1)  DaD9  tous  les  traîtements  qui  ont  poar  but  Texlraction  et  Pépuratioii 
du  nouveau  composé  crratallisable,  on  doit    faire  usage  d^eau   distillée 
exempte  d^air  et'  de  traces  d^ammoniaque  ;  cette  eau  sert  aussi  à  étendre  Fal- 
cool  pur  aux  difTérents  degrés;  en^n,  il  conTîent  de  maintenir  les  solutions   . 
dans  le  vide  on  sous  dos  cloches  en  .présence*  de  J^acidjO  snlfuirique. 

(a)  Les.  phénomènes  que  nous  venons  d^îndit]iler-ontété  observés  .en  opér 
rant  sur  {  décigramniede  sel  dans  un  tube  ayant  5  millimètres  de  diamètre 
et  o*",i  a  de  longueur.  *•   .  '   .",• 
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C'est  sans  doute  à  la  présence  du  chloix>ginate  interposé 
dans  la  cellulose  du  pérîsperme  que  Ton  doit  attribuer 
surtout  le  gonflement  des  grains  du  café  durant  la  torré- 
faction. 

Ce  sel'double  est  à  peine  soluble  dans  Talcool  anhydre, 
même  à  chaud. 

Sa  solution ,  saturée  à  chaud  dans  Talcool  à  95  degrés , 
le  laisse  cristalliser,  par  le  refroidissement,  en  prismes  irra- 
diés, sur  quelques  centres  communs  :  plus  soluMe  dans 
Talcool  à  85  degrés,  sa  cristallisation  y  est  plus  abondante 
par  le  refroidissement  *,  la  solubilité  augmente  avec  les  pro- 
portions d'eau.  L'eau  pure  en  dissout  plus  encore ,  et  cette 
solution,  saturée  à  chaud,  se  prend  en  masse  par  le  re- 
froidissement* La  solution  froide,  évaporée  dans  une  cap- 
sule 9  laisse  sortir  graduellement  une  couronne  de  cristaux 
très-fins  en  groupes. mamelonnés.  La  solution  aqueuse, 
même  en  voie  de  cristallisation,  s'altère  à  Tair,  et  se  colore 
en  jaune ,  puis  en  brun-verdâtre. 

Les  cristaux  de  chloroginate  double  chauffés  légèrement , 
eh  contact  avec  la  potasse,  se  colorent  en  rouge  vermillon  ou 
orangé^  chauffe  davantage,  le  mélange «e  fond,  prend  une 
couleur  jaune,  dégage  d'abondantes  vapeurs  ammoniacales, 
devient  brun ,  etc. 

Chauffé  avec  l'acide  sulfurique  monohydraté,  le  sel  na- 
turel du  café  développe  une  coloration  violette  intense  et 
une  pellicule  bronzée.  L'acide  chlorhydrique  produit  des 
phénomènes -analogues;  sous  l'influence  de  Tacide  azotique, 
une  coloration  jaune-orangée  se  manifeste. 

Dans  les  solutions  du  chloroginate  double,  l'acétate  de 
plomb  donne  un  précipité  jaune- verdâtre  paie,  floconneux. 
L'acétate  tribasique  produit  un  précipité  de  forme  sem- 
blable, mais  de  couleur  jaune  pur.  L'azotate  d'argent,  seul, 
ne  produit  pas  de  changement  ^  mais ,  préalablement  mêlé 
à  une  très-faible  dose  d'ammoniaque ,  il  produit  une  colo- 
ration jaune  qui  vire  au  brun.  Le  liquide  se  trouble  :  bientôt 
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une  pellicule  d'argent  Tnélalliqiue  revivifié  surnage,  et  peu 
k  peu  s^étend  sur  les  parois  du  vase. 

L'analyse  immédiate  du  sel  double  peut  être  faite  par 
plusieurs  procédés  :  on  détermine,  à  l'aide  d'une  incinéra- 
tion y  la  potasse  qui  est  représentée ,  soit  par  o^i  i  de  carbo- 
nate, soit  par  la  transformation  de  ce  produit  en  sulfate.    . 

Le  composé ,~  dissous  et  traité  par  l'acide  isulfurique,  en 
quantité  équivalente  à  la  potasse,  puis  évaporé  au  contact  du 
marbre  en  poudre,  donne  du  sulfate  de  potasse  mêlé  avec 
unchloroginate  acide  de  caféine.  L'alcool  enlève  ce  composé 
organique,  dont  on  peut  précipiter  l'acide  par  le  sous-acé- 
tate de  plomb.  On  extrait  la  caféine  du  liquide  surnageant, 
rapproché ,  en  lavant  le  résidu  par  l'alcool  froid  et  traitant 
ce  qui  reste  par  l'alcool  chaud ^  celui-ci ,  en  refroidissant, 
laisse  cristalliser  la  caféine. 

On  peut  encore  obteuir  le  chloroginate  de  plomb ^  soit 
en  précipitant  la  solution  alcoolique  du  sel  normal  par  l'a- 
cétate tribasique  de  plomb  et  lavant  le  précipité,  soit  en 
broyant  à  froid  le  même  sel  avec  un  excès  de  protoxyde  de 
plomb  et  d'eau.  Dans  ce  dernier  cas,  la  potasse  restée  dans 
le  mélange  rend  solubie  le  chloroginate  plombique,  en  for- 
mant^ sans  doute,  un  autre  composé  double  ;  mais  on  dé- 
termine la  désunion  des  parties  par  un  courant  d'acide 
carbonique  introduit  dans  la  liqueur  filtrée.  Cette  solution 
retient  la  potasse  et  la  caféine. 

On  peut  en  extraire  celle-ci  en  évaporant  à  sec,  lavant 
avec  l'alcool  froid  le  résidu,  puis  dissolvant  dans  Talcool 
bouillant  la  caféine  qui^  après  la  filtra tion,  apparaît  en 
remplissant  de  ses  aiguilles  entre-croisées  toute  la  hauteur 
du  liquide. 

Un  quatrième  moyen ,  beaucoup  plus  long ,  d'extraire  la 
caféine  du  sel  double,  consiste  à  produire  une  altération  de 
l'acide  chloroginique  sous  les  influences  combinées  de  leau , 
de  l'air  et  de  Tammouiaque.  On  fait  dissoudre  i  gramme 
du  composé  naturel  da«s  lO  centimètres  cubes  d'eau;  on  y 

Ann.  de  Chim.  cl  de  Phys.,  3«  série,  t.  XXVI.  (Mai  1849.)  8 
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ajoute  deux  ou  trois  gouttes  d'ammoniaque,  et  1  on  plaire 
dans  une  capsule  plate,  sous  une  cloche  où  Taîr  se  renou- 
velle très-lentement.  Les  colorations  jaune,  verte  et  vert- 
bleuâtre  se  succèdent  en  vîngt-quatre  heures;  puis  le  mé- 
lange acquiert  une  teinte  brune.  De  temps  à  autre  on  ajoute 
un  peu  d'eau  pour  compenser  Tévaporation.  Au  bout  de 
vingt  à  trente  jours,  la  transformation  est  achevée;  on  fait 
évaporer  à  sec,  et  Ton  obtient  un  résidu  brun  très-foncé 
qui,  détaché  en  écailles,  mis  en  poudre  et  traité  par  lal^ 
cool  anhydre  bouillant,  laisse  dissoudre,  puis  cristalliser  la 
caféine  par  le  refroidissement.  L'altération  du  sel  double 
par  la  chaleur,  poussée  seulement  au  point  de  brunir  légère- 
ment la  matière  boursoufflée,  permet  encore  d'extraire  une 
partie  notable  de  la  caféine  par  l'alcool  anhydre  bouillant. 

Extraction  et  propriétés  de  V acide  chloroginique,  —  Le 
chloroginate  de  plomb,  épuré  complètement  à  l'aide  de  la- 
vages à  t'eau  distillée  bouillie ,  et  décomposé  par  un  cou- 
rant d'acide  suif  hydrique ,  donne  une  solution  qui ,  rapi- 
dement évaporée,  laisse  une  cristallisation  confuse  d'acide 
chloroginique. 

Cet  acide,  purifié  par  de  petites  quantités  d'alcool  an- 
hydre, est  blanc,  soluble  dans  l'alcool  anhj'^dre,  plus  so- 
lubie  dans  l'alcool  affaibli ,  très-soluble  dans  l'eau,  diffici- 
lement cristal iisable.  Sa  solution  aqueuse,  presque  saturée 
à  la  température  de  l'ébullition,  ne  cristallise  que  très- 
lentement  en  prismes  microscopiques,  irradiés  de  centres 
communs,  offrant,  au  bout  de  vingt  à  trente  jours,  des 
agglomérations  nombreuses  en  sphérules  de  i  à  2  milli- 
mètres de  diamètre. 

L'acide  chloroginique  dissous  dans  l'eau  est  doué  d'une 
réaction  acide  prononcée:  il  .rougit  fortement  le  tournesol; 
c'est  le  principe  actif  des  colorations  diverses  signalées  plus 
haut  dans  le  sel  normal  du  café.  Chauffé  dans  un  tube ,  il 
se  fond,  se  colore  en  jaune,  entre  en  ébuUition,  laisse  un 
charbon  en  couche  mince  et  brillante  ;  sa  vapeur  se  ron- 
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dense  en  un  liquide  brun  qui ,  chauffé  rapidement  ^   laisse 
un  charbon  en  couche  très-mince  réfléchissant  de  vives 
couleurs  irisées. 

Les  analyses  élémentaires  de  Tacide  chloroginique ,  du 
ehloroginate  double  de  potasse  et  de  caféine;  et  du  chloro'- 
ginate  de  ploinb,  ont  donné  les  résultats  suivants  : 

Acide  chloroginiqae. 

Carbone 56, o 

Hydrogène 5,6 

Oxygène. 38,4 

ioo,o 

ehloroginate  de  potasse  et  de  caféine. 

Carbone 5o,74 

Hydrogène   5 ,  38 

Azote 9912 

Potasse 7 ,5o 

100,00 

Composition  immédiate  du  ehloroginate  double. 

Acide  chloroginique .  .     63,5 

Potasse... 7,5 

Caféine ^9'^ 

100,0 

Composition  immédiate  du  ehloroginate  de  plomb. 

Acide  chloroginiqae. .     4^ 
Oxyde  de  plomb ......     60 

100 
Poids  équivalent  de  l'acide  chloroginique. 

O* io5o      ou      84 

H* 100  8 

O' 700  56 

TsSo  I48 

8. 
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Poids  équipaient  du  chloroginate  de  plomb. 

Acide i85o  i48 

Oxyde  2  PbO 2780  224 

463o  372 

Il  faudrait  sans  doute  des  analyses  plus  nombreuses  sur 
des  combinaisons  variées  pour  établir  définitivement  la 
composition  et  les  formules  de  Tacide  chloroginique  et  des 
chloroginates  ;  mais  les  faits  suivants  resteront  démontrés , 
indépendamment  de  toute  vérification  ultérieure  : 

1^.  Une  partie  seulement  de  la  caféine  est  à  Tétat  libre 
dans  le  café  :  on  peut  Textraire  directement,  k  froid,  et 
très-pure-, 

7P.  La  caféine  remplit  un  rôle  basique  dans  la  compo- 
sition du  sel  double  naturel; 

3^.  Les  altérations  de  Tacide  organique ,  spontanées  ou 
produites  par  une  élévation  de  température,  mettent  la  ca- 
féine en  liberté,  et  laissent  engagé  avec  la  potasse  un  acide 
brun ,  produit  de  la  transformation  ultime  ; 

4^'  Le  sel  double  préexiste  à  Tétat  normal  dans  le  péri- 
sperme  des  fruits  du  caféier  ; 

5°.  Parmi  les  propriétés  curieuses  de  l'acide  chlorogi- 
nique ,  le  ])Ouvoir  remarquable  qu'il  possède  de  développer 
une  coloration  verte  très-intense ,  ajoute  de  Tîntérêt  à  la  dé- 
couverte du  composé  cristallisable  que  ses  rapides  et  varia- 
bles transformations  avaient  jusqu*alors  empêché  de  saisir. 

Essence  aromatique  du  café. 

Parmi  les  propriétés  qui  distinguent  nos  aliments,  Tune 
des  plus  importantes,  Farome  qu'exhalent  ces  substances, 
joue  un  grand  rôle  dans  les  phénomènes  qui  précèdent  et 
accompagnent  les  actes  de  la  nutrition  :  il  avertit  nos  sens, 
et,  quelque  fugace  et  diversifié  qu'il  puisse  être ,  il  nous 
laisse  cependant  un  souvenir  capable  de  fixer  notre  choix 
en  présence  de  plusieurs  aliments. 

M.  Chevreul,  dans  un  Rapport  spécial,  a  montré  com- 
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ment  on  doit  tenir  compte  de  Tarome  et  de  la  sapidité  du 
bouillon ,  et  par  quels  moyens  on  les  peut  développer. 

C'est  parmi  les  acides  volatils ,  les  composés  éthériformes 
ou  alcooliques,  les  diverses  substances  entraînées  par  les 
vapeurs  aqueuses  et  ammoniacales,  et  plus  généralement 
encore  dans  les  huiles  essentielles,  que  résident  les  causes 
plus  ou  moins  complexes  des  odeurs,  et  en  particulier  de 
Tarome  propre  aux  composés  alimentaires. 

Le  café  renferme  des  essences  aromatiques  que  retient 
fortement  Thuile  grasse  obtenue  par  les  procédés  précédem** 
ment  décrits  ;  les  propriétés  aromatiques  sont  modiiiées  par 
les  effets  d'une  torréfaction,  même  légère. 

C'est  dans  ce  dernier  état  qu'il  importait,  en  vue  des 
applications,  d'extraire,  d'étudier  et  de  peser  ces  corps 
odorants.  Dans  l'espoir  d'atteindre  le  but  que  je  m'étais 
proposé,  profitant  de  l'habile  collaboration  de  M.  Poinsot, 
je  fis  un  grand  nombre  de  distillations  sur  plusieurs  sortes 
commerciales  de  cafés,  torréfiés  à  des  degrés  différents, 
dans  des  appareils  de  verre,  en  fractionnant  les  produits 5 
ceux-ci  étaient  condensés  à  plusieurs  températures ,  depuia 
+  90  degrés  centésimaux  jusqu'à  2  ou  3  degrés  au-dessous^ 
de  zéro. 

L'infusion  obtenue  à-  l'aide  de  l'eau  chaude  filtrée  sur  le 
café  en  poudre,  dans  le  rapport  de  i  litre  d'eau  pour 
1 00  grammes  de  café,  était  mise  dans  le  premier  ballon  de 
l'appareil  :  au  bout  de  deux  heures  d'ébullition,  elle  ne 
conservait  plus  sensiblement  d'odeur  agréable;  le  premier, 
récipient,  dont  la  température  s'était  graduellement  élevée 
par  la  condensation  ménagée  de  la  vapeur  depuis  a  5  jusqu'à 
90  degrés,  contenait  une  eau  distillée  occupant  environ 
0,1  du  volume  de  l'infusion.  Cette  eau,  légèrement  colorée, 
en  jaune,  était  sui*nagée  par  quelques  gouttes  d'une  essence, 
concrète  blanche  *,  cette  essence,  de  même  que  la  masse  do. 
liquide  distillé,  était  presque  entièrement  dépourvue  de 
}  arôme  agréable  dont  les  traces  se  copfondaient  avec  Topj 
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deui'  que  développent  plusieurs  matières  animales  altérées 
par  FébuUition. 

Le  deuxième  récipient,  maintenu  à  la  température  de 
25  à  3o degrés,  avait  reçu  à  peu  près  o,oi  du  volume  de 
Tinfusion  en  un  liquide  qui  s^était  distillé  lorsque  Ton  avait 
laissé  la  température  du  vase  précédent  s'élever  jusqu'à 
90  degrés.  Ce  liquide,  surnagé  par  des  quantités  minime^ 
d*es^ence  concrète ,  exhalait  une  odeur  aromatique ,  agréa-r 
.ble ,  rappelant  celle  du  café  eipployé ,  et  tellement  intense, 
qu'il  suffisait  de  quelques  gouttes  de  cette  eau  pour  comr 
muniquer,  aune  tasse  de  lait  ou  d'un  liquide  inodore,  Ta-? 
rome  agréable  du  café. 

Les  particules  d'essence  concrète  n'étaient  pas  la  source 
de  cet  arôme;  car,  isolées  et  lavées,  elles  n'en  retenaient 
plus  sensiblement  :  ain^i  la  matière  aromatique  était  entiè- 
rement soluble  dans  Teau. 

Le  troisième  récipient,  refroidi  à  plusieurs  degrés  au- 
dessous  de  zéro,  condensait  quelques  gouttes  d'une  eau  exha- 
lant l'odeur  mixte  du  café  et  des  carburer  d'hydrogène 
pyrogénés  ;  la  dernière  odeur  surtout  se  retrouvait  dans  le 
quatrième  récipient  également  refroidi,  mais  dont  les  parois 
avaient  condensé  seulement  des  traces  humides  ;  enfin  la 
même  odeur  empyreumatique  était  pluç  dominante  encore 
dans  les  produits  aériformes  sortis  du  quatrième  récipient, 
La  présence  du  carbure  d'hydrogène  dans  le$  gaz  fut  rendue 
manifeste  en  les  faisant  passer  dans  un  tube  à  boules,  plein 
d'acide  sulfurique  concentré  :  cet  acide  se  colora  en  brun 
intense,  et  un  dépôt  de  matière  carbonaçé  eut  lieu  lors- 
qu'on étendit  d'eau  l'acide. 

On  peut,  recoiinaitre  la  présence  et  les  proportions  du 
carbone  dans  ces  gaz,  en  les  dirigeant  au  travers  d'un  tube 
à  analyse  élémentaire  rempli  de  bioxyde  de  cuivre,  et  re- 
cueillant l'acide  carbonique  formé. 

Les  proportions  des  carbures  très- volatils  empyreuma^ 
tiques,  a  odeur  désagréable,  augmentaient  de  plus  en  plu^ 
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lorsque  la  torréfaction  du  café  avait  été  poussée  depuis  celle 
qui  correspond  à  une  perte  en  poids  de  o,i 8,  jusqu'à  celle 
équivalente  à  une  déperdition  de  0,26  et  au  delà. 

On  voit  qu'il  est  possible  d'isoler  le  résidu  et  les  produits 
d'une  infusion  de  café,  de  façon  à  retenir,  sous  un  volume 
réduira  7—  environ,  la  plus  grande  partie  des  principes 
aromatiques.  Ceux-ci  sont  complexes^  on  en  peut  extraire 
deux  huiles  essentielles  odorantes.  11  suffit ,  pour  cela ,  d'a- 
giter fortement  l'eau  distillée» qui  les  recèle ,  avec  0,20  dé 
soii  volume  d'éther*,  on  laisse  pendant  quinze  minutes  en 
repos,  puis  on  enlève,  à  l'aide  d'une  pipette,  la  solution 
éthérée  surnageante.  On  renouvelle  quatre  fois  cette  opéra- 
tion, et  l'évaporation  de  l'éther  laisse  une  huile  colorée  en 
jaune  orangé,  dont  l'odeur  très-forte  rappelle  une  partie  de 
l'arôme  plus  ou  moins  dominant  dans  toutes  les  variétés  de 
café.  10  grammes  de  l'eau  distillée  du  moka  ont  donné 
I  centigramme  de  cette  huile,  en  tenant  compte  de  la  dé- 
perdition pendant  l'évaporation  de  l'éther,  déperdition  que 
l'on  peut  déterminer  par  une  seconde  dissolution  dans  Té- 
ther  de  cette  essence ,  pesée  encore  après  une  seconde  éva- 
poration.  Cette  huile  essentielle  est  formée  de  deux  parties  : 
l'une,  moins  volatile  et  moins  fluide,  parait  résulter  de 
l'altération  de  l'huile  douée  de  l'odeur  aropiatique  la  plus 
agréable.  11  est  resté  dans  l'eau,  agitée  avec  l'éther,  une 
solution  éthérée  de  la  seconde  essence ,  douée  d'une  odeur 
aromatique  d^es  plus  suaves^  ses  proportions,  faibles  dans 
les  qualités  inférieures,  fortes  dans  le  café  moka,  paraissent 
constituer  les  ppncipales  différences  entre  les  qualités  com- 
merciales. On  peut  l'extraire  facilement,  en  plaçant  des 
morceaux  de  chlorure  de  calcium  dans  les  deux  premiers 
récipients^  la  dissolution  du  chlorure  élève  la  température 
dans  ces  vases  à  mesure  que  la  vapeur  s'y  condense.  Un 
troisième  rétipient,  surmonté  d'un  tube  plein  de  chlorure 
de  calcium,  refroidi  à  20  degrés,  relic^nl,  avec  la  solu- 
tion saline,  presque  toute  l'essence  aromatique  que  Ton 


(     Ï20    ) 

extrait  au  moyen  de  1  ether.  Le  poids  total  de  Tessence 
ainsi  obtenue  s'élève  au  plus  à  2  dix-millièmes  du  poids  du 
café,  et  on  le  comprend,  puisqu'une  goutte  de  cette  huile 
répand  dans  toute  une  chambre  une  forte  odeur  de  café. 

Les  qualités  variables  observées  depuis  longtemps  dans 
les  cafés  du  commerce  tiennent,  en  très-grande  partie  sans 
doute,  aux  variétés  cultivées  et  aux  circonstances  habi- 
tuelles ou  accidentelles  de  la  végétation  que  présentent 
Texposition,  le  sol,  le  terrain ,  les  soins  de  la  culture  et  les 
conditions  atmosphériques.  Il  serait  intéressant  de  cher-* 
cher  à  déterminer  les  influences  de  ces  causes  diverses  sur 
les  qualités  du  produit. 

Je  me  suis  attaché  à  découvrir  les  principales  différences 
entre  deux  sortes  commerciales  sur  Torigine  desquelles  je 
ne  pouvais  conserver  le  moindre  doute ,  le  café  m^rtinique 
et  le  café  moka. 

Le  premier  est,. ordinairement,  en  grains  volumineux, 
offrant  une  face  déprimée^  quelques  grains,  roulés  en  ellip-r 
soldes,  proviennent  de  fruits  dont  un  des  ovules  était 
avorté  :  des  grains,  plus  rares  encore,  ont  une  forme  légè- 
rement anguleuse  dépendante  de  la  présence  et  de  la  pres^ 
sîon  mutuelle  de  trois  ovules  dans  le  même  fruit. 

Le  café  moka  diilère  du  précédent  en  ce  que  ses  grains 
ont  une  couleur  d'un  gris  jaunâtre-,  leur  volume  est  moin- 
dre^ leur  forme,  plus  irrégulière,  est  très-généralement 
aplatie  sur  la  face  qui  se  trouvait  en  présence  d'un  deuxième 
grain  dans  chacun  des  fruits;  quelques  grains  seulement 
sont  arrondis,  parce  qu'ils  se  sont  trouvés,  chacun  isolé- 
ment, développés  dans  un  fruit  dont  Tun  des  ovules  est 
avorté. 

Plusieurs  caractères  ont  distingué  le  café  moka  de  tous 
les  autres  :  la  matière  grasse ,  un  peu  plus  abondante ,  for- 
mait les  i3  centièmes  du  poids  total  ;  elle  avait  une  couleur 
jaunâtre,  sa  fluidité  était  plus  grande;  je  n'ai  pu  la  séparer 
qu'en  deux  parties  ayant  des  points  de  fusion  diflérenls, 


(  ,2.  ) 

(]iilliciles  à  déterminer.  Elle  retenait  plus  fortement  une 
partie  de  Tessence  aromatique ,  d'ailleurs  plus  suave ,  et  en 
proportion,  plus  forte. 

La  matière  grasse  du  café  martinique,  extraite  par  le 
même  moyen  et  épuisée  par  Teau  bouillante,  est  plus 
brune ,  moins  fluide  ;  on  la  peut  séparer  en  .quatre  parties 
dont  les  points  de  fusion  sont  de  5,  20,  5o  et  environ  90  de- 
grés centésimaux.  Cette  dernière  partie  ressemble  à  là  cire 
des  feuilles. 

La  présence  d'une  matière  cireuse  et  la  couleur  verte 
des  grains  pourraient  dépendre  de  Tépoque  de  la  récohe  et 
du  moment  où  le  décorticage  se  serait  opéré.  On  comprend 
quen  enlevant  la  pulpe  du  fruit  lorsqu'elle  est  remplie  de 
sucs,  le  périsperme  tout  humide,  en  présence  de  l'air, 
doive  éprouver  certaines  réactions  que  l'oxygène  détermine  5 
qu'ainsi  le  chloroginate  éprouve  partiellement  la  transfor- 
mation verte,  que  les  substances  grasses  s'altèrent,  que 
l'essence,  moins  abondamment  sécrétée,  puisse  s^altérer 
aussi  et  s'échapper  en  partie. 

Ces  hypothèses,  conformes  aux  résultats  de  l'analyse, 
conduiraient  à  penser  que  l'on  pourrait  améliorer  la  qua- 
lité de  certains  cafés  en  les  laissant  venir  à  un  état  de  ma- 
turité plus  complète,  avant  de  les  décortiquer.  Peut-être 
que  si  on  laissait-  mûrir  et  dessécher  une  partie  de  la  ré- 
colte, on  obtiendrait  une  qualité  analogue  à  ces  mélanges 
de  café  moka  avec  des  cafés  verts ,  mélanges  dont  beaucoup 
de  personnes  préfèrent  Tarome  mixte  à  l'arôme,  plus  suave 
cependant,  du  moka  pur.  Ce  sujet  intéressant,  d'observa- 
tions dans  nos  colonies ,  pourrait  se  terminer,  en  France , 
par  des  expériences  analytiques. 

L'influence  de  l'époque  de  la  récolte  et  d'un  mode  parti- 
culier de  déqorticage  me  semble  se  manifester  encore  dans 
les  résultats  de  la  préparation  d'une  sorte  toute  particulière 
de  café  dite  des  Yungas,  en  Bolivie.  Cette  sorte  est  en 
grains  volumineux  réguliers  et  de  couleur  grise  jaunâtre. 
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Sous  ces  apparences,  ou  ne  voit  qu'une  enveloppe  légère 
dans  laquelle  ballotte  un  périsperme  de  même  forme  et 
marqué  d^un  sillon  semblable,  mais  qui,  ayant  subi  un 
retrait  plus  considérable  par  la  dessiccation ,  est  bien  plus 
petit  que  les  grains  des  cafés  ordinaires.  Pour  obtenir  cette 
sorte  de  café ,  on  a  dû  le  récolter  et  lé  décortiquer  assez 
longtemps  avant  la  maturité;  c'est  un  café  de  fantaisie  que 
les  Boliviens  préfèrent ,  sans  doute  par  suite  de  Thabitude, 
quoiqu^il  développe  peu  de  l'arôme  suave  qui  caractérise 
le  moka*et  plusieurs  variétés  généralement  estimées. 

En  réunissant  les  divers  résultats  analytiques ,  on  trouve 
que  le  café,  dans  Tétat  normal,  présente  approximative- 
ment la  composition  suivante  : 

Cellulose 34 

Eau  hygroscopique 12' 

Substances  grasses   . 10  à  1 3 

Glucose,  dextrine,  acide  végétal  indéterminé. ...  i5,5 

Léguniine,  caséine  (glutine  )? 10 

Ohloroginate  de  potasse  et  de  caféine 3,5à    5 

Organisme  azoté 3 

Caféine  libre*. • 0,8 

Huile  essentielle  concrète,  insoluble  dans  l'eau.  .  0,001 
Essence  aromatique,  fluide,  à  odeur  suave,  soluble 

dans  i^eau ,  et  essence  aromatique  moins  soluble.  o  ,002 

Substances  minérales:  potasse,  chaux,  magnésie,  j 

acides  phosphoriqué,  sulfurique,  silicique,  et  >          ^j^l 

traces  de  chlore.  ) 

100 

11  serait  très-intéressant  de  connaître  les  eifets  spéciaux , 
dans  l'économie  animale,  des  substances  bien  caractérisées 
qui  entrent  dans  la  composition  du  café  et  ne  se  retrouvent 
dans  aucune  des  matières  proposées  pour  le  remplacer  : 
quelle  est  l'action  de  la  caféine  si  peu  altérable,  du  chloro- 
ginate  double  légèrement  amer  à  Tarrière-bouche ,  jkîu 
stable  en  présence  de  l'oxygène,  enfin  des  essences  aroina- 
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tiques^?  C'est  à  nos  savants  praticiens  qu'il  appartient  de 
nous  éclairer  sur  ce  point. 

Mais  déjà  ils  nous  ont  appris,  et  Texpérience  de  chaque 
jour  le  confirme,  que  le  café,  tout  différent  des  boissons 
fortement  alcooliques  et  des  vapeurs  narcotiques  qui  eni- 
vrent et  engourdissent  les  sens ,  semble  réunir  ce  qu'on  peut 
trouver  d'agréable  dans  les  sensations  des  deux  ordres,  tout 
en  excitant  les  facultés  de  Tintelligence. 

En  supposant  que  la  cause  principale  des  effets  spéciaux 
du  café  ne  réside  pas  dans  Tarome  si  agréaMe ,  si  diffusible, 
on  ne  peut  douter,  du  moins,  que  cette  propriété  n'ait  la 
plus  grande  influence  sur  la  valeur  commerciale,  car  cette 
valeur  se  fixe  en  raison  de  la  plus  ou  moins  grande  force  et 
de  la  suavité  de  Tarome  dans  chaque  variété;  or,  si  l'on 
admettait,  pour  la  quantité  pondérale  de  l'essence,  seule- 
ment les  deux  tiers  du  prix  du  café,  on  devrait  attribuer 
à  la  principale  huile  essentielle  la  valeur  énorme  de 
lo  ooo  francs  le  kilogramme  ! 
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NOTE  ADDITIONNELLE  AU  MËNOIRE  SUR  LES  COMBINAISONS  DE 
L'ACIDE  SULFURIQliE  AVEC  L'EAU  (i); 

Par  m.  a.  BINEAU. 


Pour  me  conformer  au  désir  que  m'ont  exprimé  quel- 
ques industriels ,  j'ai  construit  une  nouvelle  Table  de  cor-r 
respondance  entre  les  degrés  arcométriques  et  la  force  réelle 
des  acides  sulfuriques  aqueux.  On  la  trouvera  ci-dessous. 
Il  doit  être  bien  entendu  qu'elle  se  rapporte  aux  acides 
purs.  Du  reste ,  malgré  les  matières  étrangères  contenues 
dans  Facide  sulfurique  du  commerce,  je  n'ai  trouvé  que 
des  différences  de  quelques  millièmes,  quand  j'ai  eu  Tocca- 


(ï)  Annules  de  Chimie  et  de  Vhjnique,  3*^  série,  lome  XXIV,  page  337. 
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sion  de  comparer  les  résultats  analytiques  donnés  par  des 
opérations  précises ,  et  ceux  qui  étaient  déduits  de  la  den- 
site  observée  dans  les  acides  commerciaux  étendus  d^à  peu 
près  le  tiers  de  leur  poids  d'eau. 

Dans  la  Table  [Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
3®  série,  t.  XXIV,  p,  348),  l'acide  commercial  ordinaire 
pris  pour  point  de  départ  a  été  supposé  contenir  5  pour  loo 
d'eau  en  excès.  Ce  n'était  qu'une  donnée  arbitraire,  à  la-r 
quelle  je  m'étais  arrêté  après  le  souvenir  d'expériences 
déjà  anciennes.  J'ai  examiné  récemment  divers  acides  pro- 
venant chacun  d'une  opération  distincte.  En  vôicî  le  ré- 
sultat. 

Quatre  acides  sortant  de  la  même  fabrique,  et  livrés  au 
commerce  pour  les  usages  courants,  ont 'présenté  pour  la 
proportion  réelle  d'acide  à  i  équivalent  d'eau,  92,6,  92,5, 
93,6,  92,6  pour  100.  Deux  produits  d'une  seconde  usine 
en  contenaient,  l'un  92,6,  l'autre  94 > 6  pour  100.  La 
moyenne  de  ces  six  nombres  est  93 ,  i . 

Une  qualité  spéciale  d'acide  sulfurique  est  fournie  aux 
fabricants  de  carmin,  d'indigo.  J'y  ai  trouvé,  en  exami- 
nant trois  échantillons  différents,  97,5,  92,2  et  97,1 
pour  100  d'acide  monohydraté.  Pour  la  dissolution  de  l'in- 
digo ,  il  importe  en  effet  que  l'acide  soit  très-concentré. 

La  Table  qui  suit  offre  la  composition  des  acides  sulfu- 
riques  aqueux ,  rapportée  tant  à  l'acide  monohydraté  qu'à 
l'acide  anhydre.  On  n'y  verra  pas  figurer  l'acide  commer- 
cial, pour  lequel  on  ne  pourrait  prendre  qu'un  type  tou| 
à  fait  arbitraire. 
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SIPHON  A  ÉGOULEMEflT  INTERMITTENT,  DESTINÉ  Al  LAVAGE  SES 

PRÉCIPITÉS; 

Par  m.  N.  BLOCH, 
Préparateur  de  Chiinie  à  la  Facalté  des  Sciences  de  Strasbourg. 


L'instrument  que  je  propose  est  spécialement  destine  àù 
lavage  des  précipités.  Sa  construction  et  son  maniement 
sont  extrêmement  simples  et  faciles. 

Le  siphon  à  écoulement  intermittent  se  compose  : 

1**,  D'un  siphon  proprement  dit  A  [voyez  PL  I). 

1^.  D'un  tube  enveloppant,  que  j'appelle  tube  régula-^ 
teur  B. 

Ces  deux  tubes  placés  Tun  dans  l'autre  sont  munis  d'un 
bon  bouchon ,  et  fixés  sur  un  flacon  plein  d'eau  distillée  ^ 
comme  l'indique  la  figure. 

Pour  faire  fonctionner  l'appareil,  on  remplit  le  flacon 
jusqu'à  une  hauteur  quelconque,  on  y  fixe  le  siphon  au 
moyen  du  bouchon,  on  l'amorce  en  aspirant  avec  la  bouche. 
On  place  alors  Tentonnoir  sous  le  siphon ,  de  manière  que 
l'extrémité  du  tube  régulateur  affleure  le  niveau  de  l'eau 
dans  l'entonnoir.  Dans  cette  position  l'appareil  fonctionne^ 
En  effet ,  le  siphon  A  fonctionne  en  vertu  de  la  pression  de 
la  colonne  CD,  plus  la  différence  de  longueur  des  deu^ 
branches  GH.  (Jusqu'à  présent  nous  supposons  l'ouverture 
du  tube  régulateur  libre ,  et  l'air  arrive  par  l'intérieur  du 
tube  B  pour  déplacer  l'eau  du  flacon.)  Aussitôt  que  l'extré- 
mité du  tube  régulateur  se  trouve  bouchée  en  affleurant  le 
niveau  de  l'eau  dans  l'entonnoir,  le  siphon  fonctionne  en-* 
core  jusqu'à  ce  que  la  pression  de  l'air  intérieur,  augmentée 
de  la  pression  de  la  colonne  d'eau  CD  et  de  celle  de  la  co- 
lonne GH ,  soit  égale  à  la  pression  atmosphérique  exté- 
rieure. En  ce  moment  le  siphon  s'arrête. 

La  pression  de  l'air  extérieur  est  égale  à  la  pression  de 
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l'air  intérieur,  plus  la  pression  de  la  colonue  CD  et  de  celte 
de  la  colonne  GH. 

La  pression  de  l'air  intérieur  est  égale  à  la  pression  de 
Tair  extérieur,  moins  la  pression  de  la  colonne  d'eau 
(CD  -h  GH).  Comme  le  tube  régulateur  est  bouché  par  un 
corps  liquide ,  ce  liquide,  qui  est  de  même  nature  que  celui 
que  contient  le  flacon ,  doit  monter  dans  le  tube  régulateur 
à  une  hauteur  précisément  égale  à  la  dépression  de  Pair 
contenu  dans  le  flacon,  dépression  qui  est,  comme  nous  Pa- 
vons vu ,  CD  +  GH  ou  bien  EF  +  FI. 

Dès  que  le  niveau  de  Teau  dans  Tentonnoir  baisse ,  la 
colonne  d'eau  lE  ,•  renfermée  dans  le  tube  enveloppé,  tombe 
et  laisse  ainsi  accès  à  l'air.  De  cette  manière,  il  y  a  inter- 
miltence  et  l'on  obtient  un  niveau  constant. 

La  courbure  des  deux  tubes  concentriques  se  fait  d'une 
manière  très-facile.  Pendant  que  les  tubes  sont  encore  droits, 
ou  les  place  l'un  dans  l'autre.  On  remplit  alors  de  sable 
bien  sec  l'intervalle  qu'ils  forment,  et  on  les  courbe  sur 
des  charbons  à  la  manière  ordinaire. 

Le  même  instrument  peut  servir  à  la  filtration  et  à  la 
concentration  d'une  grande  quantité  de  liquide.  Alors  on 
remplit  le  flacon  du  liquide  même  qu'il  s'agit  de  concentrer 
ou  de  filtrer,  et  l'on  fait  communiquer  le  siphon  avec  le 
filtre  ou  le  vase  évaporatoire  à  la  manière  déjà  indiquée. 

J'ai  fait  construire  un  appareil  fondé  sur  le  même  prin- 
cipe. Cet  appareil,  dénommé  réservoir  à  écoulement  inter^ 
minent j  destiné  à  obtenir  un  niveau  constant  sous  toutes 
les  pressions',  a  été  l'objet  d'un  brevet. 
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RiCHERCHES  $;iIR  LES  CAUSES  DU  GOITRE  ET  DU  XRÉTINISME  ; 

Par  m.  J.  GRANGE. 


Noie  faisant  suite  au  travail  prcsctiié  à  Tlnstitut,  dans  la  séance  du  9  oc- 
tobre 1848,  et  ayant  pour  titre  :  Analyses  des  eaux  de  la  vallée  de  l'Isère 
sur  les  terrains  talqueux,  anthracifères  et  crétacés  {Annales  de  Chimie  et  de 
Physique,  3®  série,  tome  XXIV,  page  464). 


Dans  notre  premier  Mémoire,  nous  avons  étudie  la« 
composition  des  eaux  dans  le  département  de  Tlsère,  et, 
nous  appuyant  sur  des  observations  géologiques  incon- 
testables, nous  avons  admis  que  la  constitution  et  la  nature 
minéralogique  des  terrains  ont  une  influence  directe  sur 
le  développement  du  goitre  et  du  crétinisme.  Une  série 
d'analyses  nous  a  même  porté  à  considérer  les  sels  de  ma- 
gnésie comme  la  cause  immédiate  de  ces  aflections,  nous 
réservant  toutefois  d'appeler  l'analyse  à  juger  en  dernier 
ressort  une  question  qui  ne  peut  être  vidée  que  par  des  tra- 
vaux comparatifs  sur  la  composition  des  eaux,  sur  la  nature 
du  sol,  sur  les  conditions  hygiéniques  au  milieu  desquelles 
vivent  les  populations  frappées  par  ces  maladies. 

Ce  travail  a  attiré  l'attention  de  plusieurs  savants,  qui  ont 
bien  voulu  appuyer  de  leur  autorité  les  recherches  auxquelles 
je  me  suis  livré,  et  m'ont  engagé  à  poursuivre  mes  investiga- 
tions en  encourageant  les  espérances  qu'elles  ont  fait  naître 
dans  mon  esprit.  Je  citerai  principalement)  parmi  les  mé- 
decins physiologistes,  M.  Dumas  et  M.  Orfila,  et  parmi  les 
géologues,  M.  Elie  de  Beaumont  et  M.  Billet,  archevêque 
de  Chambéry. 

Quelques  personnes  m'ont  fait  des  objections,  auxquelles 
ce  Mémoire  va  répondre  -,  et  les  arguments  que  je  vais  pré- 
senter auront  peut-être  d'autant  plus  de  poids  dans  leur 
esprit,  que  je  les  puiserai  en  grande  partie  dans  une  Note 
très-importante  que  M.  Billet  a  publiée  en  Savoie,  et  qui 
m'était  entièrement  inconnue  à  l'époque  où  j'ai  fait  mes 
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premières  recherches.  On  ne  devra  pas  s'en  étonner;  car, 
ainsî  que  je  Tai  dit  dans  mon  premier  Mémoire,  mon  but 
avait  été  d'examiner  les  modifications  que  présente  la 
composition  des  eaux  qui  descendent  des  glaciers  et  par- 
courent divers  terrains  avant  de  se  perdre  dans  l'Isère.  Ce 
sont  les  analyses  que  j'ai  faites  qui  m'ont  conduit  à  appeler 
l'attention  des  savants  sur  ce  fait  remarquable,  que  le  goitre 
et  le  crétinisme  sont  endémiques  sur  les  terrains  magnésiens 
des  Alpes ,  des  Pyrénées,  des  Andes,  et  que,  dans  la  vallée 
dePIsère,  les  eaux  des  villages  infestés  par  ces  maladies 
contiennent  des  quantités  notables  de  sels  magnésiens. 

Nous  donnerons  tout  d'abord  une  copie  de  la  lettre  que 
M.  Billet  a  bien  voulu  nous  écrire,  et  nous  la  ferons  suivre 
d'une  analyse  des  faits  et  des  observations  les  plus  remar- 
quables que  contient  la  Note  publiée  par  ce  savant  géologue, 
et  qui  répondent  d'une  manière  péremptoire  à  un  grand 
nombre  d'objections. 

Copie  d'une  lettre,  en  date  du  1 3  janvier  1849»  adressée  à  M,  Jules 
Grange  y  par  M.  Varchevéque  de  Chambéry. 

J'ai  lu  avec  plaisir  votre  analyse  des  eaux  de  la  vallée  de 
l'Isère,  insérée  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
3®  série,  tome  XXIV,  page  464-  Je  me  suis  aussi  un  peu 
occupé  de  la  cause  du  goitre  et  du  crétinisme.  En  1844?  1^ 
ministre  des  affaires  internes  de  nos  Etats  se  trouvant  ici , 
je  l'ai  engagé  à  établir  à  Turin  une  Commission  spéciale- 
ment chargée  de  faire  des  recherches  sur  cette  question 
importante;  il  a  agréé  ma  proposition.  La  Commission  a 
été  instituée  ;  elle  a  fait  un  recensement  des  sujets  atteints 
de  ces  deux  maladies  dans  les  localités  qui  y  sont  principa- 
lement exposées:  elle  doit  publier  bientôt  le  résultat  de  ses 
travaux.  En  attendant,  j'ai  réuni  fhoi-même  les  éléments 
du  recensement  fait  dans  les  diocèses  de  Chambéry  et  de 
Maurîenne.  La  Société  académique  de  Savoie  les  ayant  fait 
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iiiiprimfir,  j'ai  Thonneur  de  vous  en  adresser  un  exemplaire 
par  ce  courrier.  Vous  y  trouverez  peut-être  quelques  obser- 
vations utiles  à  vos  recherches. 

Je  suis  très-porté  à  penser,  comme  vous  Ténonce^  dans 
votre  Mémoire,  que  la  magnésie  ou  les  sels  de  magnésie 
sont  la  principale  cause  de  ces  deux  maladies.  Je  crois  avoir 
prouvé,  dans  mon  Mémoire,  qu'elles  sont  comme  inhérentes 
au  sol  où  on  les  trouve;  que  les  terrains  sont  toujours  talqiieux 
ou  anthracifères;  que  le  goitre  et  le  crétinisme  cessent  dès 
qu'on  arrive  sur  le  calcaire  compacte  sans  mélange  d'argile^ 
Je  vous  engage  donc  à  continuer  vos  recherches ,  parce  que 
je  crois  que  vous  êtes  sur  la  voie  d'une  grande  découverte. 
Il  faudrait  maintenant  chercher  à  établir  des  filtres  écono- 
miques propres  à  dépouiller  les  eaux  de  tous  les  sels  magné- 
siens dont  elles  peuvent  être  chargées.  L'expérience  pour- 
rait ainsi ,  peu  à  peu,  confirmer  vos  conjectures  et  décider 
cette  importante  question.  Si  vous  parveniez  à  obtenir  ce 
résultat,  la  société  vous  serait  infiniment  redevable. 

• 

J'ai  l'honneur,  etc., 

Alexis  ,  archevêque  de  Chambéry. 

Dans  la  Note  de  M.  Billet,  nous  trouvons  un  recense- 
ment très-curieux  des  sujets  affectés  de  goitre  et  de  créti- 
nisme. Dans  ces  tableaux ,  on  a  eu  soin  de  séparer  les  sujets 
atteints  de  goitre  seul,  de  crétinisme  seul,  et  ceux  qui  sont 
frappés  à  la  fois  de  ces  deux  infirmités.  Ce  recensement  a 
été  fait  pour  les  deux  sexes ,  et  a  spécialement  pour  but 
de  faire  apprécier  les  effets  des  moyens  prophylactiques 
ou  thérapeutiques  que  Ton  deyra  employer  pour  apporter 
une  barrière  à  ces  redoutables  maladies. 

Le  diocèse  de  Chambéry  comprend  une  population  de 
176 146  individus,  dans  laquelle  on  compte  1 187  personnes 
atteintes  de  goitre  ou  de  crétinisme ,  environ  6,78  sur  1 000 . 
Dans  le  diocèse  de  Maurienne ,  le  nombre  des  personnes 
atteintes  est  de  5  587  sur  63  i56 ,  soit  88,46  sur  1 000. 

9- 
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Sur  1 187  individus  frappés  dans  le  diocèse  de  Chambéry, 
on  compte  818  cas  de  goitre  seul,  i63  de  crétinisme  seul, 
ao6  de  goitre  uni  au  crétinisme.  Dans  le  diocèse  de  Mau- 
rienne,  on  trouve  4  010  cas  de  goitre  seul,  296  de  créti- 
nisme seul ,  et  I  281  de  goitre  uni  au  crétinisme.  Dans  les 
deux  diocèses,  le  nombre  des  cas  de  goitre  seul  est  environ 
le  double  des  deux  autres  sommes  réunies. 

Le  nombre  des  crétins-goitreux  est  de  558  sur  1 000  dans 
le  diocèse  de  Chambéry,  et  de  8 1 5  sur  1 000  dans  celui  de 
Maurienne.  Les  malheureux  crétins  sont  extrêmement 
exposés  au  développement  du  goitre. 

Sur  818  individus  atteints  de  goitre -seul  dans  le  diocèse 
de  Chambéry,  on  compte  5i5  filles  et  seulement  3o3  gar- 
çons. Dans  la  Maurienne,  sur  4o*o  individus  atteints  de 
goitre  seul,  on  compte  2170  filles  et  i84o  garçons.  Evi- 
demment les  femmes  sont  plus  sujettes  au  goitre  que  les 
hommes.  On  attribue  cette  différence  à  leur  tempérament 
plus  délicat,  à  la  gestation ,  à  leur  vie  casanière ,  et  enfin  à 
ce  qu'elles  boivent  le  plus  souvent  de  Teau  pure  et  rarement 
du  vin  (cause  qui  me  parait  avoir  la  plus  grande  influence) . 
On  compte  à  peu  près  le  ipème  nombre  de  crétins  dans 
les  deux  sexes  :  en  Maurienne,  on  compte  par  exemple 
785  femmes  et  783  hommes  atteints  de  crétinisme. 

Ainsi  que  nous  l'avions  observé  nous-méme ,  l'âge  où  le 
goitre  se  développe  le  plus  fréquemment  est  de  huit  à 
quinze  ans,  rarement  plus  tard.  Les  cas  de  goitre  congénial 
sont  à  peine  connus.  Le  crétinisme  est,  au  contraire,  presque 
toujours  congénial ,  contrairement  à  l'opinion  de  l'illustre 
de  Saussure^  il  est  vrai  qu'on  peut  lutter  avec  quelque 
succès  contre  le  principe  de  cette  infirmité ,  comme  l'at- 
testent les  beaux  travaux  faits  en  Suisse  pour  l'amélioration 
de  cette  classe  malheureuse. 

Le  recensement  fait  dans  les  diocèses  de  Chand^éry  et  de 
Maurienne  établit  d'une  manière  péremptoire  que  le  goitre 
et  le  crétinisme  ne  sont  véritablement  endémiques  que  sur 
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des  terrains  limités  et  bien  déterminés.  Partout  ailleurs, 
ces  affections  sont,  pour  ainsi  dire,  sporadiques,  et  ne 
frappent  que  i  individu  stir  3ooo.  Sur  les  terrains  de 
schistes  argileux,  le  nombre  des  individus  atteints  devient 
infiniment  plus  considérable. 

Nous  diviserons  les  terrains  de  la  Savoie  comme  nous 
l'avons  fait  pour  les  terrains  du  département  de  l'Isère  5  c'est 
le  même  sol  géologique. 

Nous  distinguerons  les  terrains  talqueux  formant  les 
sommets  les  plus  élevés  de.  la  grande  chaîne  des  Alpes  occi- 
dentales; les  terrains  anthracifères ,  terrains  des  schistes 
argilo-calcaires  de  M.  Billet ,  et  qui  comprennent  la  plus 
grande  partie  de  la  Maurienne;  et  enfin  les  terrains  cré^ 
lacés,  calcaires,  jurassiques  et  néocomiens.  Entre  ces  deux 
derniers  groupes,  M.  Billet  signale,  comme  nous  l'avons 
fait  dans  notre  Mémoire,  des  terrains  d'alluvions  formés 
par  des  déblais  de  roches  provenant  de  tels  ou  tels  groupes 
géologiques,  et  présentant,  suivant  la  nature  minéralo- 
gique  du  sol,  les  conditions  favorables  au  développement 
du  goitre. 

Tous  les  villages  situés  sur  les  terrains  jurassiques  et 
néocomiens  sont  exempts  de  goitre  et  de  crétinisme.  Nous 
avions  fait  une  observation  parfaitement  semblable,  nous 
ne  citions  qu'une  véritable  exception  sur  un  calcaire  dolo* 
mi  tique. 

Sur  le  terrain  anthracifère,  au  contraire,  comprenant 
des  schistes  argileux  au  bas  des  vallées,  des  schistes  talqueux 
et  des  schistes  micacés  aux  parties  supérieures,  et  acciden- 
tellement des  gneiss ,  des  amphiboles ,  des  calcaires  dolo^- 
mi  tiques,  des  gypses  et  de  l'anthracite,  toutes  les  popu- 
lations sont  frappées  de  la  manière  la  plus  remarquable. 
Dans  la  Maurienne,  sur  quatre-vingt-trois  paroisses,  il  y 
en  a  soixante-quatorze  situées  sur  ce  terrain  anthracifère 
ou  des  schistes  argileux,  dans  lesquelles  les  individus  affectés 
forment  la  dixième  partie  de  la  population.  Les  neuf  pa- 
roisses épargnées  sont  les  plus  élevées,  et  se  trouvent  gêné- 
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I  alement  sur  les  schistes  micacés  et  sur  le  terrain  talqueux , 
terrain  dans  lequel  la  magnésie  est  à  Tétat  de  silicate  inso- 
luble. Ces  faits  rentrent  complètement  dans  nos  propres 
observations. 

Sur  les  terrains  d'alluvion ,  il  y  a  un  grand  nombre  de 
villages  atteints-,  mais  on  ne  rencontre  plus  sur  ce  sol  de 
nature  variable  la  généralité  et  la  gravité  de  Tinfection 
observées  sur  les  terrains  authracifères. 

M.  Billet  repousse  toutes  les  opinions  contradictoires 
émises  sur  la  cause  du  développement  du  goitre  et  du  cré- 
tinisme,  et  fait  cette  observation  remarquable,  que  nous 
ne  saurions  trop  recommander  à  Tattention  des  médecins  : 

((  Si  ces  deux  maladies  sont  réellement  inhérentes  à  cer-r 
»  taines  localités,  ce  qui  est  incontestable,  ceux  qui  les 
»  attribuent  à  des  causes  générales,  à  des  causes  qu'on  re- 
»  trouve  partout ,  même  dans  les  endroits  où  ces  deux  fléaux 
»  ont  toujours  été  inconnus,  ne  nous  paraissent  pas  être 
»  dans  le  vrai.  Si  elles  dépendent  du  sol,  comme  Ton  ne 
»  peut  guère  en  douter,  il  paraît  quMl  faut  en  chercher  la 
»  cause  primitive  dans  sa  constitution  géologique  plutôt 
»  que  dans  sa  configuration. 

»  Ce  qui  prouve  que  la  configuration  géologique  n'en 
»  est  pas  la  cause  directe,  c'est  qu'on  trouve  souvent  les 
»  mêmes  conditions  géographiques  dans  les  endroits  où  le 
»  goitre  et  le  crétinisme  sont  inconnus  ;  on  rencontre  sou- 
»  vent  hors  des  terrains  que  nous  avons  signalés  les  mêmes 
»  formes  de  vallées ,  les  mêmes  ombrages ,  la  même  humi- 
n  dite,  la  même  pauvreté  dans  la  construction  des  chau- 
»  mi  ères, 

»  Hors  des  terrains  infestés ,  ces  divers  accidents  réunis 
))  ou  séparés  occasionnent  des  fièvres,  mais  ils  ne  produisent 
»  ni  le  goitre,  ni  le  crétinisme.  Ainsi,  par  exemple,  les 
))  paroisses  de  la  Chapelle-de-la-Chambre ,  de  Saînt-Avre- 
)j  en-Maurîenne ,  sont  situées  sur  un  terrain  sec,  loin  des 
»  marais,  exposées  à  un  grand  courant  d'air ^  celles  de 
))  Chavanne,  de  Planaisc ,  de  Coisc,  de  Châlcauneuf ,  de 
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y>  la  Chapelle- Blanche,  dans  le  diocèse. de  Chambéry,  sont 
»  dans  une  situation  agréable,  ouverte  de  tous  côtés,  bieu 
»  exposée  au  soleil  en  toutes  saisons.  Tous  ces  avantages 
»  n'ont  pu  jusqu'ici  les  assainir,  » 

M.  Billet  pense,  comme  nous ,  que  toutes  les  conditions 
hygiéniques  fâcheuses,  telles  que  F  humidité,  la  mauvaise 
nourriture*,  la  misère,  etc. ,  ajoutent  à  la  gravité  des  affec- 
tions endémiques,  mais  qu'elles  n'en  sont  pas  la  cause  di- 
recte :  «  IVIais>  dit-il ,_  quelle  est  au  fond  la  substance  qui 
»  altère  la  nature  du  sol  et  lui  procure  des  qualités  nui- 
»  sibles?  Est-ce  Targile,  l'alumine,  la  magnésie,  la  silice, 
»  le  talc,  le  gypse?  La  question  est  trop  peu  avancée  pour 
»  que  Ton  puisse  rien  affirmer  sur  ce  point.  )> 

Nous  nous  bornerons  à  faire  remarquer  qu'en  Savoie , 
du  moins,' plus  un  terrain  est  argileux ,  plus  les  cas  de  goitre 
et  de  crétinisme  y  sont  fréquents.  Quoi  qu'il  en  soit,  il 
parait  que  ce  principe ,  dont  nous  ignorons  la  nature ,  est 
pris  en  dissolution  et  charrié  onécaniquement  par  les  eaux 
qui  traversent  certains  terrains,  et  que  c'est  principalement 
par  la  boisson  qu'il  exerce  son  influence 5  c'est,  du  reste, 
une  opinion  très-généralement  accréditée. 

Notre  travail  de  novembre  dernier,  qui  indique  les  sels 
de  magnésie  comme  la  cause  prochaine  du  goitre,  a-t-il  ré- 
pondu à  cette  question  si  nettement  posée,  et  que  nous 
ignorions  alors?  On  a  vu  dans  la  lettre  de  M.  Billet  que 
cette  réponse  lui  parait  réunir  de  grandes  chances  de  succès 
et  de  vérité. 

A  Leyssand,  à  la  Chapelle-Blanche,  à  Cruet,  à  Cluses, 
à  Saînt-Julien-de-Maurienne,  on  attribue  le  goitre  aux 
eaux  qui  forment  un  dépôt  de  tuf.  Dans  cette  dernière  lo- 
calité, il  existe  une  source,  celle  de  Villard-Clément,  dont 
le;?  jeunes  gens  font  quelquefois  usage  plusieurs  mois  avant 
la  levée ,  afin  de  se  procurer  un  goitre  suffisant  pour  les 
exempter  du  service  militaire.  On  assure  que  le  moyen  est 
efficace.  Ces  eaux  n'ont  point  encore  été  analysées.  Le  dépôt 
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de  tuf  contient  i  à  2  pour  100  de  sel  de  magnésie, et  pro- 
bablement davantage ,  d'après  des  analyses  que  nous  avons 
faites  sur  des  dépôts  semblables. 

Au  Puiset,  commune  de  Planaise,  sur  dix-huit  familles, 
Tune  a  une  citerne,  les  autres  s'abreuvent  à  une  même 
source  de  mauvaise  eau  :  la  première  est  saine ,  toutes  les 
autres  sont  gravement  atteintes  de  goitre  et  de  crétinisme. 

A  Saint-Jean-de-M aurienne ,  il  est  bien  connu  que  les 
eaux  dites  de  Bourieux,  qui  sont  très-argileuses,  entre- 
tiennent le  goitre  et  le  crétinisme  dans  la  rue  du  même 
nom,  tandis  que  la  fontaine  dite  de  la  Pierre,  qui  vient  des 
roches  talqueùses  ou  amphiboliques ,  passe  pour  très-saine. 

La  petite  commune  de  Saint-Jean-Pied-Gauthier  n'a  ni 
goitre  ni  crétinisme ,  tandis  que  tous  les  villages  voisins  en 
sont  atteints  ;  on  attribue  cette  exemption  à  l'usage  d'une 
eau  légèrement  ferrugineuse. 

A  Villart-Sallet,  au  village  de  Mqllaret,  on  assure  que 
les  étrangers  prennent  tous  le  goitre  la  première  ou  la  se- 
conde année,  et  l'on  attribue  cette  affection  à  la  qualité  de 
l'eau. 

M.  le  docteur  Duclos,  médecin  de  l'hospice  des  aliénés 
du  Béton ,  cite  un  village  où  le  goitre  augmente  en  été  et 
diminue  en  hiver.  On  en  donne  une  raison  très-plausible  : 
en  hiver,  on  puise  l'eau  à  un  courant  qui  descend  de  la 
montagne;  en  été,  le  ruisseau  étant  à  sec,  on  va  à  une 
mauvaise  source  qui  sort  à  quelque  distance  des  habitations. 

Ces  faits,  que  nous  empruntons  à  l'intéressante  Note  de 
M.  Billet,  montrent  jusqu'à  Tévidence  que  la  cause  du  mal 
doit  être  recherchée  dans  la  composition  des  eaux.  C'est, 
du  reste,  l'opinion  accréditée  dans  toutes  les  communes 
infestées  par  ces  maladies. 

M.  Billet  a  observé,  comme  nous ,  que  c'est  dans  le  voisi- 
nage des  terrains  gypseux  que  l'on  rencontre  les  communes 
les  plus  cruellement  ravagées  par  les  maladies  endémiques. 
Nous  avons  fait  remarquer  dans  notre  premier  Mémoire 
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que,  dans  les  Alpes,  ces  lerrains  sont  fortement  magnésiens. 

Le  savant  géologue  de  Chambéry  combat,  comme  nous, 
et  déclare  inacceptable  l'opinion  qui  fait  attribuer  aux  eaux 
de  neige,  à  la  malpropreté,  à  la  misère,  à  la  stagnation  de 
l'air,  la  cause  de  ces  aifections ,  parce  que  sur  d'autres  ter- 
rains, dont  la  configuration  et  l'exposition  sont  semblables, 
on  rencontre  des  fièvres ,  des  scrofides  des  maladies  de  la 
peau,  mais  jamais  de  goitre  et  de  crétinisme.  Les  pauvres, 
sont  plus  gravement  frappés  que  les  riches,  comme  cela 
arrive,  hélas  !  pour  bien  d'autres  maladies.  D'ailleurs  ils  ne 
boivent  le  plus  souvent  que  de  l'eiau.  Mais,  on  doit  le  dire, 
ces  affections  franchissent  souvent  le  seuil  des  palais,  et  ont 
fait  disparaître  plusieurs  familles  puissantes. 

M.  Billet  a  cherché  aussi  des  moyens  prophylactiques, 
et  Je  signalerai  spécialement  celui-ci  :  de  construire  des 
citernes  auprès  de  chaque  maison  pour  y  recueillir  les  eaux 
de  pluie  qui  doivent  servir  seules  à  l'alimentation.  Nous 
avons  proposé ,  nous ,  des  réservoirs-filtres  pour  alimenter 
chaque  village,  et  nous  croyons,  ce  moyen  préférable. 
Comme  moyens  thérapeutiques^  on  cite  un  séjour  prolongé 
hors  du  pays  infesté  et  l'usage  des  eaux  de  Challes. 

M.  Dumas  pense  que  la  cendre  jetée  dans  les  réservoirs 
séparerait  les  sels  de  magnésie  et  assainirait  les  eaux.  Nous 
ajouterons  ici  que  nous  tenons  de  l'obligeance  de  ce  savant 
professeur  un  échantillon  de  calcaire  de  la  Nouvelle- 
Grenade  ,  qui  appartient  aux  roches  dominantes  dans  les 
pays  à  goitre.  Ces  calcaires  contiennent  une  petite  quan- 
tité de  magnésie;  mais  nous  ferons  remarquer  ici  qu'il  est 
bien  diflicile.de  se  former  une  opinion  sur  un  échantillon 
isolé.  Ce  que  nous  pouvons  affirmer  positivement ,  c'est  que 
les  voyageurs  qui  ont  parcouru  ces  plateaux  et  ces  vallées  y 
ont  signalé  des  masses  considérables  de  gypse  et  de  dolo- 
mies;  je  signalerai  spécialement  M.  Darw^in,  dans  son 
ouvrage  si  remarquable  sur  l'Amérique  du  Sud. 
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Sur  le  piiéttonène  des  interférences  entre  deox  rayons  de  lumière  dans  le  cas 

de  grandes  différences  de  marche  ^ 

Par  mm.  FIZEAU  bt  L.  FOUCAULT. 


(Présenté  à  rAcadémie  des  Sciences,  le  24  novembre  i845.  ) 


PREMIÈRE  PARTIE. 
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Lorsque  deux  rayons  de  lumière  se  renconlrenl  dans  les 
conditions  d'interférence,  si  l'on  augmente  par  degrés 
leur  difTérence  de  marche,  on  arrive  toujours  à  une  limite 
où  le  phénomène,  après  s'être  affaibli  progressivement, 
finit  par  cesser  d'être  appréciable.  L'existence  de  cette  li- 
mite s'explique  naturellement  par  la  non-homogénéité  des 
faisceaux  înterférents,  et  est,  en  effet,  d'autant  plus  reculée 
que  ces  faisceaux  sont  constitués  par  de  la  lumière  plus, 
simple. 

Cependant  la  théorie  indique  encore  une  autre  cause 
qui  tôt  ou  tard  doit  mettre  un  terme  aux  phénomènes  d'in- 
terférence, cause  tout  à  fait  indépendante  de  la  complexité 
de  la  lumière,  et  qui  se  rattache  au  mode  même  suivant 
lequel  se  produisent  les  mouvements  lumineux. 

En  effet,  la  non -interférence  des  rayons  émanés  de 
sources  différentes ,  et  celle  de  deux  rayons  de  même  ori- 
gine, d'abord  polarisés  à  angle  droit,  puis  ramenés  dans 
un  même  plan  de  polarisation,  mais  sans  avoir  été  préa- 
lablement polarisés  dans  un  plan  unique,  ont  conduit 
il  considérer  le  mouvement  lumineux  comme  soumis  à  des 
perturbations  très-fréquentes,  lesquelles  produiraient  de 
tels  changements  dans  la  lumière  envoyée  successivement 
par  un  même  point ,  que  si  la  différence  de  marche  de  deux 
rayons  interférents  émanés  de  ce  point  devenait  suffisam- 
ment grande,  il  n'y  aurait  plus  aucun  rapport  persistant 
entre  les  deux  mouvements  qui  se  superposeraient  ;  dès 
lors  le  phénomène  cesserait  entièrement. 
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Cette  cause  aurait-elle  quelque  influence  sur  la  cessation 
des  phénomènes  d'interférence  dans  les  conditions  où  on 
les  observe  ordinairement,  ou  bien  la  complexité  de  la  lu- 
mière étant  la  seule  cause  influente,  quelle  est  la  limite  de 
différence  de  marche  que  la  simplicité  toujours  imparfaite 
de  la  lumière  permet  d'établir  entre  deux  rayons  sans 
rendre  insensible  l'interférence  ? 

Ct3s  questions ,  intéressantes  pour  la  théorie  de  la  lu- 
mière, sont  le  principal  sujet  de  ce  travail.  Cependant 
le  mode  d'observation  que  nous  avons  employé ,  per- 
mettant de  suivre  le  phénomène  d'interférence  produit  par 
les  rayons  ordinaire  et  extraordinaire  des  corps  doués  de 
la  double  réfraction  dans  le  cas  de  grandes  épaisseurs,  nous 
donnait  en  même  telups  le  moyen  d'observer  toutes  les  cir- 
constances de  la  polarisation  chromatique  alors  si  complexe; 
nous  n'avons  pas  négligé  cette  étude,  qui  se  rattachait  d'ail- 
leurs directement  à  notre  sujet.  Ce  mode  d'observation  est 
fondé  sur  les  principes  suivants  : 

Si  un  même  lieu  de  l'espace  est  éclairé  par  deux  fais- 
ceaux de  lumière  blanche  émanant  d'une  même  source , 
mais  dont  l'un  est  en  retard  sur  l'autre ,  le  phénomène  des 
interférences  ne  peut  être  observé  dans  ce  lieu  que  dans 
le  cas  où  le  retard  est  peu  considérable.  Au  lieu  de 
regarder  immédiatement  ce  lieu  lui-même ,  on  peut  le 
prendre  comme  centre  de  rayonnement,  en  isoler  une 
partie  limitée  par  un  écran  percé  d'une  fente  et,  au  moyen 
d'un  système  réfringent  convenable,  former  un  spectre  très- 
pur  de  la  lumière  qui  en  émane  ;  ce  spectre,  dans  lequel  on 
distinguera  toutes  les  raies  de  Fraunhofer,  si  c'est  de  la  lu- 
mière solaire  que  l'on  emploie,  pourra  être  considéré  comme 
constitué  par  la  juxtaposition  d'un  nombre  presque  infini 
d'images  de  la  fente  rayonnante,  chacune  desquelles  sera 
formée  par  des  rayons  d'une  longueur  d'ondulation  parti- 
culière .  mais  les  plus  homogènes  que  l'on  puisse  obtenir  5 
chacun  des  éléments  du  spectre  représentera  donc>  par 
rintensitc  des  rayons  particuliers  qui  le  composent,  le  ré- 
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siiltal  de  J 'interférence  de  ces  mêmes  rayons  dans  le  lieu 
de  l'espace  dont  il  est  l'image  :  en  observant  le  spectre  en- 
tier, on  observera  donc  simultanément  dans  toutes  les  es- 
pèces de  lumière  simple  les  phénomènes  produits  par  la 
rencontre  de  deux  faisceaux  lumineux  dans  un  même  lieu 
de  l'espace. 

Ces  spectres  d'interférence  sont  généralement  formés 
par  des  bandes  obscures  et  des  bandes  lumineuses  parallèles 
aux  lignes  fixes ,  et  qui  se  succèdent  alternativement  dans 
toute  la  longueur  du  spectre,  en  nombre  d'autant  plus 
grand  que  la  différence  de  marche  est  plus  grande  entre 
les  faisceaux  interférents.  Plus  resserrées  vers  l'extrémité 
rouge,  ces  bandes  se  dilatent  de  plus  en  plus  en  atteignant 
la  partie  plus  dispersée  qui  se  termine  au  violet;  \e  passage 
des  unes  aux  autres  se  fait  par  degrés  insensibles ,  le  milieu 
des  bandes  lumineuses  présentant  un  éclat  maximum  qui 
décroît  par  degrés  jusqu'au  milieu  des  bandes  obscures  où, 
dans  les  circonstances  les  plus  favorables,  il  y  a  absence 
complète  de  lumière.  Si  l'on  observe  les  phénomènes  suc- 
cessifs qui  prennent  naissance  lorsque  l'on  fait  croître  d'une 
manière  continue  le  retard  de  l'un  des  faisceaux  sur  l'autre, 
on  voit  les  bandes  obscures  et  brillantes  naître  alternative- 
ment à  l'extrémité  violette,  traverser  successivement  les 
espaces  occupés  par  les  différentes  couleurs,  et  disparaître 
en  semblant  sortir  du  spectre  par  l'extrémité  rouge.  D'abord 
assez  larges  pour  qu'une  seule  d'entre  elles  couvre  entière- 
ment le  spectre,  elles  se  resserrent  de  plus  en  plus  par 
l'effet  du  ralentissement  que  leur  mouvement  éprouve  à 
mesure  qu'elles  se  rapprochent  de  l'extrémité  rouge-,  ces 
bandes  sillonnent  les  diverses  parties  du  spectre  en  nombre 
toujours  croissant ,  et  peuvent  devenir  tellement  nom- 
breuses, que  nous  avons  réussi  à  en  compter  près  de  mille 
semblables  dans  la  longueur  du  spectre  solaire,  et  même  à 
les  apercevoir  en  nombre  encore  plus  grand. 

Nous  allons  maintenant  rapporter  les  expériences  que 
nous  avons  faites  par  cette  méthode  dans  les  diverses  cir- 
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constances  où  nous  avons  pu  l'appliquer,  et  les  nombres 
que  nous  avons  obtenus  pour  la  différence  de  marche  des 
faisceaux  interférents. 

Interférences  produites  par  l'appareil  des  miroirs. 

Considérons  le  système  des  deux  miroirs  de  Fresnel  dis- 
posé devant  le  foyer  radieux  d'une  lentille ,  cylindrique 
éclairée  par  le  soleil,  de  manière  à  donner  à  une  certaine 
distance,  dans  l'espace,  des  franges  symétriques  d'une  cer- 
taine largeur;  recevons  ces  franges  sur  un  écran  percé 
d'une  fente  très-fine ,  et  faisons  correspondre  la  fente  au 
milieu  même  de  la  frange  centrale 5  recevons  maintenant 
la  lumière  qui  traversera  la  fente  dans  un  système  réfrin- 
gent destiné  à  dilater  cette  lumière  en  un  spectre  très-pur 
que  l'observateur  regardera  dans  l'espace  au  moyen  d'une 
loupe  ^  la  frange  centrale  pour  laquelle  la  différence  de 
marche  des  deux  rayons  réfléchis  est  nulle  fournissant  alors 
la  lumière,  le  spectre  sera  le  spectre  ordinaire  avec  ses 
lignes  fixes.  Maintenant,  si,  tout  restant  en  cet  état,  on  fait 
avancer  l'un  des  miroirs  parallèlement  à  lui-même  (le  plus 
éloigné  de  la  source  lumineuse  convient  le  mieux),  on  dé- 
placera la  frange  centrale  qui  sera  remplacée  par  une  autre 
frange  d'un  ordre  d'autant  plus  élevé  que  le  mouvement  du 
miroir  aura  été  plus  grand;  l'observateur  verra  le  spectre 
se  couvrir  des  bandes  obscures  et  brillantes  dont  nous 
avons  parlé  ,  et  l'on  pourra  les  resserrer  de  plus  en  plus  en 
faisant  continuer  le  mouvement  du  miroir. 

On  remarquera  que  les  lignes  fixes  existant  simultané-^ 
ment  dans  le  spectre ,  il  est  possible  de  compter  le  nombre 
de  bandes  semblables  qui  se  trouvent  entre  deux  quel- 
conques d'entre  elles  à  chaque  moment  de  l'expérience. 
Nous  verrons  tout  à  l'heure  que  ce  nombre  permet  de  cal- 
culer la  différence  de  marche  correspendante. 

Dans  ces  conditions,  l'observation  nous  a  donné  les  ré- 
sultats suivants  : 

# 
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Le  nombre  des  bandes  peut  devenir  eonsidërable  sans 
qu'elles  cessent  d'être  observables  dans  toute  Tétendue  du 
spectre.  Lorsque  Ton  en  compte  66  entre  les  raies  E  et  F, 
le  phénomène  est  encore  très- beau  et  très-net;  le  spectre 
entier  en  contient  alors  près  de  5oo.  Lorsque  leur  nombre 
s'accroît  beaucoup  au  delà ,  elles  commencent  à  ne  plus 
être  aperçues  vers  Textrémité  rouge,  puis  dans  Forangé, 
puis  dans  le  jaune,  en  reculant  vers  rextrémité  la  plus  ré- 
frangible,  où  l'on  peut  les  apercevoir  longtemps  encore  ;  le 
nombre  le  plus  élevé  que  nous  ayons  obtenu  entre  E  et  F 
est  i4i  '"  nous  les  avons  vues  plus  resserrées  encore,  mais 
sans  pouvoir  en  apprécier  le  nombre  à  cause  de  la  faible 
intensité  de  la  lumière  qui ,  dans  cette  disposition,  concourt 
à  la  formation  du  spectre.  La  disparition  progressive  des 
bandes ,  en  commençant  par  la  partie  la  moins  réfrangible 
du  spectre,  lorsque  la  différence  de  maiche  devient  de  plus 
en  plus  grande,  est  un  phénomène  qui  s'observe  constam- 
ment, quel  que  soit  le  moyen  employé  pour  produire  l'in- 
terférence. Si  Ton  remarque  toutefois  qu'il  ne  commence 
à  se  manifester  que  lorsque  les  bandes  sont  devenues  d'une 
finesse  extrême ,  et  si  l'on  se  rappelle  qu'en  vertu  de  la 
dispersion  décroissante  du  violet  au  rouge ,  la  lumière  est 
de  moins  en  moins  pure  en  se  rapprochant  de  l'extrémité  ' 
rouge,  on  est  conduit  à  attribuer  ce  fait  à  l'imparfaite  sé- 
paration des  rayons  simples ,  qui  doit  toujours  devenir  sen- 
sible à  une  certaine  limite. 

Nous  avons  dit  que  la  différence  de  marche  pouvait  être 
déduite  du  nombre  de  bandes  comprises  entre  deux  lignes 
fixes  dont  on  connaît  les  longueurs  d'ondulation  X  et  ï!. 

En  effet,  en  vertu  de  l'égal  retard  de  Tun  des  faisceaux 
sur  l'autre  pour  toutes  les  couleurs,  on  a 

n  et  n'  étant  les  nombres   d'ondulations  A  et  X'  qui  me- 
surent ce  retardr  Mais  on  a  observé  que  dans  le  spectre  il 
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existait  m  intervalles  terminés  par  des  bandes  semblables , 
en  allant  de  la  raie  qui  a  A  pour  longueur  d^ondulation  à 
celle  qui  a  V .  Or,  si  l'on  suppose  X'  plus  grand  que  A ,  on 
en  conclura  le  nombre  n'  =  n  —  m.  Substituant  cette  va- 
leur de  //  dans  Téquation  précédente,  on  trouve 


n 


y 


y 

Pour  les  raies  E  et  F  on  a  le  rapport  - — r=  12, Sa; 

A    ■""  A 

ainsi,  pour  les  deux  valeurs  m  =  66  et  m  =  i^i  trouvées 
précédemment,  on  a  n  =  8i35  et  pour  la  seconde  observa- 
tion n=  1737.  Ces  nombres  correspondent  à  la  raie  F, 
c'est-à-dire  au  milieu  du  bleu  ^  pour  le  violet  correspon- 
dant à  la  raie  G,  on  trouve  les  nombres  encore  plus  élevés 
n  =  917,     n  =  i960. 

Au  lieu  d'augmenter  la  différence  de  marche  en  faisant 
avancer  l'un  des  miroirs  parallèlement  à  lui-même,  nous 
avons  placé,  suivant  la  méthode  de  M.  Arago,  une  lame 
mince  sur  le  trajet  de  l'un  des  faisceaux,  et  nous  avons  vu 
de  même  notre  spectre  se  couvrir  de  bandes  d'autant  plus 
nombreuses  que  la  lame  était  plus  épaisse  ^  cependant , 
n'ayant  pas  eu  à  notre  disposition  une  série  de  lames  assez 
parfaitement  travaillées  pour  cet  usage ,  nous  n'avons  pas 
été  aussi  loin  par  ce  moyen  que  par  le  précédent. 

Pour  une  petite  glace  d'environ  o™™,5  d'épaisseur,  nous 
avons  trouvé  pour  le  nombre  de  bandes ,  toujours  entre  E 
et  F,  le  nombre  48.    • 

Pour  en  déduire  la  différence  de  marche,  il  faut  changer 
la  formule  qui  a  été  trouvée,  pour  le  cas  des  miroirs  seuls, 
en  cette  autre 


n 


v->(^'— )' 
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f^  et  r  étant  les  indices  de  réfraction  des  rayons  V  et  i  pour 
la  substance  dont  la  lame  est  formée  ;  cette  quantité  //,  qui 
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se  déduit  encore  facilement  de  Tt^paisseur  de  la  lame,  a  été 
trouvée  pour  la  raie  F,  n=5i2. 

Interférences  produites  par  réflexion  sur  des  lames 

minces. 

Si  l'on  fait  tomber  perpendiculairement  sur  une  lentilhî 
cylindrique  à  court  foyer  un  faisceau  de  lumière  solaire, 
il  se  produit  derrière  la  lentille,  et  à  la  distance  focale  prin- 
cipale ,  une  sorte  d'image  linéaire  du  soleil  ;  mais  si  l'on 
place  derrière  la  lentille,  parallèlement  à  son  plan,  et  à  la 
moitié  de  sa  distance  focale ,  une  lame  mince  transparente, 
chacune  des  surfaces  de  cette  lame  réfléchit  vers  la  lentille 
une  portion  du  faisceau  convergent.  La  lumière  provenant 
de  ces  deux  réflexions  va  converger  vers  rinlérieur  de  la 
lentille,  la  traverse  en  formant  deux  foyers  linéaires  situés 
l'un  devant  l'autre,  et  très-voisins  si  la  lame  est  très- 
mince,  puis  continue  sa  route  en  sens  contraire  du  fais- 
ceau incident,  comme  si  elle  émanait  de  ces  foyers  mêmes. 
Si  donc  un  observateur  pouvait  se  placer  dans  ce  faisceau 
de  lumière  solaire  qui  tombe  sur  la  lentille,  il  apercevrait 
à  l'intérieur  même  de  cette  lentille  un  foyer  linéaire  rayon- 
nant, qui  résulterait  de  la  sujperposition  des  deux  images 
très-voisines  situées  l'une  devant  l'autre. 

En  inclinant  un  peu  le  faisceau  incident,  lobservation 
devient  possible:  on  peut  donc  aussi  former  un  spectre  avec 
la  lumière  émise  par  ce  foyer  rayonnant  5  et  comme  ce 
foyer  est  constitué  par  deux  faisceaux  réfléchis  aux  deux 
surfaces  d'une  lame  mince,  le  spectre  devra  se  couvrir  de 
bandes  d'interférences  dont  le  nombre  dépendra  de  l'épais- 
seur et  de  la  nature  de  la  lame  réfléchissante.  Nous  avons 
observé,  à  l'aide  de  cette  disposition,  les  interférences  pro- 
duites par  la  réflexion  aux  deux  surfaces  d'une  petite  glace 
dont  l'épaisseur  était  o"*"*,537. 

Les  bandes  d'une  ténuité  extrême,  mais  très-distinctes, 
entre  les  raies  F  et  G,  n'ont  pu  être  comptées,  à  cause  de 
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leur  fiuesse  même  ^  mais  on  peut  calcul-er  le  nombce  d'on- 
dulations qui  constitue  la  différence  de  marche,  au  moyen 
de  Tépaisseur  de  la  lame  qui  a  été  mesurée  très-exactement  : 

la  formule,  est  dans  ce  cas,  n  =  —r —  • 

On  trouve  alors  pour  la  raie  F,  /?  =  34o6,  et  pour  la 
raie  G,  «  =  3859. 

Interférences  produites  au  moyen  delà  double  réfraction. 

Si  l'on  place  sur  le  trajet  d'un  faisceau  de  lumière  so- 
laire ,  d*abord  un  prisme  de  Nicol ,  puis  une  lame  d'un 
corps  biréfringent  dans  une  position  convenable,  puis'un 
second  prisme  dç  Nicol,  dont  le  plan  polarisant  soit  paral- 
lèle ou  perpendiculaire  à  celui  du  premier,  puis  eiifin  une 
fente  derrière  laquelle ,  et  à  la  distance  convenable ,  sera 
disposé  l'appareil  réfringent  destiné  à  former  le  spectre, 
on  observera  dans  le  spectre  le  résultat  de  l'interférence  du 
rayon  ordinaire  avec  le  rayon.extraordinaire. 

En  plaçant  entre  les  deux  prismes  polarisants  des  lames 
de  gypse  d'épaisseurs  croissantes  ,  nous  avons  vu,  comme 
dans  les  circonstances  précédentes,  lyi  nombre  croissant  de 
bandes  se  former  dans  le  spectre  ;  pour  une  épaisseur  de 
gypse  de  i5  millimètres,  le  phénqmène  est  très-beau:  le 
défaut  seul  de  transparence  des  cristaux  dont  nous  dispo.- 
siôns  ne  nous  a  pas  permis  d'augmenter  encore  l'épaisseur. 
Un  morceau  de  quartz  à  faces  parallèles  à  l'axe,  dont  l'é- 
paisseur était  de  54"*"*, 6,  a  produit  un  spectre  sillonné 
d'environ  .six  cei)ts  bandes  noires  ^  entre  E  et  F  nous  en 
avons  compté  quatre-vingt-neuf. 

Une  lame  de  spath ,  aussi  parallèle  à  l'axe ,  et  d'une 
épaisseur  de  4"*"*, 79^  en  donne  environ  mille  pour  l'étendue 
du  spectre ,' car  entre  E  et  F  nous  en  avons  compté  cent 
cinquante-cinq.  '  . 

JL.es  différences  de  marche  pour  ces. diverses  expériences 
sont  évidemment  moindres  que  celles  que  nous-avpns  déjà 
obtenues;  on  les  calcule  d'une  manière  très-approchée  par 

Ann.  deChim.  ei  de  Phys.,^^  série,  t.  XXVI.  (Juin  1^49  )  *  10 
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la  forinuleî 


n 

\ 


//  et  r  étant  les.  indices  de  réfraction  ordinaire  et  extraor- 
dinaire^ en  calculant  pour  la  raie  F,  on  a.  avec  le  quartz 
n  ==  1082,  et  avec. le  spath  n=  1692. 

Nous  avons  observé  encore  les  phénomènes  produits  par 
plusieurs  lames  diversement  épaisses  de  cristal' de  roche 
perpendiculaires  à  l'axe,  et  nous  avons  vu  la  même  série 
d'apparences  §e  manifester  dans  le  spectre. 

Nous  allons  montrer  maintenant  comment  on  peut  dé- 
duire de  ce  mode  d'observation  des  données  précises  sur  la 
dispersion  de  double  réfraction ,  en  appelant  ainsi  la  varia- 
tion que  subît  la  différence  de  marche  des  rayons  ordinaire 
et  extraordinaire  pour  les  div.erses.  couleurs.      . 

En  effet ,  on  a  dans  tous  les  cas  le  nombre" w  d'ohdula- 
lions  X  qui  mesure  cette  différence  de  marche  par  la  for- 
mule 

•"  =  — )— v/ 

e  étant  l'épaisseur,  r'  et  /'  les  indices  de  réfraction  ordi- 
naire et  extraordinaire  pour  la  couleur  A.  Or,  si  l'on  par- 
vient à  connaître  n  par  l'observation  directe  pour  les  di- 
verses couleurs,  on  en  déduira  pour  chacune  d'elles  la 
valeur  de  r'  —  n        *  , 

Pour  montrer  que  l'on  peut  trouver  le  nombre  n  direc- 
'  tement,  supposons  que  les  prismes  polarisants  étant  croisés 
à  angle  droit,  une  lame  cristallisée  soit  convenablement 
placée  dans  l'intervalle  qui  les  sépare. 
•  Supposons  de  plus  que,  pour,  observer  le  spectre,  o.n  Casse 
usage. d'un  oculaire  à  fils  croisés  quî'permétle  de  considérer 
un  point  déterminé. de  l'espace  >* et  fixons  l'intersectidn  de 
'    ces  fils.^ur  le  milieu  d'une  bande  noire  :  le  nombre  w  cor- 
respondant à  ce  point  sera'uû  nombre  entier.  Si  Ton  pou- 
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Vaît  alors  faire  décroître  l'épaisseur. de  la  lame  par  degrés 
insensibles  jusqu'à  la  rendre  nulle,  on  verrah  le  point  con- 
sidéré passer  par  des  états  périodiques  d'éclat  et  d'obscu- 
rité^ mais  il  est  clair  que,  pour  chaque  retour  à  l'obscurité 
première^ .il  y  aurait  une  interférence  de  moins  dans  la  dif- 
férence de  marche,  de  sorte  que  l'on  aurait  pour  ces  pé- 
riodes successives  n^  n — i,   n  —  2,  et  enfin  n-^n  pour 
Ae  épaisseur  nulle  :  le  nombre  de  ces  périodes  ferait  con- 
naître le  tiombre  cherché.  Or  l'on  est  parvenu  à  construire 
des  systèmes  de  deux  prismes  glissant  l'un  sur  l'autre ,  qui 
permettent  précisément  d'obtenir  des  épaisseurs  continû- 
ment variables  dans. les  cristaux ^  et  l'on  peut  même,  pat* 
certains  artifices  de  compensation,  faire  décroître  l'épais- 
seur active  jusqu'à  la  rendre  nulle.  Il  est  donc  possible 
d'arriver  à   Id    détermination  directe    du    nombre  d'on- 
dulations  qui  mesure  la  différence  de  marche   pour  uûe 
couleur  donnée.  Ayant  obtenu  ce  nombre  n  pour  une  cou-^ 
leur,' on  trouve  aisément  le  nombre  /i'  correspondant  à 
Une  autre  couleur  X',  en  comptant  sur  le  spectre  même  le 
nombrq  eintier  ou  fractionnaire  d'intervalles  séparés  par 
des  bandes  noires  que  l'on  rencontre  en  allant  du  premier 
point  au  second.   Soit  m  ce  nombre;  si  X'  est  plus  grand 
que  X',  on  aura 


«'  z=  n  — m. 


On  pourra  donc  aussi  ^  pour  un  cristal  donné,  calculer  la 
<}uantité  (/—  r)  pour  les  divers  points  du  spectre  dont  on 
connaît  la  longueur  d'ondulation.  Cfette  étude  offrira  un 
intérêt  particulier  dans  le  cas  de  la  double  réfraction  circu- 
laire du  cristal  de  roche  ;  car,  selon  U  remarque  de.  Fresnel, 
il  résulterait  de  la  loi  trouvée  par  M.  Biot  pour  la  rotation 
des  plans  de  polarisation  des  diverses  couleurs  produites  par 
cette  double  réfraction,  que  la  quantité  (r' —  r)  devrait  va-» 
rier  aloVs  suivant  une  loi  simple,  et  en  raison  inverse  de 
la*  longueur*  d'ondulation  de  chaque  couleur. 

Dans  la  seconde  partie  de  ce  travail ,  nous  <îonsidérerons 
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les  effets  produits  sur  la  lumière  polarisée  par  les  cristaux 
biréfringents,  îion  plus  précisément  sous  le  point  de  vue 
des  interférences,  maïs  sous  le  rapport  des  modifications 
imprimées  par  eux  à  la  polarisation  primitive,  et  Ton  verra 
avec  quelle  facilité  on  peut  étudier  dans  le  spectre  les  phé- 
nomènes SI  complexes  de  la  polarisation  chromatique  dans 
les  plaques  épaisses. 

SUR  LE  POUVOIR  MAGNÉTIQUE  DES  MINÉRAUX; 

Pak  m.   DELESSE, 

Profosseur  de  Géologie  à  la  Faculté  des  Sciences  de*  Besançon. 


EXTRAIT . 


Dans  les  recherches  qui  ont  été  entreprises  par  M.  Fa- 
raday et  par  quelques  autres  physiciens  pour  déterminer 
quelles  étaient  les  substances  qui  jouissent ,  à  un  faible 
degré,  de  la  propriété  d'être  magnétiques,  cette  propriété 
était  généralement  exaltée  soit  à  Taide  d'électro-aimants 
très-puissants,  soit  à  Taide  d^un  grand  abaissement  de  tem- 
pérature *,  mais  on  peut  aussi  diminuer  le  poids  de  la  sub- 
stance soumise  à  l'expérience,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
opérer  sur  la  substance  pulvérisée. 

.  M.' Fouille t  (i)  a  déjà  fait  connaître  un  procédé  très- 
simple  basé  sur  ce  principe,  et  à  Taidc  duquel  il  a  pu  con- 
stater le  magnétisme  dans  des  substances  dans  lesquelles  il 
n'arvait  pas  encore  été  signalé  jusqu'ici.  Le  procédé  que  j'ai 
employé  consiste  à  réduire  les  substances  en  poudres  qui 
soient,  autant  que  possible,  d'égale  grosseur,  et  à  peser  la 
quantité  de  chacune  d'elles  qui  adhère  à  la  surface  d'un 
fort  électro-aimant;-  cette  surface  restant  la  même,  si  on 
suppose  que  l'aimant  soit  constant,  le  poids  obtenu  pourra 

(i)  Comptés  rendus  des  séances  de  l'Académie. df s  Sciences,  t.  XXII,  p.  i44' 
Voir,  pour  plus  de  détails,  Annales  des  Mines,  4*  série,  ^ome  XIV:  Su  fie 
pouvoir  magnétique  des  minéraux  et  des  roches;  par  M.  Delesso. 
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servir  à  comparer  ce  que  j'appellerai  le  pouvoir  magné^ 
Xique  de  chaque  substance  :  il  suffira  pour  cela  de  divisîer 
Je  poids  p  obtenu  pour  une  substance  nar  le  poids  P  donné 
par  l'acier,*  dont  le  pouvoir  magnétique  a  été  pris  pour 
unité,  et  représenté  parioo  006. 

C'est  d'après  ce  procédé  q-ue  j'ai  déterminé  le  pouvoir 
magnétique  d'un  grand  nombre  de  substances,  ipt  je  vais 
exposer  d'une  manière  sommaire  quelques-uns  des  résultats 
que  j'ai  obtenus  pour  les  minéraux. 

Dans  le  fer  bxydulé,  le  pouvoir  varie  entre  des  limites 
étendues;  ainsi  j'ai  trouvé  que  le  pouvoir  du  fer  oxydulé 
de  la  Nebo'udjah,  prèsBone  (Algérie),  n'est  que  aS  pour  100 
de  celui  de  Corte  (Corse)  \  le  pouvoii^  magnétique  est  d'au- 
tant plus  grand  que  le  fer  oxydulé  est  plus  éclatant,  et  que 
sa  structure  cristalline  est  plus  nette  et  mieux  développée  : 
dans  les  fers  oxydulés  qui  ont  été.  essayés,  il  a  varié  de 
65  000  à  d5boo. 

Le  pouvoir,  du  fer  oxydulé  titane  varie  dans  des  limites 
qui  doivent  être  encore  plus  étendues  que  pour  le  fer  oxy- 
dulé, car  il  dépend  non-seulement  de  la  structure  cristal- 
line, mais  encore  de  la  quantité  de  sexquioxyde  de  titane  : 
dans  les  échantillons  essayés,  le  pouvoir  a  varié  de  5oooo 
à  10 000;  généralement  il  est  donc  moindre  que  celui  du 
fer  oxydulé.  '  •  •     * 

Le.  pouvoir  de  la  franklinite  est  de  io33,  celui  du  fer 
chromé  et  celui  du  pléonaste  ne  dépassent  d'ailleurs  pas  1 5o. 

Le  pouvoir  magnétique  des  oxydes  Rii,  qui  .cristallisent 
en  octaèdre  régulier,  est,  toutes  choses  égales,  d'autant  plus 
grand  que  ces  oxydes  renferment  plus  d'oxyde  ferroso-fer- 
rique;  il  a  sa  valeur  maximum  dans  le  fer  oxydulé,  et  il 
diminue  successivement  dans  le  fer  oxydulé  titane,  dans  la 
franklinite,  dans  le  fer  chromé  et  dans  le  pléonaste,  en  pas- 
sant à  peu  près  par  tous  les  états  de  grandeur.   , 

Le  fer  titane  du  lac  Ilmen  et'd'Egersund ,  qui  est  cristal- 
•lise  en  rhomboèdre,  est  plus  magnétique  que  le  fer  oli- 
gîsle:  le  sesqùioxyde  de  fer  de  Sabara  (Brésil),  qui  estent 
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paillette»  d  un  gris  d^ acier  éclatant  dans  du  quartz  grenu 
formant  une  roche  désignée  sous  le  nom  à^ eisenglimmei'* 
^hieffer  par  M.  de  j^eonhardt,  a  aussi  un  pouvoir  élevé  qui 
est  de  656i. 

Le  sesquiqxyde  de  fer  est  bien  magnétique  par  lui-même 
et  non  par  des  mélanges  de  fer  oxydulé.  Son  pouvoir  est 
grand  dans  les  variétés  cristallisées,  et  il  est  inême  d'autant 
plus  grand  que  les  cristaux  sont  plus  nets  et  plus  éclatants. 
Pour  les  fers  spéculaires  du  Vésuve  et  de  T Auvergne,  pour 
les  fers  oligistes  de  l'île  d'Elbe,  etc.,  il  est  généralement 
compris  entre  aS  ooo  et  loooo;  dans  les  variétés  demi»cris- 
tallines  et  ayant  en  partie  perdu  l*éclat  métallique,  comme 
celles  de  Framont,  il  est  inférieur  à  i5o  :  enfin  il  est  encore 
plus  petit  dans  l'hématite,  qui  a  seulement  la  structure 
fibreuse.  Le  pouvoir  de  l'hématite  n'esta  que  de  0,02  à  o,o3 
de  celui  du  fer  spéculai  re  :  le  sesquioxyde  de  fer  offre  donc 
un  exemple  remarquable  de  l'influence  de  l'état  cristallin 
sur  J'intensité  du  pouvoir  magnétique.  * 

Les  alumino-silicates  de  peroxyde  et  de  protoxyde  de  fer 
qui  forment  quelques  minerais  oolitiques  ou  pisiformes, 
ont  un  pouvoir  magnétique  élevé -,  celui  d'un  minerai  de 
Quintin  (  Côtes-du-Nbrd)  a  été  trouvé  égal  à  i5  100;  celui 
dedeuxchamoisites  (Berthier)  provenant  du  Valais,  a  varié 
de  6000  à  2000;  celui  d'un  minerai  d'Autrey  (Haute-Saône) 
était  égal  à  203.  Le  plus  ordinairement  cependant  le  pou- 
voir magnétique  des  minerais  en  grain  est  égal  ou  inférieur 
à  celui  de  l'hématite  brune,  qui  est' à  peu  près  de  80. 

Le  pouvoir  magnétique  du  protoxyde  de  manganèse  vert- 
olive  a  été  trouvé  égal  à  24  5  celui  de  l'oxyde  rouge  est 
de  43,  et  celui  du  peroxyde  de  Romanèche  est  de  56  :  .on 
est  donc  conduit  à  ce  résultat  qui ,  d'après  les  idées  géné- 
ralement admises  sur  le  magnétisme,  paraît  paradoxal, 
que  le  pouvoir  de  ces  oxydes  du  manganèse  augmente  avec 
leur  richesse  en  oxygène. 

La.marcelinc  du  Piémont  a  un  pouvoir  élevé  ei  qui  est 
dc4^^i. 


La  sphserosidérite  qui  tapisse  les  druses  des,  roelies  ba- 
saltiques a  un  pouvoir  plus  grand  que  celui  du  fer  carbo- 
nate spathique  des  filons ,  surtout  lorsque  ce  dernier  est 
décomposé  ;  ^on  pouvoir  est  également  plus  grand  que 
celui  du  fer  carboiraté  lithoïde,  en  rognons  dans  le  terrain 
houiller.  .        • 

Le  manganèse  carbons^té  v(diallogite)  de  Nagyag  est  plus 
magnétique  que  le  fer  spathique^  cela  peut  tenir,  du  reste, 
à  Tétat  cristallin  du  m.anganèse  carbonate  de  Nagyag. 

•  Le  pouvoir  de  Jâ  pyrite  magnétique  a  varié,  dans  mes 
expériences,  de  2  5ao  à  5  000  ;  celui  de  tous  les  autres  sul- 
fures, tirséniures  et  antimoniures  naturels,,  qu'ils  fussent 
simples  ou  complexes,  a  d'ail^eufs  été  trouvé  inférieur  à 
200  :  celte  limite  est  aussi  celle  du  pouvoir  magnétique 
des  phosphates  et  des  arséniates  naturels. 

Lé  carbone,  Tarynic,  le  soufre ^  loxygène  diminuent 
très-inégalement  et  de  plus  trèsnrapidement  le  pouvoir 
magnétique  d'un  même  métal  avec  lequel  ils  se  combinent^ 
c'est  ce  qu'il  est  facile  de  constater  par  les  exemples  sui- 
vants :  Dans  la  fonte,  3  à  4  centièmies  de  carbone  réduisent 
le  pouvoir  du  fer  aux  |  ou  à  660005  dans  le  carbure  de 
fer  obtenu  en  chauffant  à  une  chaleur  blanche  le  cyanure 
de  fer  et  de  potassium  dans  un  creuset  brasqué,  j 'ai  d'ailleurs 
trouvé  que  le  pouvoir  éts^it  seulement  dé  3  73o, — Dans  le 
speiss  de  nickel,  45  d'arsenic  et  de  soufre  réduisent  le  pou- 
voir du  nickel  à  quelques  centièmes 5  et  dans  les  arseniùres 
naturels  le  pouvoir  est  inférieur  à  100.  —  Dans  la  pyrite 
magnétique,  qui  contie/it  moins  de  4^  pour  100  de 
soufré,  le  poirvoir  magnétique  est  au  plus  de  5  0005  dans  la. 
pyrite  martiale,  qui  en  contient  54,  il  est  déjà  inférieur 
à  60:  il  décroit  donc  très- rapidement  dans. les  sulfures 
quand  la  teneur  en  sonfre  augmente. —  Dans  les  oxydes  des 
baltitures,  qui  ont  24  à  3o  d'oxygène,  le  pqjivoir  magné- 
tique s'élève  encore  jusqu'à   22000  (i)^  mais  dans  le  ses- 

"*—  ■         I       ■         I  I     ■  I  II,  I  ■        ■    .     ■  1 1      II.  .  Il  ■ 

(1)  Annales  des  Mines,,  j^^  scrijG,  tome  XlV,  ps^gc  8^:  Sur  le  pouyoir  magnç' 
il  que  du  fer  et  de  ses  produits  mclalhir^iqucs  ;  par  TSl.  Delessc,  . 
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quioxyde  de  fer,  qui  renferme  ^4  d'oxygène,  il  n'atteint 
2  5oo  que  dans  lés  variétés  qui  sont  très-nettement  cristal* 
lisées,  telles  que  le  fer  Spéculai re  du  Vésuve. 

L'arsenic,  le  soufre,  le  carbone  diminuent  donc  beaucoup 
plus  le  pouvoir  magnétique  que  l'oxygène,  et,  lorsque  pluy 
sieurs  atomes  d'arsenic  ou  de  soufre  .sont  combinés  avec 
.le  fer  ou  avec  un  métal  magnétique,  le  composé  qui  en  ré- 
sulte n'exerce  plus  d'action  sensible  sur  l'aiguille  aimantée. 

Lfi  comparaison  des  formules  des  différents  oxydes,  sul- 
furés et  arséniures  avec  les  pouvoirs  magnétiques  qui  leur 
correspondent,  montre  d'ailleurs  que  le  pouvoir  magnétique 
d'un  métal  va  généralement  en  diminuant,  lorsqu'il  -est 
combiné  avec  des  quanxitQS  d'oxygène,  de  soufre  et  d'ar- 
senic allant  en  augmentant. 

Cette  loi  présente  néanmoins  des  exceptions  :  ainsi  le 
fer  oxydulé  a  iS  pour  loo'  d'oxygène  ^ar  conséquent  il  en 
contient  plus  que  certains  oxydes  des  battilures  \  cependant 
le  pouvoir  des  oxydes  des  battitures  ne  dépasse  pas  22000, 
tandis  que  celui  du  fer  oxydulé  peut  s'éleyer  jusqu'à  65  000  : 
ce  grand  pouvoir  magnétique  est,  du  reste,  une  propriété 
exceptionnelle,  et  tout  à  fait  caractéristique  pour  l'oxyde 
de  fer  Fe  Fe,  qui  a  reçu  avec  raison  Je  nom  a  aimant  na- 
turel. 

J'ai  trouvé  de  même  que  l'oxyde  rouge  de  .manga- 
nèse MNMn  est  plus  magnétique  que  le  protoxyde;  de 
plus,  il  Test  moins  que  le  peroxyde  de  manganèse  qui  a  été 
essayé^  ainsi  que  je  l'ai  déjà  fait  observer,  dans  ces  trois 
oxydes  le  pouvoir  magnétique  v^  donc  encore  en  augmen- 
tant avec  la  teneur  en  oxygène.  • 

Silicates.  — Pour  compléter  les  résultats  qui  précèdent , 
j'ai  recherche  le  pouvoir  magnétique  des  minéraux  silica- 
tes, qui ,  bien  qu'il  soit  en  général  t'rès-faible ,  peut  encore 
être  facilement  déterminé.  '         • 

Dans  le  quartz,  le  pouvoir  est  généralement  nul  ou  très- 
faible^  cependant  il  est- égal  à  33  dan*  le  quartz  jaspe  de 
Sibérie.  .  •    •' 
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Dans  les  minéraux  silicates  appartenant  à  la  famille  des 
feldspaths,  le  pouvoir  magnétique  est  aussi  très-faible  *,  mais 
il  s'esl  élevé  jusqu'à  77  dans  le  labrador  verdâtre  du  por- 
phyre vert  antique  de  Scotiuo-Langada  (Morée)  :  il  est  le 
plus  grand  dans  ceux  des  feldspàths  qui  sont  le  plus  riches 
en  fer,'  qui  sont  le  plus  ordinairement  peux  qui  ont  le  moins 
dé  silice.  Dans  Tamphibole,  le  pyroxène  et  la  diallage, 
préalablement  débarrassés,  k  Taide  d'un  fort  aimant,  du 
fer  oxydulé  qui  les  imprègne  très-fréquemment ,  le  pouvoir 
magnétique  était  inférieur  à' 100. 

Un  péridot  transparent,  qui  s'était  formé  dans  les  cavités 
d'un  fer.météoriquç,  a  donné  un  pyuvoir  égal  à  200  ;  celui 
d'un  grenat  hyacinthe  était  environ  de  3oo,  tandis  que 
celui  du  grenat  vert  de  la  serpentine  de  Sainte-Sabine 
(Vosges)  n'était  que  de  100.  Une  idocrase  verte  delà  Somma 
avait  seulement  un  pouvoir  de  18. 

L'épidote  manganésifère  de  Saint-Marcel,  en  Piémont,  a 
un  pouvoir  égal  à  80 ,  qui  est  supérieur  à  celui  des  autres 
épidotes.  L^ilvaïtè  de  l'île  d'Elbe  a  seulement  lin  pouvoir 
égal  à  ii3,  quoiqu'elle  renfermé  33  de  proXoxyde  et  ia4 
pour  100  de  sesquioxyde  de  fer;  mais  la  wichtyne  de 
M.  Laurent  a-  un  pouvoir  élevé  et  égal  à  io57«'La  pyror- 
thite  de  Suède  a- un  pouvoir  magnétique  égal  à  47^7  î^  ^^^ 
bien  supérieur  à  celui  de  la  cérite  et  des  autres  minéraux 
silicates  à  base  de  cérium.  J'ai  constaté  d*ailleurs  que  des 
sels  très- purs  de  cérium  et  de  lanthane,  préparés  par  M.  de 
Marignac,  son l  magnétiques  ;  par  conséquent.lç 'cérium  est 
magnétique,  ainsi  que  l'avait  annoncé -M.  Faradâty,  et  le 
lanthane  l'est  également,  quoiqu'à  un  degré  beaucoup 
moindre.*  .  '        .       * 

L'axinite  et  la  tourmaline  ont  toujours  un  pouvoir  ma- 
gnétique très-faible  ;  il  en  est  de  înéme  du  mica  et  des  mi- 
néraux qui  contiennent  du  fluor. 

II  importe  d'observer  que  les  minéraux  qui  composent  la 
pâle  de  la  plus  grande  partie  des  ix)ches ,   tels  que  le  feld- 
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spatli,  Tamphibole,  le  pyroxène,  la  diallàge,  le  péridot,  le 
grenat  et  même  lemiica,  sont  magnétiques  par  eux-mêmes 
et  tendent  à  dévier  une  aiguille  aimantée  à  laquelle  on  les 
présente,  avec  une  certaine  force  :  cette  force  est  très-faible, 
il  est  vrai,  mais  elle  dépend  à  la  fois  de  leur  pouvoir  ma- 
gnétique et  de  leur  masse  ;  aussi ,  bien  que  le  pouvoir  dé 
ces  minéraux  soit  généralement  peu  élevé,  leur  masse ,  dans 
l'échantillon  essayé,  est  souvent  assez  grande  pour  produire 
la  déviation,  lors  même  qu'il  jie  contient  pas  de  fer  oxydulé, 
et  j'ai  constaté,  par  exemple,  que  cette  déviation  peut  même 
avoir  lieu  quand  on  présente  à  Taiguille  quelques  grammes 
de  feldspath  du  porphyre  vert  antique ,  ou  une  certaine 
quantité  d'amphibole,  de  pyroxène,  etc.  Il  résulte  donc 
de  là  qu'on  ne  saurait  conclure,  comme  oii  le  fai|;  ordinaire- 
ment, qu'une  roche, contient* du  fer  oxydulé,  de  ce  qu'elle 
dévie  l'aigulUe  aimantée. 

Il  est  facile  de  voir,  d'après  ce  qui  précède ,  que  daps  les 
minéraux  silicates,  de  même  que  dans  les  minéraux  non 
silicates ,  le  pouvoir  magnétique  varie  généralement  à  peu 
près  dans  le.  sens  de  la  richesse  en  fer,  en  manganèse ,  en 
cérium,  etc.,  ou  en  métaux  magnétiques  :  il  diminue  d'ail- 
leurs à  mesure  qu'ils  renferment  une  quantité  plus  grande, 
de  silice,  d'alumine,  de  chaux  J  d'eau,  de  fluor,  etc.,  c'est-' 
à-dirè  de  substances  dans  lesquelles  l'action  magnétique  est 
nulle,  ou  plutôt  extrêmement  faible ,  tandis  que  l'action 
dîamagnétique  prédomine. 

Les  minéraux  silicates  qui  ont  un  pouvoir  magnétique 
*  élevé ,  '  renferment  simultanément  du  protoxyde  et  du  ses- 
quioxyde  de  fer  comme  l'oxyde  magnétique  5  mais  la  réci-^ 
prôque  n'a  pas  toujours  lieu. 

Les  recherches  de  Coulomb  ,  ainsi  que  celles  de 
MM,  Arago,  Becquerel,'  de  Haldat,  Faraday,  Pouillet, 
Ed.  Becquerel,  de  La  Rive,  Plûcker;  Poggendorff,  OErs- 
tedtj^anca,  Zanledeschi ,  etc.,  ont  démontpé  l'action 
exercée  par  les  aimants  sur  tous  les  corps ,  on  voit  en  outre, 
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d'après  ce  Mémoire,  qtfe  la  plupart  des  minéraux  (i)  qui 
composent  Técprce  terrestre  ont  un  .po'uvoîr  magnétique 
sensible  et  qui,  bien  que  très-faible,  peut  cependant  être 
facilement  déterminé. 

Il  résulte  des  nombres  obtenus  pour  le  pouvoir  magné- 
tique du  fer  et -de  ses.produits  métallurgiques  (2),  ainsi  que 
pour  les  minéraux  qui  viennent  d'être  passés  en  revue,  que 
généralement,  cfuand  yne  substance  magnétique  se  combine 
avec  une  autre  qui  Test  faiblement-,  le  pouvoir  magnétique 
du  composé  est  plus  petit  que  le  pouvoir  moyen  calculé 
d'après  la  proportion  et  d'après  le  pouvoir  de  chacun  dés 
composants  :  de  même,  quand  une  substance  fortement  mar  , 
gnétique  se  combine  avec  une  substance  diamagnétique ,  le 
pouvoir  magnétique  du  composé  èsttrès-petjt  relativement 
à  celui  de  la  substance  magnétique  composante. 

Le  pouvoir  magnétique"  d'un  minéral  n'est  donc  pas  une 
moyenne  entre  les  pouvoirs  de  chacun  de  ses  composants, 
et  il  est  évident,  d'après  ce  qui  a  été  dit  antérieurement,  ; 
qu'il  ne  saurait  être  attribué  à  un"  mélange  d'un  composé 
ferrugineux.  A  plusieurs  reprises,  j'ai  d'aiUeiirs  eu  l'occa- 
sion de  faire  observer,  soit  pour  les  minéraiix  non  silicates, 
soit  pour  les  minéraux  silicates,  que  le  .pouvoir  variait 
quelquefois  en  sens  inverse  delà  teneur  en  fer  oq  en  métal 
magnétique;  par  conséquent  le  pouvoir  magnétique  con- 
stitue bieii  pour  chaque  substance  une  propriété  spécifique. 
•Les  minéraux  qui  deviennent  facilement  électriques  par 
la  chaleur,  tels  que  la  tourmaline,  raxînite,'etc.,  et  qui 
renferment  en  combinaison  des  substances  magnétiques, 
ont  un  -pouvoir  magnétique  très-faible ,  et  qui  parait  dé- 
pendre  surtout  de  k  proportion.de  ces  substances  :   les 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  lome  XX V-,  pa'go  202  i  Sur 
le  maf^nétismc  polaire;  par  M.Deîessc.  * 

(2)  Aniiales  des  Mines,  4®  série,  lome  Xiy,  page  81  ;  Sur  le  pou^^oir  ma- 
gnétique du Jhr  et  de  ses  produits  métallurgiques  ;  paç  M.  Delcbsc. 
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propriétés  électriques  et  magnétiques  d'un  minéral  sont 
donc  indépendantes  l'une  de  l'autre. 

Dans  ce  Mémoire,  j'ai  eu  à  plusieurs*  reprises  l'occasion 
d'insister  sur  ce  fait  important,  que  le  pouvoir  magné.ti que 
d'une  même  stibstance  est  beaucoup  plus  grand  lorsqu'elle 
est  à  l'état  cristallin  que  lorsqu'elle  est  à  l'état  terreux,  et 
qu'il  est' d'autant  plus*  grand  que  l'état  cristallin  est  plus 
développé.  Il  résulte  de  là  que  le  procédé' qui  a  servi  à  la 
détermination  du  pouvoir  magnétique  doit  être  regardé 
comme  suffisamment  exact  pour  le  but  que  je  me  pro- 
pos.ais,  bien  qu'il  n'ait  pas  la  précision  de  ceux  qu'on  em- 
ploie habituellement  dans  les  recherches  de  physique.  Il  a 
d'ailleurs  l'avantage  de  s'appliquer  à  des  substances  qu'on 
nie  peut  avoir  qu'en: très-petite  quantité,  comme  c'est  le 
cas  pour  beaucoup  de  minéraux.  • 

Depuis  que  ce»  travail  est  terhiitié",  des  recherches  im- 
portantes de  MM.  Plucker  et  Faraday  oîit  démontré  que 
l'action  exercée  par  un  aimant  sur  un  corps  cristallisé  est 
extrêmement  copaplexé.  En  effet,  ces  savaiits  physiciens 
distinguent  :  t^  l'action  magnétique  proprement. dite,  qui 
est  attractive  5  '2°  l'action  diamagnétique,  qui* est  répulsive  5 
3*^  des  actions  tenant  à  l'état  cristallin  et  s'exerçant  surtout 
sur  les  a;ies  des  cristaux;  elles  sont  tantôt  attractives  (1) 
et  tantôt  répulsives  (2),  suivant  la  nature  de  la  substance. 

Lorsqu'on  présente'  la  poudre  d'une  substance  cristallisée 
a  un  aimant ,  toutes  ces  actions  sont  encore  mises'  en  jeu , 
sans  même 'en  -excepter  les  dernières;  c£^r  les.  grandes  diffé- 
rences trouvées  -pour  le  pouvoir  magnétique  d'une  même 
substance,  suivant  que  son  état  cristallin  est  plus  ou  moins 
développé,  montrent  que  si  les  actions  tenant  à  la  cristalli- 
nité  sont  iattéiiuées  par  la  pulvérisation  ,  elles  ne  sont  ce- 
pendant pas  détruijes  pour  des  poudres  ayant  le  grain  de 


(1)  Faraday,  l^hilosophival  Magazine,  janvier  i849- 
{■}.)  Pi-ucKEP, ,  Voggcndor//  Ann.,  tome  LXXll ,  page  348. 


(  »5"7  ) 
celles  que  j'ai  employées  dans  mes  expériences.  On  conçoit 
cependant  que  plus  le  grain  d'une  substance  cristallisée  est 
petit,  plus  ces  actions  tenant  à  Tétat  cristallin  sont  petites; 
de  plus ,  le  pouvoir  magnétique  de  la  substance  ^  qui  dimi- 
nue avec  le  rayon  du  grain  (i),  doit  tendre  peu  à  peu  vers 
une  limite  qui  est*  le  pouvoir  de  la  même  substance  à  Fétat 
amorpbe  :.les  actions  tenant  à  Tétat  cristallin  seront  donc 
représentées  et  même. mesurées  par  Texcès  du  pouvoir*  ma- 
gnétique de  la  substance  cristallisée  sur  le  pouvoir  de  la 
mêmer  substatict^  non  cristallisée.  . 

Le  pouvoir  magnétique  lui-même,  d^'après  la  définition 
qui  en  a  été  donnée,  résulte  d'actions  très-complexes  déve- 
loppées par  Taimant,  dont  les  unes  sont  attractives,  tandis 
que  les  autres  sont  répulsives 5  mais,  quoi  qu'il  eu  soit,  il 
représente  Texcès  des  premières  sur  les  secondes,  il  définit 
et  il  mesure.une  propriété  spécifique,  particulière  à  chaque 
substance  et  intimement  liée  à  son  magnétisme,  te  mot 
étant  pris  ici  dans  son  acception  la  plus  ét^oite  :  en  outre, 
il  dépend  de  la  composition  intime  de  la  substance,  dé  son 
état  cristallin ,  et  il  se  laisse  exprime^  en  nombre  avec  une 
exactitude  suffisaiite  eu  égard  aux  variations  qu'il  présente 
dans  des  substances  ayant  la  même  composition  chimique. 
•  Enfin ,  s'il  n'est  pas  constant  comme  d'autres  propriétés 
physiques,  il  caractérise  néanmoins  un-  minéral,  en  faisant 
connaître  le  développement  de  son  état  cristallin;  il  donne 
des  indications  sur  sa  richesse  en  fer  ainsi  que  sur  l'état- 
d'oxydation  ou  de  sulfura tion  des  métaux  qui  y  .entrent  en 
combinaison,  et  il  peut  même  servira  le'dislinguer  d'autres 


minéraux. 


•  •  •  *      *  .  • 

(1)  1)ei.ks<«e,  Annales  des  Mines,  4®  série,  tome  XIV,  pages  8l  et  suivAtitcs. 
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NOUVELLES  RECHERCHES 

Sur  les  monvenents  vibratoires  qu'éprouvent  les  corps  magnétiques  et  les  coi p9 
non  magnétiques  sons  rinBnence  des  courants  électriques  extérieurs  el 

transmis; 

t>AR  M.  ÀUG.  DB  LA  RIVE.  m 


*  M.  Werlheim  a  publié ,  dans  les  annales  de  Chimie 
et  de  Physique  ^'6^  série,  tome  XXIII,  page  3o2*,  de  nou- 
velles' recherches  sur  les  sons  produits  par  le  courant 
électrique.  Il  rappelle  que  ces  sons* sont  de  deux  espèces^ 
ceux  qui  proviennent  de  l'action  d'un. courant  extérieur^ 
qui  aimante  une  barre  ou  un  fil  de  fer,  et  ceux  qui  sont 
produits  par  un  courant  transmis  également  à  travers  une 
barre  ou  un  fil  de  fer.  Les  sons  de  la  première  espèce 
ont  été  constatés  déjà  en  1837  par  ^-  ^^^8®»  puis  étudiés 
par  JVIM.  Marian,  Matteucci,  Wartmann,  et  par  moi-même. 
J'ai,  le  premier,  indiqué  rexîstence  des  sons  de  la  secondé 
espèce,  que  M.  Beatson  avait  découverts  à  peu  près  exy  . 
même  temps  que  moi,  et  qui  ont  été  également  l'objet  des 
recherches  des  physiciens  que  j'ai  nommés  plus  hàlit,  et  de 
quelques  autres  encore.  M.  Wertheim  avait  déjà,  en  i  844/ 
démontré  que  le  courant  électrique  et  l'aimantation  pro- 
duisent sur  les  corps  qui  sont  souniis  à  leur  influence  une 
diminution  du  coefficient  d^élasticité  ;  mais  il  avait  cru  voir 
dans  les  sous  produits  par  ces  deux  causes  plutôt  un  effet 
mécanique  qu'un  phénomène  moléculaire  (i),  Attribuant 
les  sons  que  détermine  l'aimantation  à  l'action  attractive  de 
l'Hélice  sur  le  fil  ou,  sur  la  Barre.de  fer,  et  ceux  auxquek 
donne  naissance  1«  courant  transmis  à  ujîe  espèce  de  se- 
cousse que  cette  transmission  opérerait  sur  Icf  métal  con- 


(1)  Comptes. rendu  s  des  séances  de  V  Académie  des  Sciences,   tome''XXin, 
page  3B6. 
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ducteur.  Tout  en  faisant,  dans  le  cas  de  l'aimantation, 
une  part  à  la  cause  signalée  par  M.  Wertheîm,  j'avais 
montré-  que  Ts^ction  moléculaire  a  bien  la  sienne ,  et  que, 
dans  Je  cas  du  courant  transmis^  elle  seule  est  agissante. 
Une  expérience  de  M..  Guillermin  et  des'  recherches  de 
M.»  Wartmann  avaient  confirmé  celte  manière  de  voir,  si- 
non sur  tous  les  points,  du  moins  sur  le  plus  grand  nombre. 
Enfin,  dans  un  "Mémoire  plus  récent,  «j'étais  parvenu  à  dé- 
montrer que,  sous  l'influence  d'un  aimant  ou  d'une  hélice 
traversée  par  un  courant  continu ,  tous  les  corps  conduc-  • 
teurs  sont  capables  de  produire  un  son  quand  ils  transmet- 
tent un  courant  discontinu. 

Dans  lé  Mémoire  qu'il  vient  de  publier,  M.  Werlheim, 
repi^enant  le  sujet,  établit  d'abord,  par  des  expériences 
nombreuses  et  "faites  avec  beaucoup  de  soin ,  que  dans  l'ai- 
mantation il  y  a  une  traction  mécanique  due  à  une  compo- 
sante longitudinale  et  à  une  composante  transversale,  que 
celle-ci  "devient  nulle  quand  la  barre  de.fér  est  au  centre  de 
l'hélice,  mais  que  dans  tous  les  cas  la' longitudinale  subsiste, 
et  que  cette  force  agissant  dans  le  sens  de  l'axe ,  existe  éga,- 
lement  avec  un  courant  transmis.  Elle  doit  produire  un 
son  longitudinal,  soit  qu'elle  tende  à  rallonger,-  soit  qu'elle 
tende  àVaccourcir  brusquement  la  barre  ^.  le  son  transversal 
ne  peut  naître  que  par  le  courant  extérieur,  et  dans  une 
position  excentrique  de  la  barre.  Passant  ensuite,  à  l'étude 
des  sons  eux-mêmes,  M.  Wertheim  en  trouve  l'explication 
dans  les  actions  mécaniques  que  nous  venons  d'indiquer^ 
il  n'estimé  donc  pas  que  soit  l'aimantation,  soit  la  transmiis- 
sion  du  courant  électrique  produisent  des  vibrations  d'une 

.  •  •  • 

espèce  particulière:  mais  il  croit  que  les  actions  tiiécani-  • 
ques  qu'elles  engendrent  déterminent  accidentellemeïit  c^ s 
vibrations  longitudinales,  ou    transversales,   comme   tout» 
autre  moyen  pourrait  le  faire*  Il  reconnaît  cependant  qu'il 
y. a  dans  quelques  cas  un  bruit  sec,  comme  une  espèce  de. 
cyrépilalion,  qui  se  propagé  au  moment  où  le. courant  trà-. 
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verse  une. barre  ou  un  fil  de  fer,  et  il  termine  en  remar- 
quant qu'il  y  a  encore  dans  cet  ordre  de  phénomènes  bien 
des  points  obscurs,  notamment  celui  qui  est  relatif  à  la 
manière  dont  un  courant  traversant  le  fer  y  produit  un 
choc  mécanique. 

Le  nouveau  travail  de  M.  Wertheim.,  dont  je  viens  de 
présenter  le  résumé,  a  été  pour  moi  un  motif  de  reprendre 
mes  expériences,  et» d'étudier  encore  de  plus  près  les  phé- 
nomènes curieux  dont  il  s'agit. 

H  me  parait  évident,  maintenant,  que  le  point  que  j  ai 
cherché  à  établir  dans  mon  premier  Mémoire  de  i845  (i), 
savoir  que  l'aimantation  ou  Ip  passage  du  courant  électrique 
produisent  un  dérangement  moléculaire,  n'est  plus  con- 
testé. Je  reconnais,  d'un  autre  côté,  que  j'ai  peut-être  at- 
taché trop  d'importance. à- la  nature  des  sons  produits,  et  à 
Tirifluence  de  certaines  causes ,  telles  que  la  tension  ,  qui 
les  faisaient  varier.  Il  se  peut,  en  effet,  que  le  fil,  une  fois 
mis  en  vibration  par  le  courant  soit  extérieur,  soit  transmis, 
un  simple  frottement  contre  quelque  pièce  métallique  atte- 
nant au  monocorde,  suffise  sinon  complètement,  du  moins 
dans  plusieurs  cas,  pour  rendre  compte  de  la  variété  de 
sons  si  remarquables  qu'on  entend ,  surtout  quand  on  se 
sert  de  fils  de  fer  .bien  recuits  (3). 

J'ai  donc  surtout  en  vue^  dans  lès  nouvelles  recherches 
que  je  viens  défaire,  d'étudier  la  cause  même  du  fait  fon- 
damental, c'est-à-dire  des  oscillations  qu'éprouvent  les. par- 
ticules des  corps  autour  de  leur  position  d'équilibre,  par 
l'action  des  courants  soit  extérieurs,  soit  transmis.  Dans  ce 


{i)*Compies  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences^  <•  XX,  p.  1287» 
cL  Archives  de  l'Électricité,  tome  V,  pa(;c  aoo, 

(2)  Les  Comptes  rendus  de  V  Académie  des  Sciences, .tome  XXVII,  pûge  457, 
contiennent  l'extrait  d'un  Mémoire  do  M.  Duhamel  sur*  la  résonhance 
multiple  des  corps  qui  me  paraît  pouvoir  s'appliquer  très- heureusement 
à  Tétude  dés  sons  qife  produisent  dans  les  fils  de  fec  de  simples  rooiivc- 
mtînls  moléculaires.  "       ' 
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but,  j'ai  d'abord  soumis  à  rexpérience  les  corps,  comme  le 
fer,  susceptibles  de  magnétisme,  puis  ensuite  les  autres 
corps  conducteurs  qui  ne  sont  pas  magnétiques. 

§  L  —  Étude  des  vibrations  produites  sur  les  corps  ma- 
gnétiques par  les  courants  soit  extérieurs,  soit  trans- 
mis. 

Quand  on  place  de  la  limaille  de  fer  très-fine  dans  l'in- 
térieur d'une  hélice  dont  l'axe  est  vertical,  on  voit  cette 
limaille.se  disposer,  sous  l'influence  du  courant  qui  tra- 
verse l'hélice,  en  petites  pyramides  allongées  dans  le  sens 
de  Taxe,  qui  se  détruisent  et  se  reforment  rapidement 
quand  le  courant  est  intermittent.  L'action  du  courant  de 
l'hélice  sur  cette  limaille  consiste  donc  à  la  distribuer  sous 
forme  d'un  filet  allongé  parallèle  à  l'axe,  filet  que  la  pesan- 
teur seule  empêche  d'être  aussi  long  que  l'hélice  elle- 
même. 

Cette  expérience,  que  j^ai  déjà  décrite,  et  qui  réussit 
aussi  bien  avec  de  la  poudre  de  fer  impalpable  qu'avec  de 
la  limaille,  prouve  que  les  particules  de  fer  sous  l'influence 
de  l'aimantation  extérieure  tendent  à  se  rapprocher  dans 
le  sens  tr^^nsversal  et  à  s'étendre  dans  le  sens  longitudinal. 
Il  est  probable  que  c'est  à  la  forme  des  particules  élémen- 
taires du  fer,  et  à  la  manière  dont  elles  sont  polarisées,  que  le 
phénomène  est  dû.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'il  rend 
bien  compte  de  ce  qui  se  passe  dans  une  barre  ou  dans  un 
fil  de  fer  soumis  à  l'influence  du  courant  intermittent  de 
l'hélice.  Les  particules  du  fer  luttant  avec  la  cohésion  se 
disposent  dans  le  sens  longitudinal  quand  le  courant  agit , 
et  reviennent  à  leur  position  primitive  dès  qu'il  cesse  5  il  en 
résulte  une  série  d'oscillations  qui  sont  isochrones  avec  les 
intermittences  du  courant.  Cette  manière  d'envisager  le 
phénomène  est  tout  à  fait  d'accord  avec  le  rétrécissement 
dans  le  sens  transversal  accompagné  d'une  extension  dans 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phx$„  3«  série,  t.  XXVI.   (JnÎD  1849  )  1 1 
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le  sens  longitudinal ,  que  M.  Joule  a  observé  sur  des  fils  et 
des  barres  de  fer  soumises  à  Taimantation  (i). 

Le  même  physicien  a  également  remarqué  que  lorsque 
le  fil  est  très-tendu,  Taimantation  détermine  un  raccour- 
cissement au  lieu  d'un  allongement,  effet  qui  est  d'accord 
avec  la  cessation  des  sons  que  j'ai  observés  quand  la  tension 
devient  trop  forte. 

Tous  ces  effets  sont  beaucoup  plus  prononcés  dans  le  fer 
doux  que  dans  le  fer  durci  et  que  dans  l'acier,  ce  qui  tient 
à  ce  que,  dans  le  fer  doux,  les  particules  sont  beaucoup 
plus  mobiles  autour  de  leur  position  d'équilibre.  Le  fer 
doux  et  l'acier  déjà  aimantés  par  l'action  d'un  aimant  ou 
d'une  seconde  hélice ,  donnent  des  vibrations  moins  fortes 
quand  le  courant  extérieur  tend  à  les  aimanter  dans  le  sens 
où  ils  le  sont  déjà,  plus  fortes  dans  le  cas  contraire.  Le  pas- 
sage d'un  courant  continu  à  travers  un  fil  de  fer  modifie 
le  son  que  lui  fait  rendre  l'action  intermittente  du  courant 
extérieur  de  l'hélice ,  pourvu  que  le  courant  transmis  soit 
très-fort  et  le  fer  très-doux. 

Je  ne  m'étends  pas  davantage  sur  ce  premier  cas ,  que  je 
crois  maintenant  bien  éclairci^  je  passe  à  celui  du  courant 
transmis. 

Un  courant  électrique  transmis  par  intermittence  à  travers 
un  fil  de  fer  très-doux  et  d'un  petit  diamètre  (de  i  à  3  mil- 
limètres), y  détermine  des  vibrations  aussi  fortes  que  celles 
qu'y  produisait  le  même  courant  agissant  extérieurement' 
dans  les  conditions  les  plus  favorables.  Si  le  fil  de  fer  devient 
plus  gros ,  ou  s'il  est  plus  écroui ,  ou  bien  encore  si  c'est 
un  fil  d'acier,  l'effet  du  courant  transmis  est  moindre  que 
celui  du  courant  extérieur  (2).  Avec  des  tiges  de  fer  doux  de 


(i)  Archives  des  Sciences  physiques  et  naturelles,  tome  IV,  page  376,  et 
tome  V,  page  5i. 

(2)  Cotte  expérience  du  lil  de  fer  recouvert  de  soie  dans  toute  son  étendue , 
et  qui  donne  tous  les  mêmes  sons  que  lorsque  sa  surface  est  parfaitement 
nue,  semblerait  indiquer  que  les  causes  extérieures,  lelics  que  le  frotte- 
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4  à  5  millimètres  de  diamètre,  la  transmission  du  courant 
continu  n'éteint  pas  complètement,  mais  diminue  seule- 
ment Teffet  du  courant  discontinu.  Si  les  tiges  sont  très- 
grosses,  la  diminution  devient  moins  sensible,  à  moins 
qu'on  n'emploie  des  piles  très-fortes.  Dans  les  expériences 
qui  précèdent ,  je  faisais  usage  de  deux  piles  de  Grove  de 

5  couples.  Tune  pour  le  courant  continu,  l'autre  pour  le 
discontinu. 

La  même  expérience  faite  sur  des  tiges  et  des  fils  d'acier 
ma  donné  des  résultats  précisément  contraires.  Le  son 
produit  par  la  transmission  du  courant  discontinu  est  peu 
intense;  mais  il  est  renforcé,  loin  d'être  diminué,  par  le 
passage  d'un  courant  continu  dirigé  dans  le  même  sens  que 
le  discontinu.  Un  fait  assez  curieux,  c'est  que  ce  renforce- 
ment subsiste  encore  quelques  instants  après  que  le  courant 
continu  a  cessé  de  passer,  et  qu'il  disparait,  non  tout  d'un 
coup,  mais  peu  à  peu  et  par  accès. 

J'ai  fait  ces  expériences  avec  des  fils  d'acier  de  i  et 
de  2  millimètres  de  diamètre,  des  tiges,  soit  trempées,  soit 
non  trempées,  de  3  à  4  millimètres  de  diamètre.  Les  résul- 
tats ont  été  les  mêmes;  le  renforcement  dû  au  courant  con- 
tinu est  plus  prononcé  avec  les  tiges  qu'avec  les  fils  (i). 

11  me  semble  résulter  de  ce  qui  précède,  que  l'effet  du 
courant  transmis  est  de  donner  aux  molécules  du  fer  un(» 
direction  transversale,  comme  l'effet  de  l'aimantation  était 
de  leur  en  donner  une  longitudinale.  Si  l'on  examine  avec 
attention  l'arrangement  des  particules  de  la  limaille  de  fer 
autour  d'un  fil  de  fer  ou  d'un  autre  métal  quelconque,  tra- 
ment, jouent  dans  la  production  de  ces  sons  un  r^le  moindre  qu^on  ne  lu 
croii;  ce  point  mériterait  d'hêtre  étudié  de  plus  près. 

(i)  Les  tiges  d^acier  s^aimantent  par  le  seul  passage  de  ces  courants  dis- 
continu» sans  courant  extérieur;  mais  elles  prennent  des  points  consé- 
quents. Faut-il  attribuer  cette  aimantation  à  rcfietdu  magnétisme  terrestre 
que  favoriseraient  les  vibrations  moléculaires  qu^cprouve  Pacier,  ou  bien 
t>st-ce  un  <^flet  direct  du  courant  transmis  par  intermittences?  De  non- 
N elles  recherches  seraient  nécessaires  pour  résoudre  cette  question. 

II. 
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versé  pdl"  un  courant  électrique,  on  voit  que  celle  limaille 
se  place  de  façon  à  former  des  lignes  transversales  parallèles 
entre  elles.  C'est  ce  qu'on  aperçoit  très-bien  en  encastrant 
dans  une  rainure  pratiquée  dans  une  planchette  de  bois  le 
fil  conducteur.  La  limaille,  r^e  pouvant  faire  le  tour  du  fil, 
se  place 'transversalement  au-dessus,  en  formant  de  petits 
filets  de  3  à  4  millimètres  de  longueur,  qui  présentent  à 
leurs  deux  extrémités  des  pôles  opposés.  Quand  le  fil  est 
libre,  ces  filets,  au  lic^u  de  rester  rectilignes,  se  rejoignent 
par  les  deux  bouts,  et  enveloppent  la  surface  du  fil  en 
formant  autour  d'elle  une  courbe  fermée.  Or  Tarrange- 
ment  que  les  particules  de  la  limaille  de  fer  affectent  autour, 
d'un  fil  conducteur  quelconque  qui  transmet  un  courant, 
les  molécules  de  la  surface  d'un  fil  de  fer  doux  traversé  lui- 
même  par  un  courant ,  doivent  l'affecter  également  par 
l'effet  de  ce  courant  transmis  à  travers  toute  la  masse  du 
fil.  C'est,  au  reste,  ce  que  prouvent  encore  les  expériences 
de  M .  Joule,  qui  montrent  qu'un  fil  ou  une  tige  de  fer  doux 
éprouve  un  raccourcissement  par  l'effet  d'un  courant  trans- 
mis. Il  en  résulte  donc  que ,  lorsque  le  courant  transmis 
est  inlermittent,  les  particules  de  la  surface  oscillent  entre 
cette  position  transversale  et  leur  position  naturelle,  et  que 
par  conséquent  il  y  a  production  de  vibrations.  Ces  oscilla- 
tions sont  d'autant  plus  faciles,  et  par  coilséquent  les  vibra- 
tions d'autant  plus  fortes,  que  le  fer  est  plus  doux  •  avec  le 
fer  écroui  et  surtout  avec  l'acier  dur,  il  y  a  une  plus  grande 
résistance  à  vaincre ,  et  l'effet  est  par  conséquent  moins 
sensible.  Dans  le  premier  cas,  la  transmission  d'un  courant 
continu,  en  imprimant  d'une  manière  permanente  aux 
particules  la  position  que  tend  à  leur  donner  le  courant 
discontinu,  doit  annuler  ou  du  moins  diminuer  notablement 
le  mouvement  oscillatoire;  c'est  en  effet  ce  qui  a  lieu.  Dans 
le  cas  du  fer  écroui  ou  de  l'acier,  le  courant  continu  doit , 
au  contraire,  en  dérangeant  les  particules  de  leur  position 
normale,  sans  pouvoir  toutefois  leur  imprimer  complète- 
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ment  la  direction  transversale ,  à  cause  de  la  trop  grande 
résistance  qu'elles  offrent  à  un  déplacement ,  faciliter  l'ac- 
tion oscillatoire  du  courant  discontinu-,  ce  que  Vexpérience 
confirme.  Quant  aux  intermittences  dans  l'intensité  du  son 
dans  ce  dernier  cas ,  après  que  le  courant  continu  a  cessé 
de  passer ,  elles  tiennent  probablement  à  ca  que  les  parti- 
cules ,  dérangées  de  leur  position  naturelle  pendant  un 
temps  plus  ou  moins  long,  n'y  reviennent  qu'après  une 
série  plus  ou  moins  prolongée  d'oscillations ,  que  favorise 
l'action  non  interrompue  du  courant  discontinu. 

A  l'appui  de  l'explication  que  je  viens  de  donner,  j'ajou- 
terai qu'ayant  entouré  un  fil  de  cuivre  d'une  enveloppe 
de  fer  qui  lui  était  contiguë,  et  pour  ainsi  dii^e  plaquée  ,  j'ai 
obtenu ,  en  faisant  traverser  le  courant  discontinu  à  travers 
le  fil  de  cuivre,  les  mêmes  effets,  à  l'intensité  près,  que 
si  le  fil  eût  été  entièrement  de  fer;  seulement  le  son  n'était 
pas  musical ,  mais  ressemblait  à  celui  qu'aurait  rendu  de  la 
limaille  fortement  agitée.  Comme  on  aurait  pu  attribuer 
ce  résultat  à  ce  qu'une  partie  du  courant  traversait  l'en- 
veloppe de  fer  elle-même  au  lieu  de  circuler  exclusive- 
ment ^  travers  le  fil  de  cuivre,  j'ai  isolé  ce  dernier  au 
moyen  d'une  couche  de  soie  ou  de  cire ,  de  façon  que  le  cy- 
lindre mince  de  tôle  de  fer  qui  l'entourait  ne  pût  nullement 
communiquer  métalliquement  avec  le  cuivre.  L'effet  a  été 
exactement  le  même  que  dans  le  cas  précédent ,  c'est-à-dire 
que  le  fil  de  cuivre  étant  traversé  par  un  courant  discontinu, 
a  déterminé  dans  l'enveloppe  de  fer  une  série  de  vibrations 
ou  de  coups  secs  et  métalliques.  Cette  enveloppe  éprouvait 
donc  une  aimantation  transversale  analogue  à  celle  qu'é- 
prouve )a  surface  d'un  fil  entièrement  de  fer 5  c'est,  au 
reste,  ce  qu'il  était  facile  de  constater  en  voyant  que  la 
limaille  de  fer  était  attirée  sur  les  deux  bords  d'une  petite 
fente  longitudinale  que  présentait  cette  enveloppe  dans  quel- 
ques-unes des  parties  de  sa  surface ,  et  que  ces  deux  bords 
avaient  une  polarité  magnétique  opposée.  Tous  ces  effets 
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ctaient  plus  marqués  quaud  un  courant  continu ,  allant  dans 
le  même  sens  que  le  discontinu,  était  transmis  à  travers  le 
fil  de  cuivre  ;  ils  cessaient  entièrement  aussitôt  que  les  deux 
courants  ne  passaient  plus.  Cette  augmentation  dans  Tin- 
tensité  du  son  produite  par  le  passage  du  courant  continu 
était  due  à  ce  que  le  courant  discontinu  n'avait  pas  à  lui 
seul ,  vu  qu'il  agissait  è  distance ,  assez  de  puissance  pour 
surmonter  la  force  coercitive  de  Tenveloppe  de  fer,  qui 
elle-même  était  très-écrouie,  et  qu'il  avait  besoin,  pour 
imprimer  aux  particules  du  fer  une  position  transversale, 
de  Taide  du  courant  continu. 

Avant  de  terminer  cette  première  partie  de  mes  recher- 
ches, je  dois  encore  observer  que  le  passage  d'un  courant  con- 
tinu, dirigé  en  sens  contraire  du  discontinu,  diminue  le  son, 
au  lieu  de  le  détruire  complètement,  quand  le  fil  soumis  à  l'e^- 
périence  est  un  fil  de  fer  doux  ;  il  le  modifie  sans  l'affaiblir 
sensiblement  dans  les  fils  et  les  tiges  d'acier,  enfin  il  le  fait 
disparaître  complètement  dans  le  tube  de  fer  au  travers  du- 
quel passe  le  fil  conducteur  de  cuivre  recouvert  de  soie.  Ces 
effets  varient,  du  reste,  avec  l'intensité  absolue  des  courants 
dont  on  fait  usage,  et  ils  sont  faciles  à  interpréter  d'après 
les  principes  que  nous  avons  exposés.  D'ailleurs  il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue  que ,  lorsque  les  deux  courants  continus 
et  discontinus  sont  égaux. en  force,  ils  s'annulent  toutes  les 
fois  qu'ils  passent  ensemble ,  de  sorte  que  le  discontinu  n'agit 
plus ,  et  que  le  continu  devient  intermittent  dans  son  action. 

Enfin,  l'aimantation  permanente  modifie  notablement  le 
son  que  fait  rendre  à  un  fil  ou  à  une  tige  de  fer  doux  le  pas- 
sage du  courant  discontinu.  Pour  me  mettre  à  l'abri,  dans 
cette  expérience,  des  effets  mécaniques  dus  à  l'aimantation, 
je  place  une  tige  de  fer  doux  sur  les  deux  pôles  d'un  électro- 
aimant,  en  ayant  soin,  au  moyen  d'une  carte  interposée, 
d'éviter  le  contact  métallique  entre  les  pôles  et  la  tige.  Je  la 
charge  ensuite  de  poids  considérables  pour  que  sa  position 
nv  puisse  pas  être  modifiée  par  l'aimantation.  Puis  je  fais 
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passer  le  courant  discontinu  à  travers  la  tige  ;  elle  fait  eur 
tendre  une  succession  de  coups  secs  et  métalliques ,  qui  de- 
viennent beaucoup  plus  intenses  et  plus  graves  au  moment 
où  j  ^aimante  l'électro-aimant.  Il  est  évident  que  cette  modi- 
iication  et  ce  renforcement  du  son  tiennent  à  la  lutte  qui 
s'établit  entre  la  position  longitudinale  que  Tinfluence  de 
l'aimantation  imprime  aux  particules  du  fer  doux ,  et  la  po- 
sition transversale  que  le  passage  du  courant  tend  à  leur 
donner  ;  les  oscillations  des  particules  doivent  avoir  néces- 
sairement plus  d'amplitude ,  puisqu'elles  ont  lieu  entre  ces 
portions  extrême^.  L'effet  de  l'aimantation  permanente , 
quoique  encore  sensible ,  est  cependant  moins  prononcé 
avec  des  tiges  d'acier,  et  surtout  d'acier  trempé. 

§  II.  —  Étude  des  mouvements  vibratoires  quéprouv^etit 
les  corps  non  magnétiques  sous  l'influence  des  courants 
électriques  extérieurs  et  transmis. 

J'avais  déjà  signalé  dans  un  précédent  Mémoire  que  des 
tiges,  même  passablement  grosses,  de  divers  métaux  non 
magnétiques ,  rendaient  un  son  distinct  quand ,  après  les 
avoir  placées  au-dessous  et  très-près  d'un  électro-aimant  ou 
dans  l'intérieur  de  l'axe  d'une  hélice,  on  les  faisait  traverser 
par  un  courant  discontinu.  Le  son  ne  devenait  perceptible, 
quelle  que  fût  la  force  du  courant  transmis,  qu'à  l'instant 
ou  le  fil  de  l'électro-aimant  ou  celui  de  l'hélice  étaient  tra- 
versés par  un  courant  continu.  J'avais  encore  remarqué  que 
J 'effet  était  encore  plus  prononcé  quand  on  donnait  au  métal 
la  forme  d'un  tube  ou  celle  d'un  gros  fil  tourné  en  hélice. 
Je  m'étais  également  assuré,   en  employant  des  tiges  de 
grandes  dimensions,  que  la  production  du  son  ne  pouvait 
être  attribuée  ni  à  un  effet  calorifique  du  courant ,  ni  à  une 
action  mécanique  exercée  par  l'électro-aimant  ou  par  l'hé- 
lice stir  les  conducteurs  traversés  par  le  courant  discontinu. 
Dès  lors  j'ai  fait  quelques  nouvelles  observations  qui  mon- 
trent bien  que  ce  genre  d'action  est  d'une  nature  particu- 
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lière,  probablement  moléculaire,  comme  celle  qui  a  lieu 
avec  les  corps  magnétiques. 

Remarquons  d^abord  qu^avec  un  seul  courant  discontinu 
on  peut  produire  le  phénomène  sans  avoir  besoin  en  outre 
d'un  courant  continu  ou  d'un  électro-aimant.  Il  suffit  ^  pour 
cela ,  de  tourner  le  fil  qui  conduit  le  courant  discontinu 
en  forme  d'hélice.  On  crée  ainsi  un  aimant;  car  toutes  les 
fois  que  le  courant  traverse  l'hélice ,  celle-ci  acquiert  les 
propriétés  magnétiques ,  et  en" même  temps  le  fil  de  rhélice 
est  lui-même  un  conducteur  traversé  par  le  courant  discon- 
tinu sur  lequel  agit  l'ensemble  de  l'hélice  considérée  comme 
aimant.  Aussi  toute  hélice  construite  avec  un  fil  d'un  métal 
quelconque  dont  les  spires ,  recouvertes  ou  non  de  soie ,  sont 
plus  ou  moins  serrées  les  unes  contre  les  autres ,  fait  enten- 
dre u^  son  très-distinct  quand  elle  est  traversée  par  un  cou- 
rant discontinu.  Un  courant  continu,  transmis  dans  le 
même  sens  que  le  discontinu ,  fait  cesser  totalement  le  son , 
ou  en  diminue  notablement  l'intensité,  quoiqu'il  en  résulte 
une  augmentation  notable  dans  l'intensité  électro-magné- 
tique de  l'hélice..  Cet  effet  neutralisant  tient  probablement 
à  ce  que ,  le  courant  continu  imprimant  d'une  manière  per- 
manente aux  particules  du  fil  la  position  qu'elles  doivent 
prendre  sous  l'influence  magnétique  qu'exerce  l'hélice 
elle-^même,  le  courant  discontinu  ne  détermine  plus,  dans 
les  instants  où  il  est  transmis,  de  nouveaux  déplacements. 
Cet  effet  est  tout  à  fait  semblable  à  celui  qu'exerce  un  cou- 
rant continu  quand  il  traverse  un  fil  de  fer  traversé  par  un 
courant  discontinu;  il  fait  cesser  le  son  que  ce  fil  rendait 
sous  l'action  de  ce  dernier  courant. 

Mais  si  le  courant  continu ,  au  lieu  de  traverser  le  fil  de 
la  même  hélice  qui  conduit  le  courant  discontinu,  circule  à 
travers  le  fil  d'une  autre  hélice  qui  entoure  la  première, 
l'effet  est  totalement  différent.  Dan$  ce  cas,  le  son  est  nota- 
blement renforcé ,  et  devient  en  général  plus  métallique  ; 
cette  augmentation  est  d'autant  plus  sensible,  que  le  cou- 
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rant  discontinu  est  plus  faible  ,  et  le  courant  continu  am- 
biant plus  énergique.  Dans  cette  expérience  les  deux  cou- 
rants vont  dans  le  même  sens,  de  manière  que  les  deux 
hélices ,  considérées  comme  aimants ,  présentent  chacune 
le  même  pôle  magnétique  à  leurs  mêmes  extrémités.  Si  le 
courant  continu  ambiant  est  dirigé  en  sens  contraire  du  dis- 
continu^ alors  le  son  est  moins  fort  que  dans  le  cas  précé- 
dent ,  mais  plus  fort  que  lorsque  l'hélice  extérieure  n^agit 
pas  5  il  produit  également  une  impression  différente  :  il  res- 
semble au  bruit  de  Peau  qui  bout ,  tandis  qu'auparavant  il 
paraissait  semblable  à  celui  qu'aurait  occasionné  une  succes- 
sion de  fortes  étincelles.  Remarquons  toutefois  que  si  le  cou- 
rant discontinu  est  de  force  à  donner  naissance  par  lui- 
même  à  un  son  assez  intense  pour  être  facilement  entendu 
à  quelques  pieds  de  distance ,  l'influence  d'un  courant  con- 
tinu extérieur,  quand  il  va  en  sens  contraire,  diminue  Fin- 
tensité  du  son.  Elle  l'augmente  toujours,  et  dans  tous  les 
cas  j  quand  leis  deux  courants  vont  dans  le  même  sens. 

On  peut  également  transmettre  le  courant  continu  à  tra- 
vers l'hélice  intérieure,  et  le  discontinu  à  travers  l'exté- 
rieure, contrairement  à  ce  qui  a  lieu  dans  les  expériences 
précédentes.-  Dans  ce  cas  ,  si  les  deux  courants  vont  dans  le 
même  sens ,  le  son  ressemble  à  une  suite  de  chocs  ,  et  quand 
ils  vont  en  sens  contraire,  le  bruit  n'est  que  peu  renforcé, 
à  moins  que  le  courant  discontinu  ne  soit  produit  que  par 
une  pile  peu  considérable ,  par  exemple  par  deux  couples  de 
Grove  :  alors  le  renforcement  a  lieu  également ,  seulement 
le  bruit  ressemble  à  celui  de  l'eau  qui  bout. 

Il  est  facile  de  comprendre  comment  une  hélice  traversée 
par  un  courant  continu ,  et  placée  extérieurement  ou  inté- 
rieurement à  l'hélice  traversée  par  le  courant  discontinu, 
renforce  le  son  que  rend  cette  dernière.  En  effet ,  on  crée , 
dans  ce  cas  ,  un  aimant  permanent,  dont  Faction  s'ajoute  à 
celle  de  l'aimant  temporaire  que  crée  le  courant  discontinu 
quand  il  passe  à  travers  Fhélice.  De  plus ,  en  faisant  passer 
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le  courant  cQntinu  à  travçrs  le  fil  d'une  autre  hélice  que 
celle  qui  transmet  le  discontinu ,  on  ne  donne  point  d  a- 
vance  aux  molécules  du  fil  conducteur  la  position  qu'elles 
prennent  seulement  par  Teffet  du  passage  du  courant  dis- 
continu ;  c'est  ce  qui  fait  qu'elles  oscillent  librement  autour 
de  leur  position  naturelle  d'équilibre.  On  ne  pouvait  obtenir 
le  même  résultat  quand  les  deux  courants  passaient  à  tra- 
vers le  fil  de  la  même  hélice ,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà 
fait  remarquer. 

Quand  les  courants  vont  en  sens  contraire  dans  les  deux 
hélices ,  il  est  évident  qu'il  en  résulte  une  diminution  dans 
le  magnétisme  total  de  l'ensemble  des  deux  hélices  juxta- 
posées 5  c'est  pourquoi  le  son  n'est  pas  en  général  renforcé, 
et  il  ne  Test  que  lorsque  le  courant  discontinu  étant  très- 
faible,  le  magnétisme  de  l'hélice  qu'il  traverse  l'est  au$si. 
Le  magnétisme  de  l'autre  hélice ,  traversée  par  le  courant 
continu  plus  énergique  que  le  discontinu ,  exerce  alors  une 
influence  prépondérante. 

Quant  à  la  différence  dans  la  nature  du  son,  suivant  que 
le  courant  continu  va  dans  le  même  sens  que  le  discontinu, 
ou  en  sens  contraire  >  je  ne  puis  l'expliquer  qu'en  admet- 
tant que  Tinfluence  des  deux  magnétismes  opposés ,  et  iné- 
gaux en  intensité,  diminue  l'amplitude  des  oscillations  que 
les  particules  du  fil  triaversé  par  le  courant  discontinu  font 
autour  de  leur  position  naturelle  d'équilibre;  amplitude 
qui,  au  contraire,  est  la  plus  considérable  cpiand  les  deux 
magnétismes  agissent  dans  le  même  sens. 

J'ai  placé  un  tube  de  fer  doux  entre  les  deux  hélices  ;  il 
en  résulte  une  augmelitation  dans  l'intensité  du  son,  quand 
les  deux  courants  vont  dans  le  même  sens,  une  diminution 
et  même  une  annulation  complète,  quand  ils  vont  en  sens 
contraire.  Si  le  tube  de  fer  doux  est  plus  long  que  l'hélice 
intérieure,  sa  présence  intercepte  complétenient  l'influence 
de  l'hélice  extérieure  traversée  par  le  courant  continu;  il 
nen  est  pas  de  mèrac  si  le  tube  est  fendu  dans  le  sens  de 
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vsa  longueur  :  sa  présence  ne  modifie  en  rien  les  phéno- 
mènes. En  mietUnt  le  tube  ou  un  cylindi'e  massif  de  fer 
doux  dans  Taxe  de  Fhélice  intérieure,  et  non  plus  entre  les 
deux  hélices,  alors  on  augmente  notablement  le  son,  surtout 
quand  le  courant  continu  traverse  Thélice  intérieure,  et  le 
discontinu  l'extérieure  ^  l'augmentation  a  même  lieu,  quand 
il  n  y  a  qu'un  courant  discontinu.  Dans  tous  les  cas,  le  son 
né  change  pas  de  nature*,  son  intensité  seule  est  modifiée. 

Un  tube  de  cuivre  ou  de  tout  autre  métal  ne  produit  au- 
cun effet,  quand  il  est  placé  dans  l'axe  de  l'hélice  intérieure  ; 
il  n'en  est  plus  de  même  s'il  est  entre  les  deux  hélices;  il 
détermine  alors  un  nouveau  son  :  ce  son  est  évidemment 
dû  à  un  courant  d'induction  qui  circule  autour  du  tube  de 
cuivre,  car  si  ce  tube  est  fendu  dans  toute  sa  longueur,  le 
son  n'a  plus  lieu,  même  quand,  pour  augmenter  la  force 
magnétique  de  l'hélice ,  on  place  un  cylindre  de  fer  doux 
dans  son  axe. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  les  conducteurs  traversés  par 
un  courant  discontinu  aient  la  forme  de  fils  ou  celle  de  tige 
pour  rendre  un  son  sous  l'influence  d'un  aimant  ou  d'un 
courant  continu.  Une  rondelle  de  laiton  de  12  centimètres 
de  diamètre  et  de  1  millimètre  d'épaisseur  fut  placée  ho- 
rizontalement au  milieu  d'une  hélice,  au  moyen  d'un  sup- 
port métallique  vertical  qui  était  fixé  au  centre  du  disque. 
On  avait  eu  soin  d'éviter  tout  contact  entre  les  bords  du 
disque  et  la  surfate  intérieure  de  l'hélice;  le  courant  dis- 
continu était  dirigé  du  centre  à  la  circonférence,  ou  de  la 
circonférence  au  centre.  Aussitôt  qu'un  courant  continu  fut 
transmis  à  travers  le  fil  de  l'hélice  ambiante,  on  entendit 
•  une  succession  bien  prononcée  de  sons  métalliques  dans  le 
disque. 

Le  mercure  peut  lui-même  produire  des  sons ,  comme  je 
Tai  déjà  remarqué.  Pour  les  rendre  sensibles,  il  suffit  d'in- 
troduire le  mercure  dans  un  tube  de  quelques  millimètres 
He  diamètre,  et  qui  est  contourné  de  façon  à  envelopper  à 


(  172  ) 
peu  près  le  pôle  de  Fëlectro-aimant.  Aussitôt  que  celui-ci 
est  aimanté,  et  que  le  courant  discontinu  ti'averse  le  mer- 
cure, on  entend  une  série  de  sons  semblables  à  ceux  qui  ré- 
sulteraient d'une  succession  régulière  d^étincelles  produites 
par  un  fort  courant  entre  le  mercure  et  un  fil  métallique. 
Cependant,  il  n'en  existe  pas  trace,  ainsi  qu'il  est  facile  de 
s'en  assurer;  et  d'ailleurs,  il  sufBt,  pour  obtenir  le  phéno- 
mène, de  transmettre  a  travers  le  mercure  un  courant  trop 
faible  pour  produire  des  étincelles.  Ce  qu'il  y  a  d'assez  re- 
marquable, c'est  que  si,  au  lieu  d'être  un  peu  au-dessous  de 
la  surface  polaire  de  l'électro-aîmant,  le  tube  qui  renferme 
le  mercure  est  sur  cette  surface  même,  le  bruit  ne  se  fait 
pas  entendre.  Tous  ces  effets  sont  très-distincts  du  mouve- 
ment que  le  mercure  affecte  sous  J'influence  des  aimants, 
quand  il  est  traversé  par  des  courants  soit  discontinus,  soit 
continus. 

Je  ne  reviens  pas  pour  le  moment  sur  les  sons  si  remar- 
quables que  fait  entendre  l'arc  voltaïque  sous  l'influence 
de  l'électro-aimanl ,  sons  que  j'ai  décrits  avec  soin  dans  un 
précédent  Mémoire  (i).  Ils  sont  évidemment  de  la  même 
nature  que  ceux  dont  je  viçns  de  parler,  car  dans  l'arc  vol- 
taïque le  courant  est,  pour  ainsi  dire,  intermittent  par  la 
nature  même  de  l'àrc  qui  le  conduit. 

Le  phénomène  général  est  donc  celui-ci,  savoir  :  que 
lorsqu'un  conducteur  quelconque  solide ,  liquide  ou  gazeux 
(du  moins  très-divisé  con;ime  dans  l'arc  voltaïque) ,  est  tra- 
versé par  un  courant  électrique;  un  aimant,  ou  un  assem- 
blage de  courants  électriques  fermés  et  ayant  par  conséquent 
les  propriétés  magnétiques,  agissent  sur  les  particules  de  ce 
conducteur  dé  façon  à  leur  donner  une  position  relative 
différente  de  celle  qu'elles  ont  naturellement.  D'où  il  ré- 
sulte que,  si  le  courant  transmis  est  discontinu,  les  parti- 
cules oscillent  entre  leur  position  normale  et  la  position 
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(i)  Archives  des  Sciences  fihysiques,  tome  IV,  page  34.'>. 
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forcée  que  tend  à  leur  imprimer  rinfluence  magnétique;  ce 
qui  donne  naissance  aux  sons  et  explique  les  modifications 
qu'il  présente. 

Est-ce  que  l'action  du  magnétisme  seul  suffît  pour  altérer 
la  position  relative  des  particules  de  tous  les  corps,  ou  faût- 
il  l'action  combinée  du  magnétisme  et  des  courants  élec- 
triques? Les  expérifences  de  Faraday  semblent  favorables  à 
la  première  hypothèse ,  car  l'action  qu'exercent  sur  la  lu- 
mière les  corps  tranisparents  soumis  à  l'influence  d'un  fort 
électro-aimant,  indiquent  évidemment  chez  eux  un  déran- 
gement moléculaire.  Les  recherches  récentes  de  M.  Mat- 
teucci ,  en  montrant  qu'une  action  mécanique,  telle  que  la 
compression,  peut  annuler  ou  augmenter  sur  la  même  sub- 
stance (le  verre  pesant,  par  exemple)  l'effet  obtenu  par 
Faraday  au  moyen  d'un  électro-aimant ,  confirment  bien 
que  ce  dernier  effet  est  aussi  un  phénomène  moléculaire. 

Quant  aux  corps  non  transparents ,  mais  conducteurs , 
s'ils  sont  magnétiques,  ils  éprouvent  une  modification  mo- 
léculaire sous  l'action  de  l'aimant,  ainsi  que  nous  l'avons 
exposé  plus  haut.  S'ils  ne  sont  pas  magnétiques,  ils  sont 
diamagnétiques,  et  dès  lors  il  est  bien  probable  que  le  dîa- 
magnétisme  -détermine  chez  eux  un  changement  dans  la  . 
position  de  leurs  particules ,  comme  le  fait  le  magnétisme 
chez  les  autres;  car  il  paraît  bien  prouvé. que  le  diamagné- 
tisme  est  dû  à  une  polarité  transversale,  comme  le  magné- 
tisme est  dû  à  une  polarité  longitudinale  (i).  Or,  toutes  les 
fois  qu'une  cause  quélcopque  détermine  une  polarité  dans 
des  particules,  celles-ci  doivent,  en  y  obéissant,  se  placer 
dans  une  position  relative  déterminée,  exactement  comme 
cela  a  lieu  dans  le  phénomène  de  la  cristallisation. 

Il  est  donc  probable  que  sous  l'influence  d'un  aimant  ou 
d'un  courant  extérieur,  les  particules  d'un  corps  diamagné- 

(i)  Les  nouvelles  recherches  de  M.  Faraday  sur   la  polarité  magnéliquc 
des  cristaux  de  bismuth  sont  tout  h  fait  favorables  à  cette  manière  de  voir. 
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tique  tendent  à  se  placer  transversalemeiU)  tandis  que  sous 
celle  d'un  courant  transmis,  elles  se  disposent  dans  une  di- 
rection longitudinale  ,  ainsi  que  le  montre  la  force  de  pro- 
jection qui  porte  les  particules  d'un  conducteur  du  pôle 
positif  au  négatif,  là  où  le  circuit  est  interrompu,  en  don- 
nant naissance  à  Tare  voltaïque.  La  lutte  entre  ces  deux 
tendances  contraires,  Tune  transversale,  Tautre  longitudi- 
nale, donne  naissance  aux  mouvements  d'oscillations  des 
particules  autour  de  leur  position  d'équilibre,  et  par  con- 
séquent aux  vibrations. 

Dans  la  production  des  courants  d'induction,  il  doit  y 
avoir  nécessairement  ce  dérangement  moléculaire  que  pro- 
duit l'action  magnétique  d'un  aimant  ou  d'un  courant 
fermé.  C'est  probablement  à  ce  dérangement  qu'est  due  la 
production  d'un  courant  électrique  instantané ,  de  même 
que  lorsque  le  dérangement  moléculaire  cesse  par  la  dispa- 
rition de  la  cause  qui  l'a  déterminée,  il  se  développe  un 
second  courant  électrique  dirigé  en  sens  contraire  du  pre- 
mier. Il  est  facile  de  comprendre  pourquoi  ces  deux  cou- 
rants sont  dirigés  ainsi  en  sens  opposés. 

Un  conducteur  placé  sous  l'influence  d'un  électro-aimant 
ou  de  courants  moléculaires ,  doit  donc  être,  tant' que  cette 
influence  s'exerce  sur  lui ,  dans  des  conditions  moléculaires 
particulières.  C'est  ce  que  démontre  le  jeu  de  la  lumière 
sur  ceux  qui  sont  transparents;  il  resterait  à  le  démon- 
trer par  un  autre  moyen  direct,  pour  ceux  qui  sont  opa- 
ques, comme  l'a  fait  M.  Joule  pour  les  substances  magné- 
tiques. Car  les  preuves  tirées  du  diamagnétisme  et  des  vi- 
brations sonores  ne  sont  qu'indirectes,  quoique  les  dernières 
semblent  être  cependant  passablement  concluantes. 

Je  reviendrai  incessamment  sur  ce  sujet,  à  l'occasion  de 
quelques  recherches  sur  le  rapport  qui  existe  entre  le  dia- 
magnétisme et  les  courants  induits,  dont  je  m'occupe  ac- 
tuellement. 
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ANALYSE  BES  SUBSTANCES  SACGIIARIFÈRES 

Aa  moyen  des  propriétés  optiques  de  lenrs  dissolutions  et  l'évaluation  de 

leur  reodement  industriel^ 

Par  m.  t.  CXERGET. 


On  sait  combien  ont  été  fécondes  les  découvertes  des  phé- 
nomènes de  polarisation 'circulaire  dues  à  M.  Ârago  et  h 
M.  Biot.  Depuis  longtemps  M.  Biot  a  fondé,  sur  l'observa- 
tion de  ces  phénomènes ,  une  méthode  d^analyse  des  sub- 
stances saccharifères.  Prenant  pour  base  les  travaux  de  ce 
savant,  je  me  suis  d'abord  proposé  de  rendre  entièrement 
pratique  une  application  aussi  importante ,  et  je  me  suis 
ensuite  attaché  à  en  écarter  les  causes  de  perturbation  et 
d'erreur  qui  n'avaient  pas  encore  été  surmontées  ou  étaient 
restées  inaperçues.  Déjà  mes  efforts  m'avaient  permis  de 
m' approcher  du  but  que  je  m'étais  fixé,  à  l'aide  des  appa- 
reils ordinaires  de  polarisation ,  lorsque  l'emploi  de  l'ingé- 
nieux instrument ,  récemment  inventé  par  M.  Soleil  pour 
la  saccharimétrie  optique,  m'a  fourni  les  moyens  d'arriver 
à  un  résultat  complètement  satisfaisant. 

Afin  de  pouvoir  être  suivi  dans  l'exposé  de  la  méthode 
que  j'ai  coordonnée,  je  commencerai  par  présenter  une  des- 
cription succincte  du  saccharimètre  de  M.  Soleil. 

Deux  parties  tubulaires  TT'  et  T"T'",  fig.  i  et  i  bis, 
PL  II,  constituent  le  corps  principal  de  l'appareil. 

La  lumière  employée  pour  l'observation ,  et  qui  peut  être 
indifféremment  la  lumière  naturelle  du  ciel  ou  celle  d'une 
lampe,  entre  en  o  par  une  ouverture  circulaire  d'environ 
3  millimètres  de  diamètre;  elle  traverse  dans  la  partie  TT' 
d'abord  un  prisme  polariseur  sensiblement  achromatisé  (i) 

(r)  Des  deax  images  données  par  ce  prisme,  Tune,  au  moyen  de  Tampli- 
tude  sufiBsante  de  l^angle  réfringent  et  d^un  diaphragme  convenablement 
distancé,  est  rejetée  hors  du  champ  de  la  vision  ,  et  il  ne  passe  que  la  se- 
conde image,  qui  est  Timage  ordinaire. 
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placé  en  p^  et  reproduit  séparément  par  IsLjfig»  2 ,  puis  enp' 
une  plaque  de  quartz ,  dite  à  double  rotation ,  vue  de  face , 
fig.  3.  Cette  plaque  est  composée  de  deux  demi-disques  d'é- 
gale épaisseur,  soit  de  3'"™,75  (i),  soit  du  double  7™",  5o, 
taillés  perpendiculairement  à  Taxe  de  cristallisation.  Les 
demi-disques  sont  entre  eux  de  pouvoirs  rolatoires  inverses, 
c'est-à-dire  qu'ils  dévient  le  plan  de  polarisation ,  l'un  g  de 
droite  à  gauche  y  l'autre  d  de  gauehe  à  droite. 

Parvenue  à  la  partie  T'^T''^,  la  lumière  rencontre  en  p" 
une  plaque  de  quartz  à  rotation  simple,  soit  à  gauche, 
soit  à  droite,  ce  qui  est  indifférent ,  et  d'une  épaisseur  arbi- 
traire. 

Après  avoir  franchi  cette  plaque,  elle  traverse  en  II 
deux  lames  prismatiques,  aussi  en  quartz,  douées  toutes 
deux  d'un  même  pouvoir  rotatoire,  mais  de  signe  contraire 
à  celui  de  la  plaque  ^"  qui  les  précède.  Ces  deux  lames, 
dont  l^Jig»  4  donne  en  grand  la  coupé  longitudinale  et  les 
.positions  respectives ,  sont  ajustées  dans  une  coulisse ,  de 
manière  à  pouvoir  glisser  l'une  devant  l'autre,  de  gauche  à 
droite  et  de  droite  à  gauche ,  en  conservant  le  parallélisme 
de  leurs  faces  homçlogues  //',  qui  sont  perpendiculaires  à 
Taxe  de  cristallisation ,  de  telle  sorte  qu'à  raison  de  leur 
forme  et  de  leur  opposition  de  base  à  sommet,  on  fait  varier 
à  volonté  la  somme  de  leur  épaisseur  sur  le  trajet  du  rayon 
de  lumière  polarisa  ^r^  Ce  mouvement  des  lames  s'opère 
au  moyen  d'une  double  crémaillère  taillée  sur  les  montures 
en  cuivre  dont  elles  sont  garnies ,  et  d'un  pignon  correspon- 
dant au  bouton  B,  fig.  i.  Enfin,  le  rayon  traverse  en  «, 
fig.  I,  un  prisme  biréfringent,  dit  analyseur,  et  l'instru- 
ment se  termine  par  une  lunette  de  Galilée  L ,  qui  est  des- 


(i)  Une  lame  de  quartz  de  cette  épaisseur,  ou  de  ses  multiples,  donne 
une  dispersion  des  plans  de  polarisation  qui,  lorsqu^on  fait  usage  de  ta  lu- 
mière blanche  ,  et  que  les  sections  principales  du  prisme  polariseur  et  du 
]>risme  analyseur  dont  il  va  être  question  sont  parallèles ,  correspond  à  la 
teinte  violet  pâle,  nommée  par  M.  Biot  teinte  sensible  ou  de  passage. 
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linée  à  rendre,  au  moyen  de  son  pointé,  la  vision  distincte, 
quel  que  soit  le  foyer  de  la  vue  de  l'observateur.  Il  est,  du 
reste  ,  à  remarquer  que  le  prisme  a  est  placé  de  telle  sorte, 
relativement  à  uti  diaphragme  de  la  lunette  L,  que  le 
passage  de  Tune  des  deux  images  qu'il  produit  est  inter- 
cepté,  comme  cela  a  lieu  pour  le  prisme  polarisateur  ^ ,  et 
qu'il  ne  reste  dans  le  champ  de  l'instrument  que  l'image, 
soit  ordinaire,  soit  extraordinaire,  suivant  que  la  plaque  à 
double  rotation  est  d'une  épaisseur  de  3™"*,  ^5  ou  de  ;7°*",5o. 

Il  résulte  de  cette  construction  qu'en  plaçant  l'œil  près 
de  l'oculaire  de  la  lunette ,  l'ouverture  o  présente  l'appa- 
rence d'un  disque  lumineux  traversé  par  une  ligne  médiane 
et  verticale  produite  par  la  jonction//  des  deux  quartz  pla- 
cés en  p\fig'  i»  et  qui  composent  la  plaque  à  double  rota^- 
tion,j^g^.  3.  D'ailleurs,  dans  cet  état  normal  de  l'instru- 
ment, la  somme  de  l'épaisseur  des  deux  lames  prismatiques  It 
est  égale  à  l'épaisseur  de  la  plaque  à  rotation  simple  p^,  et 
le  pouvoir  de  ces  lames  neutralise  exactement  celui  de  sens 
contraire  de  cette  même  plaque*,  l'influence  des  deux  quartz 
de  la  plaque  à  double  rotation  est  alors  seule  sensible.  Or 
les  pouvoirs  rotatoires  de  ces  quartz,  bien  que  de  sens  in- 
verses entre  eux  ,  étant  de  valeurs  égales,  ils  déterminent 
une  coloration  uniforme  des  deux  moitiés  du  disque ,  et  cette 
coloration  ,  en  raison  de  la  position  donnée  au  prisme  ana- 
lyseur, est  le  violet. 

Cependant,  si  l'on  vient  à  interposer  en  V,  yïg.  i,  un 
tube  (i)  contenant  un  liquide  doué  aussi  d'un  pouvoir  rota- 
toire  sur  la  lumière  polarisée ,  l'uniformité  de  coloration 


(i)  Les  tubes,  fg.  7,  7  his,  8  et  i  hisy  dont  on  «e  Rert  pour  contenir  les 
liquides  soum»  à  Tobservation ,  sont  en  cristal ,  à  paiH>is  épaisses  et  recou- 
verts de  cylindres  de  cuivre  cc\  dans  lesquels  ils  sont  assujettis  avec  du 
mastic.  Leur  diamètre  est  intérieurement  environ  de  i  centimètre  et  exté- 
rieurement de  3  centimètres.  Dressés  avec  soin  sur  chacune  de  leurs  extré- 
mités perpendiculairement  à  leur  axe,  ils  se  fennent  au  moyen  de  disques 
en  verre  uu'  à  surfaces  parallèles.  On  détermin^^adhérence  de  ces  disques 
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entre  les  deux  moitiés  du  disque  lumineux,  yîg^.  5  ,  est  dé- 
truite, et  il  arrive,  par  exemple,  que  la  moitié  ni  devient 
bleue,  et  que  la  moitié  m' se  colore  en  rouge  pur.  Cet  effet  est 
dû  à  ce  que  le  pouvoir  du  liquide  vient  s'ajouter  à  celui  de 
même  sens  de  l'un  des  deux  quartz  de  la  plaque  à  double  ro- 
tation p\  et  affaiblit  d'autant  celui  de  sens  opposé  du  second 
quartz.  Mais  pour  rendre  de  nouveau  aux  deux  moitiés  du 
disque  leur  teinte  première  et  uniforme,  il  suflit  de  tour- 
ner le. boulon  B,  soit  de  gauche  à  droite,  soit  de  droite  à 
gauche,  suivant  le  sens  du  pouvoir  du  liquide ,  puisque,  par 
ce  mouvement,  on  auguiente  ou  on  diminue  sur  le  trajet 
du  rayon  la  somme  de  l'épaisseur  des  deux  lames  prisma- 
tiques//', et  que  ro;i  oppose  ainsi  à  Tinfluence  du  liquide, 
soit  un  excès  du  pouvoir  de  ces  lames  sur  celui  de  la  plaque 
Ç\xep"^  soit  un  excès  du  pouvoir  de  cette  plaque  sur  celui 
des  lames. 

D'ailleurs  le  sens  de  la  déviation  et  l'épaisseur  du  quartz 
employé  pour  neutraliser  l'effet  du  liquida;  se  reconnaissent 
immédiatement  au  moyen  d'une  échelle  ed^fig,  6,  i  et 
1  hisy  à  deux  graduations  inverses,  parlant  du  même  zéro 
et  d'un  doublé  vernier  w' -  Celte  échelle  et  ce  vernier, 
tracés  sur  les  montures  métalliques  des  lames ,  éprouvent  né- 
cessairement un  déplacement  respectif  qui  suit  celui  des 
lames,  et  qui  indique  la  position  relative  de  celles-ci,  c'est-à- 
dire  l'augmentation  ou  la  diminution  de  la  somme  de  leur 


en  graissant  légèrement  les  épaisseurs  du  lube,  et  on  les  recouvre  avec  des 
viroles  en  cuivre  xx*^  que  l'on  visse  avec  force  sur  les  cylindres  rc*. 

Les  tubes  sont  simples,^.  7,  ou  à  tubulure  l^térale^,  jig.  8.  Los  pre- 
miers ont  ao  centimètres  de  longuciir  et  les  second  -xi  centimètres.  Ces  der- 
niers sont  munis  de  supports  zz\  destinés  à*mûintenir  la  tubulure  y  dans 
une  position  verticale  lorsqu'on  les  remplit  par  cette  même  tubulure.  L'usage 
spécial  de  chacune  de  ces  deux  espèces  de  tube  sera  expliqué  dans  l'exposé 
de  la  méthode. 

Il  esta  remarquer  qu'on  a  adapté  aux  tubes  de  uo  centimètres  des  vi- 
roles plus  lunguf^s  que  celles  des  tubes  de  11  centimètres ,  afin  de  conserver 
les  mêmes  dimensions  extérieures. 
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épaisseur  sur  le  trajet  du  rayon.  Les  espaces  que  marquent 
les  doubles  chiffres  i  et  2  placés,. les  uns  à  droite,  les  autres 
à  gauche  du  zéro  de  l'échelle ,  correspondent  chacun  à  une 
marche  de  i  millimètre  de  quartz^  comme  ces  mêmes  es- 
paces de  zéro  à  i  et  de  i  à  2  sont  partagés  en  dix  parties,  et 
que  chacune  de  ces  parties,  au  moyen  du  vernier,  se  sub- 
divise elle-même  en  10,  ce  sont,  en  dernier  résultat,  des 
épaisseurs  de  i  centième  de  millimètre  que  précise  le  ver- 
nier,  et  la  sensibilité  de  l'instrument  est  telle ,  que  Tégalité 
des  teintes  qu'il  s'agit  de  rendre  semblables  peut  même  être 
appréciée  pour  une  demi-division  du  vernier,  ou  pour  un 
demi-centième  de  millimètre  de  quartz. 

En  ayant  égard  au  mode  d'action  des  substances  solubles 
qui  dévient  les  plans  de  polarisation  de  la  lumière ,  mode 
d'après  lequel  l'effet  est  toujours  proportionnel  au  titre  des 
dissolutions  de  ces  substances  et  à  Tétendue  du  trajet  de 
rayon  polarisé  à  travers  le  liquide ,  il  sera  facile  de  se  rendre 
compte  de  l'emploi  de  l'instrument.  On  concevra  que,  sa- 
chant à  priori  qu'un  mélange  soumis  à  l'analyse  ne  contient 
qu'une  substance  active,  le  rapport  préalablement  connu  du 
pouvoir  rotatoire  de  cette  substance  à  celui  du  quartz  pris 
comme  unité  de  mesure  (i)  pourra  servir  à  déterminer  la 
quantité  de  cette  même  substance  qui  est  mélangée  aux  au- 
tres principes  inactifs,  pourvu  que  l'observation  soit  faite 
en  plaçant  les  liquides  dans  des  tubes  de  longueurs  déter- 
minées. 

Mais,  en  outre,  si  parmi  dilTérentes  substances  actives 


(1)  On  ne  pourrait  présenter  d^objeciion  valable  contre  ce  mode  de  me- 
sure que  celle  qui  se  rattacherait  à  ce  fait,  que  toutes  les  substances  qui 
agissent  sur  un  rayon  polarisé  ne  dispersent  pas,  suivant  la  même  loi,  les 
couleurs  élémentaires  de  la  lumière  blanche  ^  maifi  le  quartz  et  les  solutions 
saccharines,  ainsi  que  M.  BiotTa  reconnu  depuis  longtemps,  déterminant 
des  dispersions  proportionnelles,  Pinstrument  de  M.  Soleil  est  d^uno  exac- 
titude irréprochable ,  tant  qu^on  ne  le  détourne  pas  de  sa  destination  spé- 
ciale, la  saccharimétrie» 

12. 


(  '8o) 
réunie's  dans  la  même  dissolution  ,  une  seule  est  de  nature 
à  changer  sous  l'influence  des  circonstances  déterminées 
où  l'on  placera  le  mélange ,  son  pouvoir  d'un  sens  et  d'une 
intensité  connus,  contre  un  pouvoir  d'un  sens  inverse  et 
d'intensité  égale  ou  proportionnelle,  il  sera  encore  évident 
que  la  différence  que  l'on  remarquera  entre  les  résultats 
d'une  première  observation  qui  précédera  la  réaction  ,  et 
une  seconde  qui  la  suivra,  exprimera  également  la  quantité 
de  la  substance  ainsi  modifiée. 

Or  le  sucre  cristallisable  proprement  dit  {C**H**  O*^)  est 
généralement  dans  l'une  ou  l'autre  des  deux  conditions  qui 
viennent  d'être  indiquées  par  rapport  aux  substances  qui 
l'accompagnent  dans  les  sucs  naturels  des  végétaux  et  dans 
les  produits  commerciaux  où  l'on  peut  avoir  intérêt  à  re- 
chercher sa  présence  et- à  le  doser. 

Doué  à  l'état  de  solution  d'un  pouvoir  rotatoire ,  toujours 
de  gauche  à  droite  et  d'une  intensité  constante,  quelle  que 
soit  son  origine^  il  se  convertit,  par  une  réaction  facile  et 
prompte,  en  sucre  incristallisable  à* pouvoir  inverse,  tandis 
qu'aucune  des  substances  avec  lesquelles  on  le  rencontre , 
notamment  celles  qui  existent  dans  le  jus  de  la  canne,  de  la 
betterave,  du  maïs  et  de  l'érable,  et  dans  les  sucres  bruts  et 
les  mélasses,  ne  subit  la  même  réaction. 

Telles  sont  les  données  fondamentales  de  la  saccharimétrie 
optique  5  mais  avant  de  décrire  l'ensemble  des  procédés 
d'application  pratique  et  de  régularisation  que  je  propose ,  il 
me  reste  encore  à  expliquer  un  perfectionnement  d'un  très- 
grand  intérêt  apporté  en  dernier  lieu  par  M.  Soleil  au  sac- 
charimètre ,  et  qui  résulte  de  l'addition  d'une  pièce  que  cet 
opticien  appelle  le  producteur  des  teintes  sensibles. 

Si  les  liquides  soumis  à  l'observation  étaient  tous  com-^ 
plétement  incolores,  et  que  la  lumière  employée  pour  les 
essais  fût  constamment  de  la  lumière  blanche,  les  colora- 
tions des  deux  demi-disques  de  l'image  seraient  toujours 
ramenées  à  la  teinte  sensible  qui  est  nécessaire  pour  les  éga- 
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User  avec  certitude^  mais  la  couleur  des  dissolutions ,  la 
couleur  du  ciel  ou  la  couleur  de  la  lumière  artificielle,  si 
c'est  à  cette  dernière  qu'on  a  recours ,  venant  à  s'ajouter  aux 
couleurs  produites  par  la  polarisation  ,  changent  la  teinte  et 
nuisent  à  l'observation. 

Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  M.  Soleil  a  efi 
l'heureuse  idée  d'adopter  une  disposition  qui  permet  à 
l'observateur  de  modifier  avec  la  plus  grande  facilité  les 
différentes  teintes  qui  se  présentent. 

Un  tube,  j^g'.  9  et  9  bis^  contient  en  n  un  prisme  de  Ni- 
chol  représenté  séparément,  fig,  10,  et  en  q  une  lame  de 
quartz  taillée  perpendiculairement  à  l'axe  de  cristallisa- 
tion. Ce  système  se  place  à  volonté  à  la  partie  antérieure 
de  l'instrument  dans  une  chape  A,  fig*  i,  laquelle  reçoit 
un  mouvement  de  rotation  au  moyen  de  l'engrenage  A,  cor- 
respondant par  U  tige  N  à  un  bouton  b.  Le  prisme  pola- 
riseur  p  agit  comme  analyseur,  relativement  à  ce  sys- 
tème, d'où  il  suit  que  le  rayon  polarisé  dans  le  premier 
prisme  n^  fig,  9,  et  dispersé  par  la  lame  de  quartz  q  ^ 
fournit,  après  son  passage  par  le  prisme  p^  une  lumière 
colorée  dont  la  teinte  varie  avec  la  position  du  prisme  n. 
En  faisant  tourner  le  bouton  i,  on  obtiendra  donc  une 
série  de  teintes  parmi  lesquelles  on  trouvera  en  général  une 
couleur  qui  neutralisera  avec  plus  ou  moins  d'exactitude  la 
teinte  du  liquide  ou  de  la  lumière  employée,  et  l'on  re- 
tombera de  cette  manière  presque  dans  les  conditions  d'un 
liquide  incolore  et  d'une  lumière  blanche. 

Cependant  si  l'une  des  couleurs  simples ,  notamment  le 
rouge,  domine  fortement  dans  les  dissolutions  qu'il  s'agit 
d'observer,  le  mode  de  compensation  dont  il  vient  d'être 
question  n'est  plus  suffisant,  et  il  faut  alors  de  toute  néces- 
sité décolorer  ces  mêmes  dissolutions  avant  de  les  soumettre 
à  l'instrument.  On  verra  tout  à.  l'heure  comment  on  y  par- 
vient sans  nuire  à  la  régularité  des  résultats. 

Indiquons  maintenant,   en  détail,  la  méthode  d'ana- 
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lyse  (i).  Les  opérations  sur  lesquelles  elle  repose  sont  les 
suivantes  : 

i^.  Faire  des  dissolutions  titrées  das  substances  soumises 
à  l'analyse; 

^  Q?.  Déféquer  à  froid  les  dissolutions  troubles  et  les  dé- 
colorer au  besoin ,  sans  fausser  leur  titre ,  par  un  moyen 
prompt  et  facile  ; 

3**.  Régler  en  peu  d'instants  l'inversion  par  un  acide  du 
pouvoir  du  sucre  cristallisable  sur  la  lumière  polarisée  5 

4°.  Enfin  apprécier  l'influence  de  la  température  sur 
les  notations. 

Titre  des  dissolutions, 

16**!, 471  de  sucre  candi  parfaitement  sec  et  pur,  étant 
dissous  dans  l'eau,  donnent  une  liqueur  qui ,  élevée  au  vo- 
lume de  100  centimètres  cubes,  et  observée  dans  un  tube 
de  ao  centimètres  de  longueur,  Jig.  7,  détermine  une  dé- 
viation du  plan  de  polarisation,  que  compense  l'action  de 
I  millimètre  de  quartz;  c'est-à-dire  que  pour  rétablir  entre 
les  deux -moitiés  du  disque  lumineux,  fig,  5,  l'égalité  de 


(1)  Avant  de  procéder  aux  observations ,  on  doit  s^assurer  que  Tinstru- 
ment  est  parfaitement  réglé.  A  cet  effet,  après  avoir  placé  en  ^ ,fg.  i,  un 
tube  vide,  ou  mieux  rempli  d^eau ,  afin  de  produire  une  réfraction  se  rap- 
prochant de  celle  des  liquides  sucrés  que  Ton  se  propose  d^analyscr,  et  dès 
lors  d^ètre  dispensé  de  changer  le  pointé  de  la  lunette  L ,  on  fait  coïncider 
exactement  le  zéro  dn  vernier  avec  celui  de  Péchelle,  et  Ton  examine  si  les 
deux  moitiés  du  disque  coloré  présentent  bien  la  même  teinte.  S'il  en  est 
autrement,  c'^est  que  la  section  principale  du  prisme  analyseur  et  celle  du 
prisme  polariseur  ne  sont  pas  dans  leur  position  normale;  on  les  ramènera 
à  cette  position  en  faisant  tourner  Tanalyseur  au  moyen  du  bouton  Syjig.  1 
et  I  his,  jusqu^à  ce  que  Ton  cesse  d^apercevoir  une  différence  de  coloration 
entre  les  deux  moitiés  du  disque. 

Il  faudra  ensuite,  par  un  mouvement  convenable  donné  au  bouton  h, 
reproduire  la  teinte  sensible  qui  fera  le  plus  ordinairement  reconnaître  une 
légère  inégalité  de  nuance  inappréciable  avec  toute  autre  teinte,  et  par  un 
nouveau  mouvement  du  boutons,  on  obtiendra  Tégalité  la  plus  parfaite. 
On  retirera  alors  le  bouton  s  du  carré  sur  lequel  il  entre  à  frottement,  afin 
que  la  position  du  prisme  analyseur  ne  puisse  être  dérangée  pai  un  mou- 
vement que  Ton  donnerait  infvolontairement  à  ce  bouton. 
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teinte  que  détruit  rinfluence  de  cette  dissolution,  il  faut 
faire  varier  l'épaisseur  des  laines  prismatiques  de  quartz  , 
en  tournant  le  bouton  B,  fig,  i,  de  teJle  sorte  que  le  ver- 
nier  marque  un  déplacement  de  loo  divisions  de  Téchelle. 
C^est  à  cette  donnée  fondamentale  que  l'on  doit  rapporter 
en  premier  lieu  robservation  d^une  substance  saccharine 
quelconque.  Il  est  évident  que ,  si  cette  substance  ne  con- 
tient ancun  principe  autre  que  le  sucre  cristallisable,  qui 
'agisse  sur  la  lumière  polarisée,  sa  richesse  saccharine  se 
trouvera  exprimée  en  centièmes  de  son  poids  par  les  résul- 
tats de  l'observation  d'une  dissolution  réglée  comme  on 
vient  de  l'indiquer.  Ainsi ,  par  exemple ,  sa  teneur  en  sucre 
cristalli sable  sera  de  5o  pour  lOO,  si  l'égalité  de  teinte  du 
disque  lumineux  a  été  reproduite  en  imprimant  à  l'instru- 
ment une  marche  de  5o  divisions. 

Les  vases  dont  on  se  sert  pour  préparer  les  dissolutions 
sont  des  matras  à  fond  plat  et  à  col  étroit ,  fig.  1 1 ,  dont  la 
capacité  se  trouve  indiquée  par  un  trait  de  jauge.  Il  est 
utile  d'en  avoir  de  plusieurs  grandeurs,  soit,  par  exemple, 
de  loo,  200  et  3oo  centimètres  cubes,  ou  du  moins  de  ca- 
pacités qui  soient  des  multiples  du  nombre  5.  Cette  der- 
nière condition  étant  remplie,  une  série  de  poids  spéciaux , 
au  nombre  de  7,  disposés  comme  l'indique  la  Jig.  12,  suffit 
pour  faire  les  pesées  rapidement  et  préparer  les  dissolu- 
tions avec  exactitude. 

Défécation  et  décoloration. 

Il  arrive  souvent  que  les  dissolutions  sont  troubles  et 
fortement  colorées ,  et  qu'elles  ne  pourraient  être  obser- 
vées dans  cet  état.  Il  faut  alors  les  clarifier,  et  sinon  les 
rendre  complètement  incolores ,  ce  qui  n'est  pas  toujours 
possible,  du  moins  en  affaiblir  et  modifier  la  teinte.  Ce 
double  résultat  s'obtient  dans  la  plupart  des  cas  au  moyen 
d'un  seul  réactif,  le  sous-acétate  de  plomb.  A  cet  effet, 
après  avoir  introduit  dans  le  matras  la  substance  à  analyser 
avec  une  certaine  quantité  d'eau,  on  réserve  un  espace  de 
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quelques  centimètres  cubes  que  Ton  remplit  jusqu'au  trait 
de  jauge  avec  une  dissolution  saturée  de  sous-acétate  de 
plomb  ;  on  agite  le  mélange ,  et  immédiatement  les  prin- 
cipes colorants  se  précipitent  tous  ou  presque  tous,  et  en- 
traînent avec  eux  les  corps  en  suspension  qui  troublaient 
la  liqueur.  Il  ne  reste  ensuite  qu'à  filtrer  cette  liqueur  avant 
de  l'observer.  Pour  ne  pas  multiplier  les  transvasements , 
il  est  convenable  de  recueillir  directement  le  produit  de  la 
filtration  dans  les  tubes,  fig.  i3.  Toutefois  certaines  sub- 
stances, particulièrement  les  mélasses,  ne  seraient  pas  suf- 
fisamment décolorées  par  le  sous-acétate  de  plomb.  Pour 
leur  enlever  une  teinte  rouge,  qu'elles  conserveraient  en- 
core après  avoir  été  traitées  par  ce  sel,  il  faut  de  plus  les 
filtrer  sur  le  noir  animal. 

J'emploie  pour  cela  des  tubes  en  verre,  Jig,  i4,  qu'on 
voit  en  section  horizontale,  Jig.  i4  hù ;  ils  sont  garnis  à 
leur  partie  inférieure  d'une  douhle  virole  de  cuivre,  fig.  1 5, 
retenant  un  feutre  de  laine  au-dessus  duquel  on  place  un 
tampon  de  coton  cardé.  Sur  ces  tubes  s'adaptent  des  enton- 
noirs en  fer-blanc,  fig.  16,  munis  d'une  soupape  ou  bou- 
chon ,  que  l'on  peut  enlever  au  moyen  d'un  fil  de  fer  qui 
s'y  trouve  attaché.  Le  bouchon  étant  en  place,  on  verse 
dans  l'entonnoir  une  quantité  de  noir  en  grains  fins,  égale 
en  volume  au  quart  de  la  liqueur  que  l'on  veut  blanchir,  et 
dont  il  convient  de  préparer  au  moins  3oo  centimètres 
cubes.  Cette  quantité  de  noir  est  mesurée  au  moyen  d'un 
des  verres  gradués  W,  Jîg,  i4,  humectée  avec  une  partie 
de  la  liqueur,  agitée  et  introduite  dans  le  tuhe  en  retirant 
le  bouchon  de  l'entonnoir^  on  tasse  la  matière  par  se- 
cousses, et  Ton  verse  le  reste  de  la  liqueur  qui  ne  tarde  pas 
à  filtrer.  Si  l'on  recueillait  indistinctement  la  totalité  de  la 
liqueur  filtrée,  le  titre  serait  altéré,  car  le  charbon  exerce 
d'abord  une  absorption  sur  le  sucre  5  mais  en  séparant  la 
première  partie  de  la  filtration,  soit  une  quantité  sensible- 
ment égale  à  celle  du  charbon,  quantité  que  l'on  reçoit 
daus  le  verre  gradué  déjà  employé  pour  mesurer  celui-ci ,  • 
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la  liqueur  qui  passe  ensuite  conserve  son  litre  primitif, 
bien  que,  pour  obtenir  une  plus  complète  décoloration, 
on  la  reverse  à  différentes  reprises  sur  le  noir. 

Immersion. 

Les  préparations  qui  viennent  d'être  décrites  suffisent  à 
la  détermination  de  la  quantité  de  sucre  cri stalli sable  que 
contiennent  les  substances  où  Ton  sait  que  le  sucre  est  le 
seul^principe  qui  déplace  le  plan  de  polarisation-,  mais  si 
l'on  suppose  que  d'autres  principes  actifs  s'y  trouvent  réu- 
nis, c'est  dans  cette  circonstance  que  l'on  a  recours  à  IV/i- 
i^ersion,  c'est-à-dire  à  la  transformation,  par  l'action  d'un 
acide,  du  sucre  cristallisable  à  pouvoir  de  gauche  à  droite, 
en  sucre  incristallisable  à  pouvoir  inverse.  Voici  comment 
on  y  procède  : 

La  liqueur  déféquée,  filtrée  et  rendue  incolore,  après 
avoir  été  soumise  à  une  première  observation  dont  il  est 
pris  n%te  ,  est  introduite  dans  un  matras,  fig.  17,  dont  le 
col  est  marqué  do.  deux  traits  de  jauge  indiquant  l'un  une 
capacité  de  5o  centimètres ,  et  l'autre  un  volume  de  55  cen- 
timètres, de  telle  sorte  que  l'intervalle  qui  existe  entre  les 
deux  traits  soit  égal  au  dixième  de  la  capacité  la  plus  grande. 
On  verse  la  liqueur  seulement  jusqu'à  la  hauteur  du  pre- 
mier trait,  et  l'on  y  ajoute,  jusqu'au  niveau  du  second 
trait,   de  l'acide  chlorhydrique  pur  et  fumant.  On  agite 
pour  que  le  mélange  soit  complet,  et  l'on  place  le  matras 
dans  un  bain-marie  'ifig*  i8j  après  y  avoir  plongé  un  ther- 
momètre.  La  température  est  portée ,   au  moyen  d'une 
lampe  à  alcool ,  jusqu'à  -f-  6^  degrés ,  en  réglant  la  flamme 
de  manière  à  ce  que  la  durée  du  chauffage  soit  de  dix  mi- 
nutes environ  ;  on  retire  ensuite  le  matras  du  bain-marie 
et  on  le  dépose  dans  uji  second  vase  rempli  d'eau  froide , 
fig.  19,  afin  de  ramener  la  liqueur  à  la  température  am- 
biante. La  réaction  étant  alors  terminée,  on  observe  la  dis- 
solution acidulée  en  la  renfermant  cette  fois  dans  un  tube 
de  22  centimètres  de  longueur,  l'excédant  de  cette  longueur 
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sur  celle  du  tube  employé  pour  la  première  observation 
étant  destiné  à  compenser  Teflet  produit  par  Taddition  de 
Tacide. 

On  remarquera  maintenant  que  pour  rétablir  Tégalité 
de  teinte,  il  faut  faire  avancer  Tindex,  c'est-à-dire  le  zéro 
du  vernier,  d'un  certain  nombre  de  divisions  vers  la  droite, 
en  partant  de  la  position  que  lui  avait  donnée  la  première 
observation,  ce  qui  le  placera  soit  à  gauche,  soit  à  droite 
du  zéro  de  réclielle  principale,  suivant  Tintensité  gl  le 
sens  du  pouvoir  des  substances  actives  réunies  au  sucre  cris- 
tallisable  et  .sur  lesquelles  l'acide  n'a  pas  d'action  \  mais  il 
est  évident  que  dans  tous  les  cas  la  distance  parcourue  par 
l'index  mesurera  la  somme  de  Taction  du  sucre  cristalli- 
sable  observée  avant  l'acidulation ,  et  de  celle  en  sens  in- 
verse du  sucre  incristallisable  qui  aura  été  produit  sous 
Tinfluence  de  l'acide.  En  effet,  si  l'acidulation  n'avait  fait 
que  détruire  l'action  du  sucfe  cristallisable,  la  seconde  ro- 
tation ne  différerait  de  la  première  (|ue  du  nombre  ée  divi- 
sions représentant  cette  action  ^  mais  elle  a  transformé  la 
totalité  de  ce  sucre  en  sucre  incristallisable  à  pouvoir  con- 
traire; l'action  de  ce  nouveau  sucre  s'ajoutera  par  consé- 
quent à  la  différence  due  à  la  destruction  de  Faction  du 
sucre  cristallisable. 

Influence  de  la  température. 

Si  le  coefficient  de  l'inversion ,  c'est-à-dire  le  rapport 
numérique  du  pouvoir  du  sucre  înlerverlî  au  pouvoir  du 
sucre  incristallisable,  était  constant,  le  problème  serait 
résolu  par  le  résultat  des  deux  observations  qui  viennent 
d'être  indiquées  ;  mais  la  température  exerce  sur  les  pro- 
priétés optiques  des  sucres  à  pouvoir  déviateur  vers  la 
gauche,  une  influence  très-prononcée  que  M.  Mitscherlich 
a  le  premier  signalée,  soit  que  ces  sucres  proviennent  du 
traitement  par  les  acides  du  sucre  cristallisable,  soit  qu'on 
les  rencontre  à  l'état  naturel  dans  les  sucs  des  végétaux. 
J'ai  observe  également  celte  influence j  et,  après  en  avoir 
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étudie  la  loi,  j'ai  dressé  la  Table  ci-jointe,  donnant  pour 
chaque  degré  de  température  les  sommes  des  notations  di- 
recte et  inverse  correspondant  aux  différents  titres  des  dis- 
solutions. Cette  Table  est  construire  pour  des  titres  crois- 
sant par  centième  (avant-dernière  colonne  A)  et  pour  des 
températures  croissant  par  degrés  depuis  4-  lo  degrés  jus- 
qu'à -+-35  degrés^  ce  parcours  répond  aux  éventualités  de 
la  pratique,  soit  eh  Europe,  dans  les  fabriques ,  soit  aux 
colonies. 

Pour  noter  la  température  à  laquelle  l'observation  est 
faite,  on  se  sert  du  iuhe ^Jig.  8 ,  muni  d'une  tubulure  ver- 
ticale ,  et  l'on  place  dans  cette  tubukire  un  thermomètre  t , 
Jîg.  8  et  8  bisj  disposé  de  telle  sorte  que,  par  un  mouve- 
ment de  frottement  de  la  monture  métallique  i  sur  la  tubu- 
lure, on  fasse  pénétrer  à  volonté  son  réservoir  jusqu'au 
centre  même  du  tube,  où  on  le  soulève  au-dessus  du  trajet 
du  rayon,  afin  de  laisser  passer  la  lumière. 

Voici  deux  exemples  de  l'emploi  de  la  Table  : 

i^.  Soit  une  dissolution  d'une  substance  saccharine  pré- 
parée dans  les  rapports  de  poids  et  de  volume  normaux 
indiqués  ci-dessus  et  donnant  avant  l'acidulation  une  no- 
tation de y5  divisions* 

Et  après  l'inversion  (la  température  d'ob- 
servation étant  de  -i-  1 5  degrés  )  une  nota- 
tion de  sens  inverse  de 20 

Somme  de  l'inversion gS  divisions. 

2^.  Soit  encore  une  autre  liqueur  préparée  dans  les 
mêmes  conditions,  donnant  avant  l'inversion  la  notation 
de ^ .....  '.^  .      80  divisions. 

Et  après  l'inversion ,  à  lar  température  de 
-h  20  degrés,  une  notation  encore  de  même 
sens ,  mais  seulement  de 26 

Diflér.  exprimant  la  valeur  deTinversion.      54  divisions. 
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Les  titres  des  substances  des  deux  dissolutions  se  trou^ 
veront  :  pour  la  première,  en  cherchant  quel  est  le  chiffre 
de  la  colonne  afférente  à  la  température  de  i5  degrés,  qui 
se  rapprochera  le  plus  de  la  somme  d'inversion ,  g5  divi- 
sions; on  reconnaîtra  que  ce  chiffre  est  celui  95,5,  et  qu'il 
correspond  au  titre  70,  porté  sur  la  même  ligne  horizon- 
tale dans  Tavant-dernière  colonne  A,  d'où  l'on  conclura 
que  la  substance  contenait  70  pour  100  de  sucre. 

Pour  la  seconde  dissolution  ,  le  chiffre  le  plus  rapproché 
de  celui  de  54  sera  53,6,  dans  la  colonne  ouverte  pour  la 
température  de  -h  20  degrés,  et  le  titre  cherché  sera  celui 
de  4o  pour  100  portera  la  même  hauteur  dans  la  colonne 
des  titres.  Enfin,  on  trouvera,  en  outre,  dans  la  dernière 
colonne  B  de  la  Table ,  l'indication  de  la  quantité  en  gram- 
mes et  centigrammes  du  sucre  contenu  par  litre  dans  les 
dissolutions,  et  Ton  verra  que  cette  quantité  est  de  1 15^*^,29 
pour  la  première,  et  de  65s'',88  pour  la  seconde. 

Passons  à  des  applications  en  indiquant  les  moyens  acces- 
soires que  chacune  comporte,  et  supposons  d'abord  qu'il 
soit  question  d'analyser  des  cannes  à  sucre. 

Analyse  des  cannes  à  sucre. 

On  formera  un  échantillon  moyen  du  poids  de  200  gram- 
mes avec  des  tranches  de  cannes  coupées  au  couteau.  Ces 
tranches,  soumises  à  l'action  d'une  petite  presse  métal- 
lique, Jig,  20,  dont  l'énergie,  d'après  le  rapport  de  la  sur- 
face de  pression  à  la  force  du  levier,  sera  au  moins  égale  à 
la  puissance  des  plus  forts  moulins  à  cylindres  employés 
dans  les  exploitations,  donneront  un  jus  (vésou)  que  l'on 
versera  dans  un  matras,  fig.  11,  marqué  de  deux  traits  de 
jauge  indiquant  les  capacités  de  100  et  de  1 10  centimètres 
cubes.  La  liqueur  sera  élevée  seulement  jusqu'au  trait  de 
la  capacité  principale;  et  pour  la  déféquer  et  la  décolorer, 
s'il  est  nécessaire,  on  ajoutera  5  centimètres  cubes  environ 
de  sous-acétate  de  plomb,  puis  assez  d'eau  pour  atteindre 
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le  second  trait  de  jauge.  Un  autre  mode  de  défécation  peut 
être  encore  employé  avec  succès  et  quelqiiefois  même  doit 
être  préféré.  Il  consiste  k  faire  usage ,  au  lieu  de  sous-acé- 
tate de  plomb,  d'une  dissolution  (i)  de  colle  de  poisson  et 
d'alcool.  On  verse  d'abord  5  centilitres  de  celte  dissolution  5 
on  mélange  avec  précaution  pour  éviter  de  produire  de  la 
mousse ,  en  retournant  doucement  et  à  plusieurs  reprises 
le  matras  fermé  avec  le  doigt;  on  ajoute  de  l'alcool  ordi- 
naire jusqu'au  trait  qui  indique  la  capacité  d^  iio  centi- 
mètres cubes,  et  l'on  agite  vivement.  La  colle  de  poisson 
est  coagulée  par  l'alcool,  et  en  deux  minutes  au  plus  le  jus 
est  complètement  clarifié ,  comme  avec  le  sous-acétate  de 
plomb,  en  même  temps  qu'il  se  trouve  étendu,  dans  un 
rapport  connu ,  celui  du  dixième  de  son  volume.  On  le 
filtre  et  on  le  soumet  à  l'observation,  en  se  servant,  si  l'on 
veut  se  dispenser  de  toute  correction  du  résultat ,  d'un  tube 
de  22  centimètres ,  afin  de  compenser  l'efFet  de  la  dilution 
produite  par  l'addition  des  substances  défécantes,  sous-acé- 
tate de  plomb  ou  colle  de  poisson  et  alcool. 

Dans  le  cas,  au  contraire,  où  l'on  emploierait  un  tube  de 
20  centimètres,  il  faudrait  que  le  titre  trouvé  fût  augmenté 
d'un  dixième  à  cause  de  la  dilution. 

Du  reste,  en  traitant  le  vésou  ou  tout  autre  jus  comme 
il  vient  d'être  indiqué,  c'est  la  richesse  saccharine  par  vo- 
lume que  l'on  constate  \  mais  il  est  facile  de  convertir  le 

(i)  Cette  diBsolution  doit  être  préparée  eu  faisant  macérer  à  froid  dans 
une  petite  quantité  d'^cau  (25  centilitres  à  peu  près),  pendant  trente  heures, 
5  à  6  grammes  de  colle  de  poisson.  La  macération  est  facilitée  en  divisant 
la  membrane  en  très-petits  morceaux  que  Ton  malaie  fortement  lorsque  le 
temps  nécessaire  est  écoulé.  L'espèce  de  pâte  ainsi  obtenue  est  délayée  avec 
I  décilitre  soit  de  vin  blanc,  soit  d^eau  alcoolisée,  et  on  la  passe  à  travers 
un  tamis  de  soie.  Enfin  la  masse  gélatineuse  et  opaline  ainsi  obtenue  est 
étendue  avec  de  Teau  en  portant  à  1  litre  le  volume  total  du  mélange. 
Cette  liqueur  se  conserve  pendant  au  moins  quinze  h  vingt  jours  sans  hW- 
térer,  suivant  la  température.  On  doit  la  tenir  dans,  un  flacon  non  bouché 
ou  simplement  couvert  avec  du  papier.  On  évite  de  s'en  servir  lorsqu'elle 
devient  fortement  acide' 
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résultat  eu  poids,  en  prenant  la  densité  de  la  liqueur  et  en 
divisant  par  le  chiffre  qui  exprime  cette  densité  le  poids  du 
sucre  correspondant  à  l'unité  de  volume. 

Nous  donnerons  un  exemple  d'une  pareille  analysé  : 
200  grammes  d'une  canne  de  Taïti  cultivée  aux  An- 
tilles, ont  laissé,  après  l'action  de  la  presse,  une  pulpe 
pesant  48  grammes;  on  a  donc  obtenu  iSa  grammes  de 
vésou  dont  la  densité  a  été  reconnue  de  io85,  et  ce  vésou, 
observé  au  saccharimètre  après  défécation,  a  donné  une 

notation  directe  de ,  divisions i  i3,o 

Plus  le  dixième  pour  cause  de  la  dilution  résul- 
tant de  l'addition  des  substances  déféquantes. ...        11 ,3 

Total 124,3 

La  notation  inverse,  après  l'acidulation, 
a  été,  à  la  température  de  -f-  aS  degrés. .  .    36,of      0     p 

Plus  le  dixième  de  ce  nombre,  toujours  à 
cause  de  la  dilution 3,6 

Somme  de  ces  deux  notations 163,9 

Ce  qui  indique,  suivant  la  Table,  une  quantité  de  sucre 
par  litre  de  204^*", 24  ;  on  remarque  en  même  temps  que  le 
nombre  124, 3  donné  par  la  première  notation,  ne  diffère 
que  par  la  fraction  ~  ,  entièrement  négligeable ,  de  celui 
porté  dans  l'avant-dernière  colonne  de  la  Table,  vis-à-vis 
le  nombre  204,24*,  d'où  l'on  doit  conclure  que  le  vésou 
analysé  ne  contenait  aucune  substance  active  autre  que  du 
sucre  cristallisable. 

D'un  autre  côté,  la  proportion  suivante,  io85  (poids 
du  litre)  :  204,24  (poids  du  sucre  par  litre)  ::  1  l  x^  don- 
nant pour  la  valeur  de  j:  o,  1882 ,  établit  que  ce  vésou  con- 
tenait 18,82  pour  100  de  sucre.  Enfin,  en  multipliant 
0,1882  par  1 52  grammes,  poids  du  vésou  exprimé,  on 
voit  que  la  quantité  totale  de  sucre  contenue  dans  ce  vésou 
était  de  28^^,60,  ce  qui  répond  à  i4>3o  pour  100  du  poids 
de  la  canne. 


J 
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Cette  analyse  s'accomplit  en  trois  quarts  d'heure  au  plus  -, 
elle  se  terminerait  en  moins  d'une  demi-heure  si  Ton  se 
bornait  à  l'observation  directe,  c'est-à-dire  si  Ton  s'abste- 
nait de  recourir  à  l'épreuve  de  l'inversion. 

Analyse  de  la  better^i^e. 

Celte  analyse  ne  diffère  de  celle  de  la  canne  que  dans  la 
préparation  de  la  pulpe,  et  en  ce  que  la  défécation  et  la 
décoloration  du  jus  doivent  nécessairement  s'effectuer  par 
le  sous-acétate  de  plomb,  et  non  indifféremment  par  ce 
réactif  ou  par  la  colle  de  poisson  et  l'alcool. 

La  pulpe  se  râpe  avec  une  petite  râpe  à  main,  et  comme 
pour  Tanalyse  de  la  canne,  il  est  convenable  d'en  prendre 
200  grammes  que  Ton  soumet  à  la  presse,  100  grammes 
par  100  grammes,  en  les  enveloppant  dans  un  linge.  L'ac- 
tion de  la  presse  doit  être  dirigée  avec  ménagement ,  en 
laissant  s'écouler  quelques  minutes  entre  les  pressions  suc- 
cessives que  Ton  exerce  sur  le  levier,  et  doit  durer  environ 
un  quart  d'heure.  On  obtient  ainsi  un  résultat  très-com- 
parable à  celui  que  donnent  les  presses  hydrauliques  dans 
les  fabriques,  et  l'on  retire  de  la  presse  deux  tourteaux  qu'il 
est  utile  de  peser  pour  connaître  la  quantité  de  jus. que  l'on 
peut  obtenir  en  grand,  en  déduisant  leur  poids  de  celui 
de  la  pulpe  pressée.  Quelle  que  soit  l'espèce  des  betteraves, 
la  défécation  du  jus  et  sa  décoloration  presque  absolue  s'o- 
pèrent avec  la  plus  grande  facilité  par  le  sous-acétate  de 
plomb,  et  par  suite  l'observation  est  toujours  très-précise. 
Elle  nécessite  généralement  l'épreuve  de  l'inversion,  parce 
que  les  betteraves  contiennent,  indépendamment  du  sucre 
cristallîsable ,  une  certaine  quantité  d'un  principe  agissant 
dans  le  même  sens  que  ce  sucre  sur  la  lumière  polarisée, 
mais  dont  l'action  n'est  pas  modifiée  par  les  acides.  L'aci- 
dulation  s'opère  comme  il  a  été  indiqué  ci-dessus  pour  la 
canne,  et  il  est  à  observer  que  la  liqueur  acidulée  conte- 
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liant  souvent  un  excès  de  sous-acélate  de  plomb  employé 
pour  la  défécation ,  l'addition  de  l'acide  donne  naissance  à 
un  chlorure  de  plomb  qu'il  faut  séparer  par  la  filtration. 

Un  tableau  des  résultats  de  trente-quatre  analyses  de  bet- 
teraves ainsi  opérées  est  ci- joint. 

analyse  des  sucres  bruts. 

La  détermination  du  titre  des  sucres  bruts,  soit  de  canne, 
soit  de  betterave ,  ne  nécessite  que  très-peu  d'observations 
particulières. 

C'est  toujours  sur  un  poids  normal  de  i68*',47i  ^^  ces 
sucres  qu'il  convient  d'opérer,  et  la  dissolution  se  prépare 
dans  un  matras  de  loo  centimètres  cubes,  c'est-à-dire  de 
la  capacité  qui  correspond  à  ce  poids. 

L'échantillon,  objet  de  l'essai,  doit  être,  en  premier 
lieu,  trituré  dans  un  mortier,  afin  qu'il  soit  bien  homogène 
dans  toute  la  masse  et  qu'il  ne  reste  pas  de  parties  agglo- 
mérées qui  se  dissoudraient  difficilement.  Après  la  pesée,  le 
sucre  est  introduit,  avec  5o  ou  60  centimètres  cubes  d'eau , 
dans  le  matras  au  moyen  (d'un  entonnoir  en  fer-blanc,  à 
col  cylindrique.  On  agite,  et  lorsque  tout  le  sucre  e*  dis- 
sous ,  si  la  teinte  l'exige ,  on  décolore  par  le  sous-acétate  de 
plomb,  en  ajoutant  la  quantité  d'eau  nécessaire  pour  donner 
à  la  liqueur  le  volume  exact  de  100  centimètres  cubes.  On 
filtre,  on  observe  une  première  fois,  on  acidulé  et  l'on 
observé  de  nouveau. 

Une  seule  analyse  se  termine  ainsi  en  vingt-cinq  ou 
trente  minutes.  Cinq  ou  six  essais  peuvent  se  faire  simul- 
tanément en  deux  heures  environ. 

Nous  donnons  un  tableau  de  cinquante  de  ces  essais. 
L'ordre  des  nuances  y  détermine  en  premier  lieu  le  classe- 
ment, et  l'on  voit  dans  quel  rapport  ces  nuances  se  rappro- 
chent ou  s'écartent  du  titre  du  sucre. 
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Analyse  des  mélasses. 

Les  essais  de  mêlasse  exigent,  ainsi-que  nous  Tavons  déjà 
expliqué,  que  les  dissolutions  soient  décolorées  avec  soin. 

On  opère  sur  un  poids  quî  est  triple  du  poids  normal  de 
i6s%47Ï9  et  l'on  prend,  par  conséquent,  49^'',4i3  de  mé- 
lasse que  l'on  pèse. dans  une  capsule  de  porcelaine  à  bec; 
on  délaye  d'abord  la  substance  avec  de  l'eau  versée  peu  à 
peu ,  et  on  la  transvase  dans  un  matras  de  3oo  centimètres 
cubes,  en  lavant  la  capsule  et  en  ajoutant  les  eaux  de  la- 
vage. Enfin  on  complète  par  une  nouvelle  quantité  d'eau 
le  volume  de  3oo  centimètres  cubes. 

La  liqueur  ainsi  préparée  est  d'abord  filtrée  sur  du  noir 
animal  au  moyen  de  l'un  des  tubes  que  représente  la^g".  i4i 
puis  traitée  par  le  sous-acétate  de  plomb  et  passée  de  nou- 
veau  sur  du  noir. 

On  emploie  pour  la  première  filtration  80  centimètres 
cubes  de  charbon,  et  dès  qu'on  a  recueilli  au-dessous  du 
titre  un  égal  volume  de  la  dissolution,  on  la  met  à  part, 
son  filtre  étant  faussé  par  l'action  initiale  du  noir.  La  li- 
queur qui  continue  à  passer,  et  qui  conserve  au  contraire 
son  titre  primitif,  est  reçue  séparément.  On  la  reverse  dix 
à  douze  fois  sur  le  noir  pour  lui  faire  atteindre  le  maximum 
de  décoloration  qu'il  peut  donner  :  d'ailleurs  on  évite  que 
le  noir  ne  se  découvre,  afin  qu'il  ne  s'introduise  pas  dans 
la  masse  des  bulles  d'air  qui  nuiraient  à  la  filtration.  Lors- 
qu'on reconnaît  que  le  pouvoir  décolorant  du  noir  est 
épuisé ,  et  au  moment  où  le  dernier  égouttage  commence  à 
s'arrêter,  on  verse  dans  le  tube  les  premiers  80  centimètres 
cubes  de  dissolution  tenus  en  réserve  ,  afin  d'obtenir  par 
déplacement  une  partie  de  la  liqueur  qui  imbibe  le  char- 
bon ,  soit  environ  ^o  centimètres  cubes.  Cette  partie  est 
réunie  au  produit  dé  la  filtration  principale,  et  l'on  a  en 
tout  un  volume  de  200  centimètres  cubes  d'une  dissolution 
dont  le  titre  est  régulier. 

Ann.  de  Chim   et  de  Vhys.,  3^  série,  t.  XXVI.   (Juin  1849.)  ï3 
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La  liqueur,  dans  ret  état,  ne  présenle  plus  qu'une  teinte 
jaune  clair  qui  ne  nuit  en  aucune  manière  à  robservation 
directe.  Mais,  en  l'acidulant,  elle  passe  au  rouge,  ce  qui 
rendrait  la  seconde  épreuve  impossible  5  et  c'est  pour  em- 
pêcher cet  effet  qu'on  a  recours  à  la  réactîon  du  sous-acé- 
tate de  plomb,  et  ensuite  à  une  seconde  filtration  sur  le 
noir  animal. 

Le  sous-acétate  s'emploie  en  procédant  de  tous  points 
comme  pour  le  vésou  ou  le  jus  de  la  betterave,  et  dès  lors 
l'augmentation  de  volume  dans  le  rapport  d'un  dixième 
qui  résulte  de  son  emploi  doit  entrer  en  ligne  de  compte 
dans  le  résultat  de  l'analyse. 

Enfin  la  dernière  filtration  s'opère  en  faisant  usage  de 
6*0  centimètres  cubes  de  noir;  elle  nécessite,  comme  la 
première,  la  séparation  d'un  volume  de  dissolution  égal  à 
celui  du  noir:  on  obtient  ensuite  80  centimètres  cubes  de 
liqueur  bien  décolorée.  Cette  quantité  est  suffisante  pour 
les  deux  observations  directe  et  indirecte.  Seulement  il  est 
nécessaire  de  repi*endre  pour  l'acidulation  la  liqueur  déjà 
observée  sans  acide. 

Un  essai  complet  de  mélasse  dure  environ  une  heure  et 
demie.  C'est  évidemment  un  des  plus  utiles  auxquels  les 
fabricants  et  les  raffineurs  puissent  se  livrer,  la  quantité  de 
sucre  qui  reste  dans  la  mélasse,  dernier  produit  des  opéra- 
tions, indiquant  le  plus  ou  moins  de  succès  du  traitement 
des  jus  et  des  sucres  bruts. 

jinaljse  des  mélanges  de  sucres  bruts  ou  de  sucres 
raffinés  àv^ec  les  glucoses  concrets. 

Le  procédé  à  suivre  pour  cette  analyse  ne  diffère  que 
par  un  point  de  celui  déjà  indiqué  pour  les  sucres  bruts  na- 
turels et  non  mélangés. 

Le  pouvoir  sur  la  lumière  polarisée  des  glucoses  (sucre 
de  fécule,  de  raisin  et  de  diabète),  rapidement  dissous, 
décroît,  soit  avec  le  temps  sous  la  température  ambiante. 
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soît  immédiatement  si  l'on  a  recours  h  la  chaleur,  et  il  s'ar- 
rête à  un  point  fixe.  Il  suffit ,  pour  que  l'effet  soit  complet 
et  pour  écarter  ainsi  toute  cause  de  trouble  dans  l'analyse, 
d'élever  la  température  de  la  dissolution  à  plus  de  80  de* 
grés  au  moyen  du  bain-marie,  et  de  laisser  refroidir. 

analyse  des  sucres  combinés  auec  les  alcalis. 

Des  observations  que  l'on  doit  à  M.  Dubrunfaut  établis- 
sent que  le  sucre,  dans  ses  combinaisons  avec  les  alcalis, 
particulièrement  avec  la  chaux,  perd  une  partie  de  son 
pouvoir  rotatoire. 

On  aurait  donc  des  résultats  inexacts,  si,  en  se  proposant 
de  doser  le  sucre  par  les  moyens  optiques  dans  des  mélanges 
qui  contiennent  des  sucrâtes  alcalins,  on  ne  détruisait  pas 
l'effet  du  à  la  présence  des  alcalis.  Pour  y  parvenir,  je  verse 
dans  ces  dissolutions  de  l'acide  acétique  en  excès;  aussitôt  le 
sucre  reprend  son  pouvoir  primitif,  et  l'essai  se  continue 
sans  obstacle. 


Ici  se  terminent  les  exemples  que  je  me  proposais  de  citer 
pour  la  recherche  et  le  dosage  du  sucre  cristallisable. 

C'est  surtout  à  l'égard  de  ce  sucre  que  l'analyse ,  par  lés 
caractères  optiques ,  donne  des  résultats  certains  a  raison  des 
moyens  de  contrôle  que  fournit  le  procédé  de  l'inversion.  Ce 
"contrôle  n'existe  pas  i>our  le  dosage  ,  par  les  mêmes  carac- 
tères, des  sucres  incristallisables,  attendu  que  Ton  ne  con- 
naît pas  jusqu'à  présent  d'agent  qui  modifie  le  pouvoir  rota- 
toire de  ceux-ci,  à  droite  pour  les  uns ,  à  gauche  pour  les 
autres,  et  qui  permette  de  les  distinguer  de  divers  prin- 
cipes qui  agissent  sur  la  lumière ,  et  qui  peuvent  se  trouver 
réunis  au  sucre,  tels  que  Tacide  tartrique,  la  dextrine  et 
différentes  espèces  de  gomme.  Mais  lorsqu'il  s'agit  de  doser 
les  sucres  incristallisables  dans  des  liqueurs  que  Ton  sait  ne 
contenir  aucun  de  ces  principes,  ou  dont  on  i>eut  séparer 

i3. 
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avec  rat'ilité  ceux  qui  s'y  rencontrent,  l'observation  directe 
de  leur  pouvoir  donne  une  solution  aussi  simple  que  précise. 
Or  c'est  ce  qui  a  lieu  particulièrement,  d'une  part ,  pour  le 
jus  de  raisin ,  dont  le  sucre ,  que  l'on  s'accorde  à  considérer 
comme  identique  avec  celui  qui  est  produit  par  l'action  des 
acides  sur  le  sucre  cristallisable ,  dévie  le  plan  de  polarisa- 
tion de  droite  à  gauche 5  de  l'autre,  pour  les  urines  de  dia- 
bète, qui  contiennent  un  sucre  probablement  identique  avec 
le  sucre  de  fécule ,  et  dont  le  pouvoir  s'exerce  de  gauche  à 

droite. 

Analyse  des  jus  de  raisin . 

Le  dosage  du  sucre  dans  les  jus  de  raisin  a  une  grande  im- 
portance, en  ce  qu^il  fait  connaître  a  l'avance  la  richesse 
alcoolique  du  vin  que  produiront  ces  jus.  M.  Bouchardat  a 
fait  une  belle  application  de  ce  dosage  par  la  polarisation 
^  aux  produits  de  nombreux  CL^pages  qu'il  a  examinés.  Il  éli- 
mine l'acide  tartrique  que  contiennent  les  jus  par  le  sous- 
acétate  de  plomb ,  et  termine  la  décoloration  que  com- 
mence ce  réactif  au  moyen  du  noir  animal.  D'ailleurs,  il 
tient  compte  de  la  température  qui  agît  sur  le  pouvoir  du 
sucre  naturel  du  raisin  ,  ou  plutôt  il  a  le  soin  d'opérer  à  une 
température  constante,  celle  de' -h  1 5  degrés  ;  et  de  ses  ob- 
servations contrôlées,  en  dosant ,  avec  l'appareil  de  M,  Gay- 
Lussac,  l'alcool  produit  par  la  fermentation  des  mêmes  jus, 
il  conclut  qu'à  cette  température  une  déviation  de  2  degrés 
des  instruments  ordinaires  de  polarisation,  déterminée  par 
une  colonne  de  liquide  de  5o  centimètres  de  longueur ,  cor- 
respond à  I  pour  100  d'alcool.  En  opérant  avec  l'appareil  de 
M.  Soleil,  et  en  se  servant  du  tube  normal  de  20  centi- 
mètres de  longueur,  le  même  pouvoir  rotatoire  donnerait 
une  notation  de  3  divisions  ~, 

Urines  diabétiques. 

Le  sucre  de  diabète,  à  l'état  naturel  dans  les  urines ,  dévie 
\ers  la  droite  le  plan  de  polarisation.  Il  sulBt,  pour  con- 
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stater  ba  présence  el  le  doser  au  moyen  de  cette  propriété 
optique ,  de  clarifier  les  urines  par  le  sous-acétate  de  plomb 
ou  par  le  iioîr  animal.^  Sou  pouvoir  est  à  celui  du  sucre 
cristallisable  comme  ^3  esta  loo ,  et  une  notation  de  loo  di- 
visions sur  l'échelle  de  Tiustrument ,  Tobservation  étant 
faite  dans  un  tube  de  20  centimètres,  correspond  à  une  quan- 
tité de  a!i5s*',^3  de  sucre  par  litre  d'urine. 

On  emploie  dix  minutes  au  plus  pour  un  essai  d'urine,  et 
Ton  peut  suivre  ainsi  ,  avec  la  plus  grande  facilité,  les 
progrès  ou  raffaihlissemeut  de  la  maladie  dans  toutes  ses 
phases. 

Détermination  des  rendements  industriels  des  substances 

saccharifères , 

La  connaissance  de  la  teneur  en  sucre  des  substances  sac- 
charifères importe  à  l'industrie  ,  en  ce  qu'elle  lui  montre  le 
but  vers  lequel  doivent  tendre  ses  efforts  ,  c'est-à-dire  l'ex- 
traction la  plus  complète  de  ce  sucre,  en  l'isolant  et  le  pu- 
rifiant. Mais  les  procédés  de  fabrication  et  de  raffinage,  bien 
qu'en  progrès ,  ne  donnent  cependant  pas  le  moyen  de  re- 
tirer des  sucs  des  végétaux  ,  des  sucres  bruts ,  des  sirops  et 
des  mélasses,  la  totalité  du  sucre  réel  qu'on  y  rencontre.  De 
là  l'utilité  incontestable  de  la  détermination  du  rendement 
possible  de  ces  substances ,  d'après  les  moyens  d'extraction 
dont  on  dispose. 

La  difficulté  de  Textraction  du  sucre  provenant  de  la  pré- 
sence des  matières  qui  l'accompagnent,  j'ai  pensé  qu'en 
constatant  d'une  manière  pratique  et  usuelle  la  quantité  plus 
ou  moins  grande  des  matières  étrangères  qui  s'opposent  à 
l'extraction  du  sucre,  on  pouvait  déduire  du  résultat  de 
cette  observation  une  évaluation  du  rendement.  A  cet  effet, 
je  prépaixî,  dans  les  rapports  de  poids  et  de  volumes  indi-^ 
qués  pour  les  essais  de  saccharimétrie  optique ,  une  disso- 
lution de  la  substance  (sucre  brut,  jus  ou  sirop)  qui  est  l'ob- 
jet de  l'évaluation ,  et  je  prends  avec  "précision  sa  densité. 
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Je  reconnais  ensuite,  en  ayant  recours  au  saccharimètre , 
quelle  est  la  quantité  de  sucre  que  cette  dissolution  contient, 
et  je  défalque  du  chiflre  total  qui  exprime  la  densité  ,  la  por- 
tion de  cette  même  densité  que,  suivant  une  Table  régulière 
du  poids  des  mélanges  de  sucre  et  d'eau,  on  doit  attribuer  à 
la  présence  du  sucre.  L'excédant  de  densité  se  rapportant 
aux  substances  autres  que  le  sucre  est  ainsi  mis  en  évi- 
dence, et,  dans  le  système  que  je  -propose,  il  indique  la 
quantité  de  sucre  que,  selon  chaque  mode  constant  de  fabri- 
cation, on  ne  pourra  extraire,  et,  par  opposi.tion ,  la  quan- 
tité de  sucre  extractibley  c'est-à-dire  le- rendement.  Mais, 
pour  arriver  à  la  détermination  cherchée,  les  rapports  de 
densité  dont  il  s'agit  doivent  être  préalablement  étudiés, 
une  fois  pour  toutes,  dans  les  produits  ordinaires  de  chaque 
fabrication  5  puis  les  résultats  de  cette  observation  normale 
sont  comparés  avec  ceux  des  observations  usuelles  et  de 
môme  ordre  auxquelles  on  soumet  les  jus,  sirops  ou  sucres 
bruts  que  l'on  se  propose  de  traiter  par  les  procédés  qui  ont 
donné  ces  mêmes  produits. 

Un  exemple  fera  comprendre  cette  opération.  Nous  ad- 
mettrons qu'il  soit  question  d'apprécier  le  rendement  d'un 
sucre  brut  destiné  à  être. traité  dans  une  raffinerie  où  le  tra- 
vail est  actuellement  conduit  de  telle  sorte,  que  deux  es- 
pèces de  produits  sont  uniquement  obtenus  ,  du  sucre  com- 
plètement épuré  et  de  la  mélasse. 

Dans  cette  hypothèse  ,  l'observation  normale  portera  sur 
cette  mélasse,  dont  on  préparera  une  dissolution  en  procé- 
dant comme  il  a  été  expliqué  à  l'article  de  l'analyse  optique 
des  mélasses,  mais  en  se  servant  d'eau  distillée,  et  l'on 
en  prendra  la  densité,  que  nous  supposerons,  l'observation 
étant  faite  à  la  température  de  -+-  i5  degrés  ,  de.  .  .    1  ,o52o 

Cette  même  dissolution  sera  examinée  au  saccha- 
rimètre, et  si  son' titre  saccharin  est  reconnu  de 
37  pour  iQO,  on  saura,  d'après  la  Table  du  poids 
des  dissolutions  de  sucre  pur  dans  Teau^  et  en  ayant 


égard  aux  proportions  d'eau  et  de  mélasse  consti- 
tuant le  mélange  (i) ,  que  le  sucre  est  compris  dans 

la  densité  indiquée  ci-dessus  pour i  ^oaSo 

On  aura  dès  lors ,  pour  Texcédant  de  densité 
provenant  de  la  présence  des  substances  autres  que 
le  sucre , . , o ,  0290 

Après  avoir  terminé  ce  premier  essai,  dont  les  résultats 
serviront  de  base  à  toutes  les  déterminations  de  rendement 
se  rapportant  h  un  même  mode  de  fabrication,  mais  sépa- 
rément au  traitement ,  soit  des  sucres  de  canne,  soit  des 
sucres  de  betterave  (2) ,  on  procédera  à  l'examen  du  sucre 
brut. 

Ce  sucre  sera  dissout  dans  de  l'eau  distillée,  toujours  en 
observant  les  rapports  de  poids  et  de  volume  que  nécessite 
l'analyse  optique. 

Supposons  que  la  densité  de  la  dissolution ,  à  la  tempéra- 
ture de  -+-  i5  degrés,  soit  de 1 ,061 5 

Admettons  aussi  qu'il  soit  reconnu  au  sacchari- 
mètre  que  la  quantité  de  sucre  réel  contenu  dans  le 
sucre  brut  est'de  87  pour  100,  on  en  conclura  que 
si  ce  sucre  était  la  seule  substance  potidérable  dis- 
soute ,  la  densité  de  la  liqueur  serait  seulement 
de I  ,o54îi. 

Et  l'on  reconnaîtra  que  les  substances  autres  que 
le  sucie  déterminent  un  excédant  de  densité  de.  .  .   o ,00715 


(i)  On  reconnaîtra  sans  calcul  ces  proportions  en  ayant  recours  à  ma 
Table  pour  les  analyses  opliqnes ,  qui  indique  qu'aune  dissolution  donnant 
une  réaction  de  87  divisions,  contient  6o6'',94  de  sucre  par  litre. 

(2)  La  distiuction  à  établir  ici  entre  les  sucres  de  canne  et  les  sucres  de 
betterave  est  importante,  en  ce  que  les  mélasses  qui  proviennent  des  sucres 
de  canne  retiennent  y  à  cause  de  la  nature  des  substances  autres  que  le  sucre 
qui  entrent  dans  leur  composition,  moins  de  sucre  cristallisable  que  celles 
du  sucre  de  betterave.  Dans  les  premières ,  il  en  reste  communément  de  35 
à  37  pour  100,  tandis  qu^on  en  reconnaît  dans  loa  secondes  de  /\o  h  5o 
pour  100,  lorsqu'^on  n^a  pas  employé  pour  les  réduire  le  système  des  ci- 
ternes. Le   trailcm(>nt  convenablement  diri{;é  des  mélasses  de  bctlcrave 
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Alors,  dans  cet  exemple,  la  proportion  suivante  donnera 
le  chifi're  d'évaluation  du  rendement. 

0,0290  (excédant  de  la  densité  de  la  dissolution  de  mé- 
lasse) sont  à  0,37  (sucre  contenu  dans  cette  mélasse  et 
inextractible)  comme  0,0078  (excédant  de  la  densité  de  la 
dissolution  du  sucre  brut)  sont  à  x. 

Or  la  valeur  de  x  sera  de  9,3,  et  ce  chiffre  exprimera  la 
quantité  de  sucre  inextractible  engagée  dans  le  sucre  brut , 
comme  aussi  la  différence  de  9,3  à  87  indiquera  la  quantité 
de  sucre  que  l'on  pourra  extraire,  soit  77,7  pour  100. 

En  dernier  résultat,  le  mode  d'évaluation  que  j'indique 
repose  sur  cette  considération ,  que ,  dans  les  fabriques  de 
sucre  régulièren^ent  conduites  ,  mais  surtout  dans  les  raffi- 
neries, on  ne  détruit,  pour  ainsi  dire,  pas  de  sucre  dans  le 
cours  des  opérations;  que  seulement  on  en  laisse  une  cer- 
taine quantité  engagée  dans  la  mélasse,  quantité  qui  varie 
suivant  le  plus  ou  moins  d'abondance  des  matières ,  sels 
minéraux  ou  mucilages  qui  accompagnent  le  sucre.  Je  re- 
connais toutefois  qa*en  dehors  de  cette  cause  on  doit  tenir 
compte  d'un  déchet  heureusement  assez  faible  dans  la  fa- 
b^cation  ou  le  raffinage:  mais  c'est  moins  à  une  trans- 
formation du  sucre  qu'à  la  perte  matérielle  de  ce  qui  reste 
attaché  aux  parois  des  vases  ou  tombe  sur  le  sol ,  et  de  ce 
que  retiennent  les  filtres  et  surtout  le  noir  animal ,  qu'il  me 
parait  que  ce  déchet  doit  être  attribué  ;  et  je  suis  porté  à 
croire  que  la  perte  est  presque  constante,  quelle  que  soit  la 
richesse  des  substances  soumises  au  travail. 


dans  les  cilcrneu  parail  les  amcnor,  au  moyen  de  la  cristallisalion  lente 
que  Ton  obtient  ainsi  au  milieu  d'une  grande  masse  de  liquide,  à  un  titre 
saccharin  sensiblement  le  môme  que  celui  des  mêlasses  de  canne;  mais 
beaucoup  de  raffîneries  ne  sont  pas  munies  de  citernes  à  mélasse. 
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SUR  LA  QUANTITÉ  D  AMNONIAOUE  CONTENUE  DANS  L'AIR 

ATMOSPHÉRIQUE  ; 

Par  m.  R.  FRESENIUS. 


On  sait  que  les  ph)^siologistes  attribuent  à  Famnioniaque 
<'on tenue  dans  Talmosphère  un  rôle  important  dans  la  nu- 
trition des  plantes.  Il  est,  par  conséquent,  du  plus  haut 
intérêt  de  poser  et  de  résoudre,  au  point  de  vue  de  l'analyse, 
la  question  relative  aux  proportions  d'ammoniaque  contenue 
dansTair  atmospliérique.  Il  est  évident  que  Tammoniaque 
doit  être  un  élément  essentiellement  variable  de  Tatino- 
sphère ,  et  dépendant  des  influences  les  plus  variées.  Néan- 
moins on  conçoit  qu'il  soit  possible  de  trouver,  même  pour 
cet  élément  variable,  une  moyenne  qui  puisse  servir  de 
base  aux  calculs  qui  nécessitent  une  donnée  de  cette  nature. 

La  plupart  des  expériences  qui  ont  été  faites  sur  l'ammo- 
niaque atmosphérique  sont  purement  qualitatives,  c'est-à- 
dire  qu'elles  se  bornent  à  constater  réellement  la  présence 
de  l'ammoniaque  dans  l'air.  Je  citerai  h  ce  sujet  les  déter- 
minations de  Scheele,  de  Saussure,  de  Collardde  Martigny, 
de  Faraday,  de  Zimmermann ,  de  Brandon,  de  Chevallier 
et  de  Liebig.  On  connaît  cependant  deux  essais  d'analyse 
quantitative  qui  ont  été  entrepris  sur  ce  sujet ,  et  publiés  . 
par  MM.  A.  Gràger  et  G.  Kenip. 

M.  A.  Gràger,  pharmacien  à  Mulhouse,  a  fait  passer, 
pendant  quelques  journées  pluvieuses  (les  i4,  i^^  i6  et 
ly  mai  i845  ),  36  pieds  cubes  =  1112  mètres  cubes  d'air 
à  744"™ ^97  ^^  ^  10'', 5  centigrades,  à  travers  un  appareil 
renfermant  de  l'acide  chlorhydrîque.  Il  a  déterminé  la  quan- 
tité de  sel  ammoniac  formé ,  en  évaporant  la  liqueur  acide 
au  bain-marie,  après  y  avoir  ajouté  du  chlorure  de  pla- 
tine, et  a  repris  le  résidu  par  de  l'alcool  éthéré.  Le  chlo- 
rure de  platine  ammoniacal  recueilli  pesait  0,006,  et  cor- 
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respondaîtparconscquentào6'',ooo7(l'aminoiiiaque(NH*0). 
Maïs  i'"%i  la  d'air  réduit  à  o  degrés  et  à  760™"*  =  i"%o6, 
pèse  I  377  grammes,  et  par  conséquent  i  000  000  de  par- 
ties d'air  renferment  o,5o8  d'oxyde  d'ammonium  =  o,3a3 
d'ammoniaque  (NH')  =  0,938  ]NH*0,  CO*. 

Déjà,  dans  le  Compte  rendu  annuel  des  Annales  de 
Chimie  et  de  Pharmacie^  t.  ID,  p.  209.,  on  trouve  une 
critique  des  expériences  de  M.  Gràger,  auquel  on  peut 
objecter  avec  raison  de  ne  pas  avoir  tenu  compte  de  l'am- 
moniaque que  les  réactifs  eux-mêmes  pouvaient  contenir. 

M.  G.  Kemp  a  déterminé  la  quantité  d'ammoniaque 
contenue  dans  l'air  pris  à  3oo  pieds  au-dessus  de  la  mer 
d'Irlande,  en  faisant  passer  cet  air,  à  l'aide  d'un  aspirateur, 
à  travers  une  dissolution  de  sublimé  corrosif.  L'expérience 
terminée,  il  a  fait  bouillir  la  dissolution  de** sublimé,  et  a 
recueilli  le  précipité  blanc  obtenu.  Le  poids  de  ce  précipité 
ainsi  modiflé  par  l'ébuUition ,  et  auquel  M.  Kemp  attribue 
la  composition  HgCl -h  aHgO-hHgAd,  lui  a  permis  de 
calculer  la  quantité  d'ammoniaque  qui  avait  été  condensée. 
Sans  vouloir  entreprendre  ici  une  critique  de  cette  nou- 
velle méthode  de  doser  l'ammoniaque,  je  me  contenterai 
de  citer  les  résultats  numériques  obtenus  par  M.  Kemp.  Ce 
chimiste  annonce  que  24  840  pouces  d'air  recueillis  le  der- 
nier juin  et  le  i""^  juillet,  lui  ont  fourni  i""**8r^8  d'ammo- 
niaque. Or,  on  sait  que  i  pouce  cube  anglais  =  1 6*^*^,38; 
par  conséquent,  24  840  pouces  cubes  =4o6  879  centimètres 
cubes;  et  si  Ton  admet  que  l'air,  au  moment  de  l'expé- 
rience, ait  été  à  18  degrés  et  à  745  millimètres  de  pression, 
les  406  879  centimètres  cubes  se  réduisent  à  376  274  centi- 
mètres cubes,  et  pèsent 489^*',! 56.  D'après  cela,  1  000000 
de  parties  d'air  renferment  en  poids  3,68  d'ammoniaque 
=  5,81  d'oxyde  d'ammonium  =  10,37  NH*0,  CO*. 

11  résulte  de  ces  données  numéi'iques  que  M.  Kemp  a 
trouvé ,  pour  la  quantité  d'ammoniaque  contenue  dans  l'air, 
un  chiffre  onze  fois  plus  considérable  que  M.  Gràger,  qui , 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phxs.,  3«  série,  t.  XXVI.  (Juin  1^9.)  l^ 
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(le  son  coté,  parait  avoir  obteini  des  résultats  déjà  trop  ële^ 
vés  pour  avoir  négligé  de  tenir  compte  de  Tamuioniaque 
des  réactifs. 

Les  détails  dans  lesquels  je  viens  d'entrer  prouvent  que 
la  question  est  loin  d'être  résolue.  Pour  dissiper  l'incerti- 
tude qui  règne  encore  à  cet  égard,  je  me  suis  proposé  de 
déterminer  des  moyennes  correspondant  aun  différentes 
saisons ,  et  se  rapportant  à  Tair  pris  le  jour  et  à  Tair  re- 
cueilli la  nuit.  A  cet  effet,  je  me  suis  fait  construire  deux 
aspirateurs  d'égale  capacité,  pouvant  contenir  chacun 
lo  ooo  centimètres  cubes.  Chacun  d'eux  est  muni  d'un  tube 
à  entonnoir,  qui  plonge  jusqu'au  fond ,  d'un  robinet  de  dé- 
versement et  de  deux  robinets  placés  à  la  partie  supérieure. 
Les  deux  gazomètres  sont  toujours  disposés  de  sorte  que  Feaii 
qui  s'écoule  du  premier  tombe  dans  Je  second ,  à  l'aide  d'un 
siphon.  Chaque  soir  et  chaque  matin,  le  siphon  est  adapté 
au  gazomètre  rempli  d'eau.  Au-dessus  de  chaque  gazomètre 
est  fixé  à  demeure  un  petit  appareil  condenseur  formé  par 
deux  petits  ballons  joints  entre  eux  par  des  tubes  convena- 
blement recourbés,  et  remplis  d'acide  chlorhydriquc  très- 
é  tendu. 

Ainsi  l'air  du  jour  traversait  toujours  un  des  appareils 
condenseurs,  tandis  que  l'air  de  la  nuit  passait  constamment 
à  travers  l'autre.  La  quantité  d'eau  qui  s'était  écoulée  pou- 
vait être  appréciée  à  l'aide  d'un  tube  communiquant  et 
gradué.  L'air  a  été  aspiré  par  un  long  tube  qui  traversait 
une  ouverture  pratiquée  au  toit  de  ma  maison,  qui  est  si- 
tuée sur  une  hauteur  à  l'extrémité  de  la  ville  de  Wies- 
baden.  Ce  tube  dépassait  le  toit  de  quelques  pieds,  et  était 
protégé  à  son  extrémité  de  telle  manière  que  la  pluie  ne 
put  jamais  y  pénétrer.  'Entre  le  tube,  aspirateur  et  le 
gazomètre,  se  trouvait  un  autre  tube  rempli  de  coton. 

J'ai  interrompu  les  expériences  après  que  l'appareil  eut 
ibnctionné  pendant  quarante  jours ,  aux  mois  d'août  et  de 
septembre  1848. 

De  ces  quarante  journées ,  dix-sept  ont  été  belles  j  pen- 
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dant  treize  jours,  le  ciel  a  été  couvert,  et  pendant  les  dix 
autres,  il  srfait  un  temps  pluvieux.  Quatorze  nuits  sur  qua- 
rante ont  été  sereines,  dîx-huii  ont  été  sombres ,  et  il  a  plu 
pendant  huit  nuits.  La  quantité  d'air  diurne  qui  a  passé  à 
travers  Fappareil  s'est  élevée,  au  mois  d'août  à  âi865o  cen- 
timètres cubes,  au  mois  de  septembre  à  iq6 600  centi- 
mètres cubes,  en  tout,  à  345 25o  centimètres  cubes*  La 
quantité  d'air  nocturne  s'est  élevée,  au  mois  d'août  à 
2i^o5o  centimètres  cubes,  au  mois  de  septembre  à 
127200  centimètres  cubes,  en  tout,  à  344  ^^o  centimètres 
cubes. 

t  L'acide  chlorbydrique  employé  était  formé  de  i  partie 
d'acide  pur  d'une  densité  de  1,12  et  de  20  parties  d'eau. 
On  avait  préparé  cette  solution  en  grand  et  on  avait  eu  soin 
de  la  conserver  dans  des  flacons  bien  bouchés.  Chaque 
petit  matras  renfermait  5o  grammes  de  cet  acide  étendu , 
de  sorte  que  chaque  appareil  condenseur  en  contenait 
100  grammes. 

L'expérience  terminée ,  chaque  portion  d'acide  chlorby- 
drique a  été  mélangée  dans  une  capsule  de  porcelaiue  avec 
4  grammes  d'une  solution  étendue  de  chlorure  de  platine. 
Pour  rincer  chaque  appareil ,  on  a  employé  g6  grammes 
d'eau  distillée  qui  furent  ajoutés  au  liquide  acide.  Le  con- 
tenu des  capsules  a  été  évaporé  avec  précaution  au  bain- 
marîe  dans  une  chambre  spécialement  affectée  à  cette 
expérience;  le  résidu  a  été  épuisé  par  un  mélange  de  2  vo- 
lumes d'alcool  concentré  et  de  i  volume  d'éther,  et  le  chlo- 
rure de  platine  ammoniacal,  qui  est  resté  à  l'état  insoluble, 
a  été  recueilli  sur  de  petits  filtres  de  papier  de  Suède,  sè- 
ches à  1 00  degrés ,  et  dont  le  poids  avait  été  déterminé  à 
plusieurs  reprises  avec  beaucoup  de  soin  ;  le  précipité  a  été 
lavé  avec  de  l'alcool  éthéré,  dont  on  a  employé  26  grammes 
en  tout.  En  même  temps ,  on  a  mélangé  100  grammes 
de  l'acide  étendu  qui  avait  servi  k  l'expérience,  avec 
4  grammes  de  chlorure  de  platine  et  g6  grammes  d'eau  dis- 
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lillée.  On  a  évaporé  i:e  mélange,  et  on  a  traité  le  résidu 
par  26  giammes  d'alcool  éthéré.  11  est  resté  une  trace  de 
chlorure  de  platine  ammoniacal  qui  a  été  recueilli  comme 
il  a  été  dit  précédemment. 

En  pesant  à  plusieurs  reprises  les  filtres  séchés  à  100  de- 
grés et  renfermés  dans  des  creusets  de  platine,  j'ai  reconnu 
qu'il  était  impossible  de  déterminer  leur  poids  à  ^de  mil- 
ligramme près,  à  cause  des  variations  de  Tétat  hygroscopique 
de  Tair  et  de  la  température.  J'ai  donc  pris  le  parti  de  les  in- 
cinérer isolément  dans  un  creuset  de  platine,  et  de  déter-  ' 
miner  le  poids  des  cendres  et  du  platine  restant.  Chaque 
pesée  a  été  répétée  après  que  le  creuset  eut  été  calciné  urffe 
seconde  fois.  Le  résidu  de  platine  était  d'ailleurs  parfaite- 
ment exempt  de  chlorure  de  potassium,  ce  qui  indiquait 
l'absence ,  dans  le  précipité  ammoniacal,  de  chlorure 
double  de  potassium  et  de  platine. 

J'ajoute  que  oS*',2487  de  papier  à  filtre  séché  à  100  de- 
grés ont  laissé  o^'jOoi  i  de  cendres. 

Yoici  les  résultats  que  j'ai  obtenus  : 

a.  L'acide  chlorhydrique ,  le  chlorure  de  platine  et  Teau  seule 
ont  fourni  :  platine  et  cendres 0,00270 

Le  filtre  pesait  o  ,2004  et  devait  laisser  :  cendres. ...      o  ,00088 

Reste  :  platine.      ...      0,00182 

b.  L'air  diurne  a  donné  :  platine  et  cendres 0,00270 

Le  filtre  pesait  o,i45i  et  a  dû  laisser  :  cendres 0,00064 

Reste  :  platine 0,00206 

c.  L*air  nocturne  a  fourni  :  platine  et  cendres 0,00290 

Le  filtre  pesait  0,1 532  et  a  dû  laisser  :  cendres 0,00067 

Reste  :  platine 0,00228 

Si  Ton  retranche  la  quantité  de  platine  obtenue  en  a  des 
quantités  obtenues  en  b  et  en  c,  on  obtient  : 

Pour  b.  .  .     o,oo2o5  —  0,00182  =  08', 00024 ; 
Pour  r.  ,  .     0,00233  —  0,00182  ==  o*',ooo4i. 
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Mais  0^^,00024  de  platine  correspond  à  o,oooo63  d'am- 
monium, et  o,ooo4i  de  platine  correspond  h  0,000108 
d'oxyde  d'ammonium. 

Le  volume  d'air  qui  avait  renfermé  la  première  quantité 
d'ammoniaque  était  de  345  aSo  centimètres  cubes.  Comme 
on  peut  admettre  qu'en  moyenne  cet  air  était  à  18  degrés 
et  sous  la  pression  de  745  millimètres,  il  devait  occuper,  à 
o  degrés  et  à  760  millimètres,  un  volume  égal  à  3i75oo 
centimètres  cubes  pesant  4 1  ^^'^94^4*  D'après  cela,  i  000  000 
de  parties  d'air  diurne  renfermaient  0,1 53  d'oxyde  d'am- 
monium, correspondant  à  0,098  d'ammoniaque  et  à  o,283 
parties  de  carbonate  d'ammoniaque.  334  ^5o  centimètres 
cubes  d'air  nocturne  à  la  température  et  à  la  pression  nor- 
male se  réduisent  à  323291  centimètres  cubes,  pesant 
42oS**,278.  D'après  cela,  i  000  ooô  de  parties  d'air  nocturne 
renferment  0,257  d'oxyde  d'ammonium,  correspondant  à 
0,169  d'ammoniaque  et  à  0,474  de  carbonate  d'amtno- 
niaque. 

J'ai  réuni  dans  le  tableau  suivant  les  résultats  de  mes 
expériences,  mis  en  regard  avec  ceux  de  MM.  Gràger  et 
Kemp. 

I  000  000  de  parties  d'air  renferment  : 


'CARBONATE 

d'ammonlaqae. 


Grâger.. 

Kemp • 

„  i  air  diurne.... 

Fresenius.  .  {     . 

(  âir  nocturne  . 

Fresenius  ,  en  moyenne.  . . . 


AMMONIAftUE. 


0,333 

3,880 
0,098 
0,169 

0,1 3'i 


OXYD£ 

d^ammonium 


0,5o8 
5,610 
o,i53 
0,267 
o,2o5 


0,938 
10,370 

0,283 

0.474 
0,379 


Les  quantités  d'ammoniaque  trouvées  dans   Vair  sont 
donc  entre  elles  dans  les  rapports  suivants  : 

Fresvnius. 


Nocturne.         Grâçer.  Kemp. 

1,7      :      3,4      ;      37,5 

Certes,  il  est  loin  de  ma  pensée  d'attribuer  à  mes  expé- 


Air  diurne. 
I 


{  ^'4  ) 

rieuces  une  graixle  valeur,  quoique  j'aie  apporté  le  plus 
grand  soin  dans  toutes  mes  opérations,  et  que  j'aie  eu  à  ma 
disposition  une  excellente  balance.  Je  ne  me  dissimule  pas 
que  les  quantités  de  platine  que  j'ai  trouvées  étaient  trop 
petites.  Toutefois  je  crois  pouvoir,  dès  à  présent,  tirer  de 
mes  expériences  les  conclusions  suivantes  : 

1°.  Les  déterminations  faites  jusqu'à  présent  sur  la  quan- 
tité d  ammoniaque  contenue  dans  Tair,  ont  donné  des  ré- 
sultats trop  élevés;  carJes  différences  entre  les  analyses 
sont  si  grandes ,  qu^il  est  impossible  de  les  attribuer  à  un 
changement  de  composition  de  Tair,  à  moins  que  ce  chan- 
gement ne  soit  produit  d'une  manière  accidentelle  et  pure- 
ment locale.  J'ajouterai  que,  pour  mon  compte,  je  ne  me 
suis  certainement  pas  trompé  dans  les  pesées  de  plus  de 
o8%oooo5. 

2".  Pour  déterminer  avec  exactitude  la  quantité  d'am- 
moniaque contenue  dans  l'atmosphère,  il  faut  soumettre  à 
l'expérience  des  quantités  d'air  bien  plus  grandes  qu'on  ne 
l'a  fait  jusqu'à  présent.  Il  convient  d'opérer  au  moins  sur 
12 000  à  i5ooo  litres,  pour  que  Ton  puisse  recueillir  au 
moins  10  milligrammes  de  platine. 

3°.  En  attendant,  et  jusqu'à  ce  qu'on  ait  exécuté  des  re- 
cherches sur  une  grande  échelle ,  mes  expériences  peuvent 
servir  comme  données  approximatives. 

S'il  est  vrai  que  l'air  nocturne  est  plus  riche  en  ammo- 
niaque que  l'air  diurne ,  on  peut  expliquer  ce  fait  par  les 
phénomènes  qu'offre  la  nutrition  des  plantes,  et  par  cette 
circonstance  ,  que  l'ammoniaque  qui  s'accumule  dans  l'air 
pendant  le  jour  et  pendant  la  nuit  est  dissous  ,  et  précipité 
par  la  rosée  au  lever  du  soleil. 

Si  l'on  admet  avec  M.  Marchand  que  l'atmosphère  pèse 
5  263  623  000  000  000  000  de  kilogrammes ,  et  qu'on  sup- 
pose que  sa  composition  est  partout  identique,  il  résulterait 
de  mes  expériences  que  l'air  contient  4  079  04^  kilogrammes 
d'ammoniaque. 


(    2l5    ) 

HÉMOiRE 

Surrenyloi  k  Tiodare  de  |»»Ussiitt  fMMir  coinbaUre  les  aiïectUas  «atiiriiiiies 

el  ■ercarieHes; 

Par  m.   MELSENS, 

M^tnftnre  correspondant  <ie  rAcadémie  royale  de  Bruielles,  de  U  Société 

Philomatiquc ,  etc. 


(Présenté  à  llnstitutdans  la  séaoee  du  is  mars  1849*) 


Dès  1843,  M«  le  docteur  Natal i«  Guillot  et  moi,  nous 
nous  sorames  occupés  ensemble  de  Tactiou  thérapeutique 
de  Tiodure  de  potassium  dans  les  maladies  chroniques  pro- 
voquées par  des  composés  tuétalliqucs  vénéneux. 

Ce  travail,  commencé  sous  les  auspices  et  dans  le  labora* 
ioire  particulier  de  M.  Dumas,  a  été  interrompu  à  dîiTé- 
rentes  reprises  par  suite  de  circonstances  personnelles* 

Eloigné  de  mon  collaborateur,  M,  le  docteur  N.  Guillot , 
j'ai  fait  seul  quelques  expériences  plus  décisives  que  celles 
que  nous  avions  jadis  pu  faire  ensemble,  soit  au  point  de 
vue  de  la  thérapeutique,  soit  au  point  de  vue  purement 
chimique.  Elles  m^ont  permis  de  mettre  la  dernière  main 
à  ce  travail  ;  circonstance  qui  a  paru  à  mon  ami  constituer 
un  motif  assez  puissant  pour  exiger  que  la  publication  du 
présent  Mémoire  fut  faite  en  mon  nom. 

Je  regrette  de  me  trouver  obligé  de  le  publier  seul,  car  il 
serait  difficile  de  tracer  la  ligne  de  démarcation  entre  les 
idées  du  chimiste  et  celles  du  médecin  dans  la  conception 
et  la  conduite  de  cette  longue  série  d'expériences  ou  d'ob- 
servations. 

Qu'il  me  soit  permis  de  le  remercier  publiquement  des 
conseils  qu'il  m'a  souvent  donnés  dans  ce  travail,  auquel  il 
ne  manquera  pas,  je  Tespère,  de  porter  la  dernière  main, 
quand  il  sera  placé  dans  des  ciix:onstances  favorables. 

J'aurais.pu  ajoutera  mon  Mémoire  quelques  observations 
faites  à  Almaden  par  le  docteur  don  Gcrvasio  Sanchez 
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La  première  fois ,  je  ne  trouvai  pas  de  trace  d'iode  ^  la 
deuxième  et  la  troisième  fois,  il  y  en  avait,  mais  des  traces 
seulement^  la  quatrième  fois,  il  n'y  en  avait  absolument  pas. 

Je  voulus  reconnaître  ensuite  comment  Tiodure  de  potas- 
sium s'éliminerait  de  l'économie  en  l'associant  à  un  purgatif 
énergique.  Après  un  lavement,  je  pris  60  grammes  de  sul- 
fate de  soude  et  4  grammes  d'iodure  de  potassium.  Le  résidu 
salin  provenant  de  trois  fortes  selles  ne  contenait  qu'une 
très-petite  quantité  d'iode,  tandis  que  l'urine  en  était  très- 
chargée.  Une  quatrième  selle ,  douze  heures  après  les  der- 
nières, ne  contenait  plus  de  trace  d'iode. 

L'émonctoire  principal  de  l'iodure  de  potassium  est  donc 
le  mn. 

§  IV.  —  Toius  les  composés  de  mercure  qui  peuy^ent  se 
réaliser  dans  V économie  sont  solubles  dans  Viodure  de 
potassium^  le  mercure  métallique  lui-même  s'y  dissout; 
la  présence  des  matières  organiques  de  r économie 
n'empêche  pas  ces  réactions. 

On  comprendra  aisément  les  motifs  qui  m'ont  conduit 
à  proposer  l'iodure  de  potassium  pour  traiter  les  maladies 
résultant  de  l'intoxication   par  le  plomb  et  le  mercure , 

surtout  lorsque  la  maladie  se  présente  sous  une  forme  chro- 
nique. 

Occupons-nous  d'abord  du  mercure. 

On  sait  que  des  individus  qui  avaient  été  traités  par  des 
médications  mercurielles  ont  vu ,  même  plusieurs  années 
après  le  traitement ,  des  objets  d'or  s'amalgamer  au  contact 
de  leur  transpiration ,  lorsqu'on  les  soumettait  à  des  trans- 
pirations très-fortes  par  des  bains  de  vapeur,  etc. ,  etc.  Si  ce 
fait  c»st  vrai ,  il  prouve  que  l'économie  peut  absorber  et  gar- 
der le  mercure  pendant  très-longtemps,  sous  des  formes 
que  je  ne  cherche  pas  à  définir,  mais  qui  résultent  très- 
probablement  des  composés  insolubles  que  les  sels  de  mer- 
cure forment,  soit  avec  les  matériaux  organiques  et  inorga- 
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niques  de  l'économie,  soit  avec  ces  deux  espèces  de  pro- 
duits réunis.  Peut-être  même,  le  mercure  peut-il  s*y  trouver 
à  l'état  de  métal*,  comme  on  l'a  admis;  toujours  est-il  qu'il 
se  trouve  dans  Vécoliomie  dans  un  état  tel,  qu'elle  le  garde. 
Les  combinaisons  principales  que  le  mercure  pourrait 
former  ainsi ,  se  réduisent  surtout  aux  suivantes  : 

I  a.  L'albumine. 

i".     Combinaisons  1  b.  -L'albumine  et  les  matières  du  cerveau, 
du  sublimé  cor- le.   La  gélatine. 

rosif  soit  en  na-  \d.  Les  matières  extractives  azotées  du  sang, 
ture,  soit  modifié  (  de  la  chair  musculaire)  de  l'urine,  etc. 

avec  les  matières  J  ^.    L'albumine,  la  fibrine,  la  chair  muscu- 
anlmales  de  l'é-l  laire,  la  gélatine,  soit  naturelles,  soit 

conomie,  savoir  :  [  modifiées  par  la  digestion. 

\  /.  Les  matières  de  la  bile. 

2**.  Des  savons  de  mercure. 

3".  Des  phosphates  de  mercure. 

4®.  Du  mercure  métallique  (?  ). 

Tous  ces  composés  sont  solubles  dans  Tiodure  de  potas- 
sium neutre,  alcalin ,  pur,  en  dissolution  dans  l'un  des  li- 
quides de  l'économie.  J'ai  fait  les  expériences  avec  toutes 
les  matières  que  je  viens  de  citer  ;  elles  réussissent  tou- 
jours et  dans  toutes  les  circonstances. 

Si  l'iodure  de  potassium  est  associé  à  un  acide  étendu, 
qui  n'a  d'action  énergique  ni  sur  la  dissolution  de  ce.  sel ,  ni 
sur  les  principes  qu'on  rencontre  dans  l'économie,  la  dis- 
solution des  composés  insolubles  de  mercure  se  fait  encore 
parfaitement;  cette  dernière  expérience  a  été  faite  particu- 
lièrement avec  l'acide  lactique. 

Vient-on  à  fixer  le  sublimé  sur  des  filets  nerveux,  de  la 
chair  musculaire  ou  des  tendons,  il  suffit  de  les  laver  ^n- 
daut  quelque  temps  avec  une  dissolution  d'îodure  de  potas- 
sium acide,  neutre  ou  alcaline,  n'importe  son  état  de  satu- 
ration, le  sel  de  mercure  finit  par  être  enlevé.  C'est  surtout 
avec  une  dissolution  d'albumine  et  de  sublimé  qu'on  dé- 
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montre  parfaitement  ces- propriétés^  c'est  une  expérience 
de  cours  qui  se  fait  depuis  plusieurs  années  au  cours  de 
M.  Dumas,  à  l'Ecole  de  Médecine 5  il  suffit.,  en  effet,  de 
verser  une  dissolution  d'iodure  de  potassium  sur  le  pré- 
cipité formé  par  Talbumine  et  le  sublinié,  pour  voir  le  li- 
quide devenir  limpide  à  Tinstant  même. 

L'iodure  de  mercure  jouit  d'une  propriété  que  je  dois 
signaler  :  il  se  dissout,  comme  on  «ait,  dans  la  potasse 
caustique  *,  l'économie  ne  réalise  pas  cette  condition ,  mais 
l'alcalinité  de  la  plupart  des  liquides  qu'elle  charrie  mérite 
de  fixer  l'attention,  et  acquiert  un  certain  degré  d'intérêt 
quand  on  la  met  en  r^ard  avec  l'expérience  suivante. 

J'ai  divisé  grossièrement  du  mercure  sous  une  couche 
d'eau  tenant  en  dissolution  de  la  potasse  caustique .  et  de 
l'iodure  de  potassium.  Après  quelques  semaines  de  contact, 
une  quantité  très-notable  de  mercure  s'était  dissoute  dans 
ce  liquide. 

Ou  sait  en  effet  que  le  mercure  métallique,  en  présence 
des  chlorures  alcalins  dissous,  passe  en  partie  à  l'état  de 
chlorure  lui-même  9  il  me  restait  à  prouver  que  cette  réac- 
tion pouvait  avoir  lien  dans  des  liqueurs  parfaitement 
neutres,  ou  mieux  alcalinisées  :  il  fallait  se  mettre  à  Fabri 
de  l'intervention  de  l'acide  carbonique  de  l'air,  ou  des 
acides  répandus  parfois  dans  l'air  des  laboratoires. 

Cette  expérience  me  paraissait  devoir  être  faite  surtout 
en  songeant  qu'on  pourrait,  à  la  rigueur,  admettre  que  le 
mercure  métallique,  et  se  conservant  tel  dans  l'économie , 
pouvait  provoquer  l'intoxication;  auquel  cas  l'expérience 
que  je  viens  de  citer  permettrait  encore  d'espérer  que  Je 
poison  se  dissoudrait  au  contact  de  l'iodure  de  potassium , 
alcalinisé  par  les  liquides  de  l'économie. 

Lorsqu'on  agite  du  mercure  métallique  avec  une  disso- 
lution d'iodure  de  potassium  parfaitement  neutre ,  ou  lé- 
gèrement acidulée  par  l'acide  chlorhydrique ,  cette  dis- 
solution acquiert  bientôt,  par  l'agitation,  une  réaction 
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alcaline^  preuve  iricontestable  que  l'oxygène  de  Tair  s'est 
porté  sur  le  potassium  de  Tiodure  qui  a  cédé  son  iode  au 
mercure 5  celui-ci,  passante  Tétai  d'iodurede mercure,  se 
combine  avec  l'excès  d'iodare  de  potassium.  Il  suffit  d'a- 
giter vivement  une  dissolution  neutre  ou  même  trèsJégère- 
raent  acide  d'iodure  de  potassium  avec  uii  excès  de  mercure 
pur,  pendant  une  minute,  pour  voir  la  réacrion  s'ac- 
complir. Cette  expérience  se  ferait  donc  facilement  dans 
les  cours  pour  démontrer  la  tendance  des  sels  haloïdes  al- 
calins à  former  des  sels  doubles  avec  les  sels  haloïdes  cor- 
respondants des  métaux  proprement  dits. 

Un  phénomène  analogue  se  passe,  mais  beaucoup  plu» 
difficilement,  avec  le  sel  marin;  du  reste,  la  potasse  seule 
provoque  l'oxydation  du  mercure  et  dissout  de  petites 
quantités  d'oxyde.  Lorsqu'on  fait  toutes  ces  expériences  en 
vaisseau  clos,  il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  la  dispari- 
lion  de  l'oxygène,  en  faisant  l'analyse  de  l'air  confiné  sur 
lequel  on  opère. 

§  V.  —  Rapidité  as^ec  laquelle  Viodure  de  potassium 

trav^erse  V économie. 

Sî  ces  propriétés  de  l'iodure  de  potassium  semblent  re- 
marquables par  elles-mêmes,  elles  acquièrent  un  nouveau 
degré  d'intérêt  lorsqu'on  les  met  en  regard  avec  les  phé- 
nomènes que  ce  sel  nous  présente  dans  son  passage  à  travers 
l'économie. 

En  effet,  si  les  iodures  alcalins  ont  une  très-grande  ten- 
dance à  s'unir  aux  iodures  métalliques,  associés  ou  non 
avec  des  matières  organiques,  les  premiers  possèdent  la  pro- 
priété de  passer  dans  l'urine  avec  beaucoup  de  rapidité,  et, 
lorsqu'ils  sont  purs,  l'économie  s'en  débarrasse  entièrement 
dans  un  temps  très-court. 

N'est-il  pas  très-probable  que  l'élimination  de  l'iodure 
alcalin    est    accompagnée  de   l'élimination  des  composés 
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doubles  ou  triph's ,  qu'il  est  si  facile  do  produire  dans  le 
laboratoire? 

J'attache  quelque  importance  à  montrer  la  rapidité  avec 
laquelle  Tiodure  de  potassium  passe  de  l'estomac  dans  Tu- 
rine,  et  combien  peu  de  temps  il  faut  pour  que  réconomie 
en  soit  complètement  débarrassée.  Voici  quelques  expé- 
rieiîces  qui  le  prouvent.  Une  personne  prend  5  grammes 
d^iodure  de  potassium,  après  avoir  eu  soin  d'évacuer  son 
urine  :  quelques  minutes  après,  on  pouvait  déceler  la  pré- 
sence d'un  composé  d'iode  dans  l'urine  nouvellement  ren- 
due.  Cette  expérience  a  été  répétée  ;  on  a  toujours  trouvé 
de  l'iode  dans  l'urine  au  premier  besoin  d'uriner. 

L'expérience  suivante  prouve  la  rapidité  avec  laquelle 
l'économie  se  débarrasse  de  la  majeure  partie  de  l'iodure 
de  potassium  ingéré  :  J'ai  pris  44  grammes  d'iodure  de 
potassium  en  8  jours  (4  jours  à  5  grammes  et  4  jours  à 
6  grammes)  5  après  avoir  interrompu  l'administration  du 
sel,  j'examinais  mon  urine  par  l'eau  d'amidon,  un  acide  et 
le  chlore,  à  chaque  évacuation,  et,  dès  le  surlendemain 
du  jour  où  j'avais  cessé  de  prendra  de  l'iodure  de  potassium, 
il  me  fut  impossible  d'y  déceler  sa  présence  par  ce  pro- 
cédé, tandis  qu'il  m'était  facile  d'y  reconnaître  la  moindre 
trace  d'iodure  que  j'y  ajoutais. 

Les  iodures  doubles  s'élimineraîeni-ils  aussi  facilement 
et  de  la  même  façon?  Tout  porte  à  le  croire.  Quoi  qu'il  en 
soit,  cette  expérience  m'a  semblé  digne  d'attention. 

§  VL  —  On  ne  peut  donner  directement ,  pour  las  com- 
posés de  plomb j  toutes  les  preuv^es  de  dissolution  accu- 
mulées pour  les  sels  de  mercure. 

Tout  ce  que  nous  avons  dit  de  la  solubilité  des  composés 
de  mercure  dans  Tiodure  de  potassium ,  devient  moins  net 
et  plus  difficile  à  prouver  lorsqu'il  s'agit  des  composés  de 
plomb.  Je  me  contenterai  donc  de  faire  observer  que  l'io- 
dure de  plomb  est  soluble  dans  les  liquides  alcalins,  qu'il  a 
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une  tendance  marquée  à  se  combiner  avec  les  îodures  al- 
calins. Ces  motifs  m'ont  paru  assez  puissants  pour  engager 
les  médecins  à  employer  le  traitement  par  l'iodure  de  po- 
tassium dans  des  maladies  qu'on  soulage,  il  est  vrai,  mais 
qu'on  ne  guérit  jamais,  où  très-rarement,  d'une  manière 
radicale,  d'après  les  médecins  les  plus  distingués. 

J'ai  constaté  que  le  plomb  métallique  se  dissout  dans  un 
liquide  alcalinisé  par  la  potasse,  et  tenant  en  dissolution 
de  l'iodure  de  potassium. 

On  sait  avec  quelle  rapidité  certains  métaux  s'oxvdenl 
lorsqu'ils  sont  exposés  à  Tair  humide  en  présence  d'acides 
même  faibles,  comme  l'acide  carbonique  de  Tair  :  c'est  le 
cas  du  fer,  du  plomb  même.  L'intervention  d'un  alcali  suflSt 
quelquefois  pour  empêcher  l'oxj^dation  :  tel  est  le  cas  du 
fer.  Le  plomb,  lé  cuivre,  le  zinc  s'oxydent,  au  contraire,  plus 
rapidement  au  contact  d'une  liqueur  ajcaline. 

J'ai  constaté  que  la  grenaille  de  plomb  parfaitement  mé- 
tallique, baignée  par  une  dissolution  d'iodure  de  potassium 
rendue  alcaline  par  de  la  potasse ,  se  dissout  en  partie  et  à 
la  longue  dans  ce  mélange. 

§  VIL  —  Les  coliques  de  plomb  surviennent  Surtout  après 

les  lavages  à  Veau  seconde. 

Il  m'a  paru  d'autant  plus  digne  de  citer  cette  propriété 
que  possède  le  plomb  métallique  d'être  facilement  attaqué 
par  des  liqueurs  alcalines  en  présence  de  l'air,  qu'on  semble 
admettre  encore  assez  généralement  que  le  plomb  se  trouve 
à  l'état  dé  sel'dans  l'économie,  tandis  que  tout  porte  à  croire 
qu'il  s'y  trouve  à  l'état  dissimulé,  ou  mieux  à  l'état  de 
plombate  de  soude.  Un  fait,  qui  semblerait  indiquer  jusqu'à 
un  certain  point  la  probabilité  de  cette  dernière  assertion ,  * 
m'a  frappé  plusieurs  fois.  Lorsqu'on  interroge  avec  atteu^ 
tion  les  peintres,  en  leur  faisant  bien  préciser  l'époque  de 
leurs  atteintes ,  les  circonstances  dans  lesquelles  ils  se  trou- 
vaient, il  arrive  très-souvent  qu'ils  répondent  que  lesdou- 

Ann.  de  Chim:  et  de  Phys.,  3*  série,  t.  XXVI.  (Juin  1849O  ï5 
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leurs  les  prennent  après  des  lavages  de  vieilles  peintures. 
Or  on  sait  que  ces  lavages  se  font  avec  des  dissolutions  al- 
calines. 

§  VIII.  —  Succédanés  de  fiodure  de  potassium ,  pour  les 
maladies  dues  aux  métaux  vénéneux. 

Je  ne  pense  pas  devoir  citer  d'autres  iodures  alcalins , 
terreux  ou  tnélalliques,  comme  pouvant  remplacer  Tiodure 
de  potassium^  Taction  d'autres  iodures,  bien  que  pouvant 
peut-être  faire  varier  Tënergie  de  la  médication  ,  sera  tou- 
jours la  même  au  fond. 

La  propriété  que  possèdent  beaucoup  de  sels  à  base  alcaline 
de  s^unir  à  deâ  sels  correspondants  à  base  métallique,  per- 
met de  supposer  que  l'emploi  des  chlorures,- bromures,  etc. , 
pourrait  intervenir  efficacement  dans  le  traitement  dé  ces 
terribles  maladies  \  un  excès  de  sel  marin  dans  le  régime 
ordinaire  semble  déjà  être  utile  et  agir  comme  préservatif^ 
ainsi,  il  m'est  arrivé  souvent,  en  m'informantdes  habitudes 
de  vie  des  ouvriers  que  le  fléau  de  ces  maladies  respecte 
ou  atteint  moins  intensément,  de  m'enquérir  s'ils  aimaieht 
à  manger  leurs  mets  salés.  Ceux  qui  m'ont  dît  qu'ils  aimaient 
le  sel  ont  moins  souffert  ou  ont  été  préservés.  J'ai  eu  occa- 
sion de  faire  cette  observation  sur  une  dizaine  d'ouvriers  au 
mercure  •,  elle  mériterait  bien  d'être  contrôlée  par  les  mé- 
decins praticiens.  Dans  ce  cas,  le  sel  agit-il  comme  excitant 
ou  agit-il,  comme  on  pourrait  le  supposer,  en  rendant  plus 
stables  et  plus  solubles  les  combinaisons  de  mercure  et  en 
favorisant  leur  expulsion  ? 

Le  cyanure  double  de  potassium  et  de  fer,  qui  peut  se 
prendre  à  haute  dose  sans  inconvénient,  au  moins  pendant 
quelques  jours,  comme  je  Tai  constaté  de  nouveau  sur  des 
chiens ,  pourrait  être  utile  y  surtout  pour  les  maladies  dues 
au  mercure. 
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§  IX.  : —  Cas  de  maladies  saturnines. 

Examinons  maintenant  les  faits  sur  lesquels  je  me  fonde 
pour  engager  les  médecins  à  employer  Tiodure  de  potassium 
dans  les  maladies  chroniques  provenant  de  composés  métal- 
liques vénéneux. 

I**.  M.  Boucher,  peintre  en  bâtiments.  Rachialgie  satur- 
nine. Paï*alysie  incomplète  des  avant-bras.  Coliques  sa- 
turnines. .Traité  sans  succès,  à.  Thospice  de  la  Charité, 
dans  deux  services.difîérents,  ainsi  qu*à  Fhôpital  Cochin. 

Du  lo  décembre  au  r3  mars  1844?  i^  prend  200  grammes 
d^odure  de  potassium.  A  cette  dernière  époque,  il  est  com- 
plètement guéri. 

Ce  malade  s'était  soigné  chez  lui  ^  dès  qu^il  a.  pu 
prendre  des  aliments,  nous  Tavons  laissé  libre  de  suivre 
son  régime  et  ses  habitudes.  Il  avait  à  sa  disposition  une 
dissolution  titrée  d'iodur'e  de  potassium  ;  il  a  commencé  à 
faible  dose;  il  interrompait  parfois  pendant  quelques  jours; 
il  augmentait  ou  diminuait  ses  doses  en  se  laissant  guider 
par  ses  douleurs  et  ses  sensations. 

A  la  date  du  27  mai,  il  avait  déjà  travaillé  et  se  portait 
toujolirs  bien,  malgré  la  faiblesse  de  ses  avant-bras;  on  lui 
ordonna  des  frictions  avec  un  onguent  composé  d'axonge, 
d  jodure  -de  potassium  et  d'un  peu  de  carbonate  de  soude. 
Il  s'en  trouva  très-bien;  si  la  paralysie  ne  disparut  pas 
tout  à  fait;  au  moins  avait-il  acquis  de  la  force  dans  les 
mains. 

Au  moment  de  la  dissolution  ou  de  la  transformation  des 
composés  métalliques  fixés  dans  l'économie,  des  phéno- 
mènes d^empoisonnement  aigu  déterminés  par  le  mélange 
des  matières  devenues  solubles  ou  entraînées  sous  une  forme 
nouvelle  peuvent  se  présenter.  Ces  phénomènes  ont  d'a- 
bord été  d'une  intensité  telle  chez  Boucher,  qu'on  aurait 
pu  croire  la  médication  plus  nuisible  qu'utile  ;  mais  c'est  là 
cependant  la  preuve  irrécusable  de  l'énergie  du  médica- 

i5. 
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meut  :  la  dose  d'iodure  qui  provoqua  ces  pbéuomènes   ne 
s'élevaît  qu'à  3  grammes  par  jour.  . 

Lorsque  ce  malade  a  commencé  son  traitement ,  son 
urine  était  d'un  brun  foncé,  elle  était  colorée  ainsi  depuis 
très-longtemps;  mais,  dès  les  premiers  jours  de  Tadminis- 
tration  du .  médicament ,  elle  se  décolora  et  finit  par  re- 
prendre la  teinte  ordinaire  des  urines  :  plusieurs  malades 
m'ont  fourni  l'occasion  de  faire  celte  -observation'. 

2°.  Un  fondeur  en  caractères  se  plaignait  de  tranchées 
•et  de  faiblesse  des  jambes^  180  grammes  d'iodure  de  potas- 
sium le  remirent. parfaitement. 

3^.  Un  ouvrier,  âgé  de  4o  à  45  ans ,  qui  avait  travaillé 
dans  une  fabrique  de  céruse ,  et  dans  un  atelier  pour  la  fa- 
brication des  cartes  de  visite,  était  à  Thôpital  depuis  plus 
de  six  semaines;  il  était  faible  et  très-défait  lorsqu'on  le 
soumit  au  traitement  par  Tiodure  de  potassium. 

On  ne  saurait  se  faire  une  idée  de  la  rapidité  de  IVmé- 
lioratîon  chez  cet  homme;  il  changeait  à  vue  d'œil.  Il  sortit 
de  rhôpital  complètement  guéri  après  trois  semaines. 

On  avait  assez  rapidement  augmenté  là  dose  d'îodurc  ; 
à  sa  sprtie  de  Thôpiial,  il  en  prenait  5  grammes  par  jour. 

4**.  Un  homme,  âgé  de  5o  ans  environ  ,  avait  été  soumis  . 
à  divers  traitements,  inais  sans  succès;  il  pouvait  à  peine 
se  soutenir  lorsqu'il  commença  sou  traitement;  tous  sfs 
membres  étaient  plus  ou  moins  paralysés;  il  'était  pâle  et 
maigre. 

Après  quatre  ou  cinq  semaines  de  traitement,  il  était 
parfaitement  bien  ;  il  démanda  lui*mème  à  quitter  l'hôpital.' 

Lorsqu'on  a  commencé  son  traitement,  son  urine  était 
d'un  brun  foncé;  quinze  jours  après,  elle  avait  la  couleur 
de  l'urine  normale. 

5**.  Ordinairement,  les  chiens  et  les  chats  meurent  en 
très-peu  de  temps  dans  la  plupart  des  établissements  où 
l'on  travaille  le  plomb  ou  ses  composés  ;  les  rats  y  les  souris 
n'y  séjournent  pas.  Tous  les  animaux  offrent  des  symptômes 
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morbides  analogues  à  ceux  qu'on  observe  chez  l'homme. 

Une  chienne  de  taille  moyenne  garde  une  terrasse  recou- 
verte de  plomb  5  au  mois  de  septembre  i84o,  elle  s'em- 
poisonna en  mangeant  une  vessie  dans  laquelle  les  peintres 
conservent  leurs  couleurs*,  elle  fut  prise  de  coliques,  de 
vomissements,  etc.  Elle  guérit,  mais  elle  resta  maigre. 
L'année  suivante,  vers  la  même  époque,  elle  eut  de  nou- 
veau*des  coliques,  des  vomissements,  etc.  5  guérie  une  se- 
conde fois,  elle  demeura  sujette  à  des  crises  semblables.  Ces 
phénomènes  se  répètent  quatre  ou  cinq  fois  par  an,  tou- 
jours avec  les  mêmes  symptômes  qui  ne  varient  que  par 
.l'intensité.  .       -     .       , 

A  dater  du  25  du  mois  d'pctobre  i843  ,  et  pendant  qu'elle 
se  trouvait  dans  un  moment  de  crise,  elle  a  été  soumise  à 
un  traitement  par  l'iodur^  He  potassium  qu'on  mélangeait 
avec  ses  aliments  5  elle  en  a  pris  200  grammes  en  quarante- 
neuf  jours  ,  répartis  de  la  manière  suivante  : 


24  jours  à 

2  grammes  par  jour.  .  . 

48  grammes 

10        » 

4  ■.      » 

40          » 

7       '' 

6 

42          '• 

8       » 

8 

64       .. 

49  jours  194  d^iodiire  de  potassium. 

On  peut  donc  porter  l'administration  de  l'iodui'e  de  po- 
tassium à  une  dose  élevée,  car  le  poids  de  la  chienne  guérie 
pouvait  être  d'ejiviron  lo  kilogrammes  j  pendant  que  l'ani- 
mal prenait  la  dose  la  plus  élevée,  sa  vue  était  très-affai- 
blie,  mais  quelques- jouvs  après,  elle  était  revenue  complè- 
tement à  l'état  normal. 

A  la  suite  dfe  ce  traitement,  la  chienne  était  non-seule- 
ment  rétablie,  riiais  elle  ne  s'étaiç  jamais  aussi  bien  portée. 
Pendant  Vannée  qui  avait  précédé  son  traitement,  elle 
était  très-maigre*,.. à  la  suite  de  sa  dernière  crise,  elle  était 
d'une  maigreur  excessive.  Après  avoir  pris  200  grammes 
d'iodure,  elle  était  positivement  grasse^  mais,  pendant  cette 
médication ,  elle  avait  un.  appétit  vorace.  ; 
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Au  3o  mars  1844»  ^H^fut  reprise  par  une  crise  ubuveUe^ 
mais  I)eaucoup  moins  intense  que  les  anciennes  ;  elle  hurla 
moins  et  maigrit  beaucoup  moins  que  dans  ses  crises  prc*- 
cédentes. 

Le  3  avril',  on  la  remit  de  nouveau  au  traitement  par 
Tiodure  de  potassium  de  la  manière  suivante  : 


lo  jours  a     2  grammes  par  jour. .  . 

20  grammes 

10       »          .4     ■           " 

40         » 

ïo       M           6  .            ï> 

• 

.60          ». 

3o  j'ours.        ^  120  d'iodure  de  potassium. 

Elle  fut  guérie  de  nouveau. 

Tout  porte  à  croire  que  cette  maladie ,  qui  se  représen- 
tait périodiquement ,  était  due  à  son  contact  avec  le  plomb 
de  la  terrasse.  Les  circonstances  ne  m'ont  pas  permis  de 
pousser  cette  recherche  plus  loin  et  def  vérifier  cette  conjec- 
ture par  l'expérience  directe;  toutefois,  en  la  soustrayant  à 
l'influence  du  plomb  delà  terrasse,  elle  vécut  six  mois  sans 
présenter  aucun  symptôme  de  la  maladie.    . 

§  X. — U acide  suif urique  ou  les  sulfates  ne  peui^ent  seivir 
d'antidote  contre  des  empoisonnements  chroniques  par 
les  sels  ou  les  composés  deplomh^  le  sujfatede  plomb 
étant  un  poison  le(it,  mais  sûr,  capable  de  tuer  des 
chiens  vigoureux  en  vingt  ou  trente  jours. 

On  croit  encore  assez  généralement  que  l'acide  sulfurique 
est  un  antidote  ou  un  préservatif  des  empoisonnements 
chroniques  par  les  composés  de  plomb,  que  la  limonade 
sulfurique  empêche  les  effets  nuisibles  dus  au  travail  du 
plomb  ou  de  ses  composés  ;  on  pense  que  le  sulfate  de  plomb 
étant  un  composé  insoluble  ou  peu  soluble ,  doit  être  sans 
action  sur  lès  animaux  :  mais  les  faits  qu'on  cite  à  l'appui 
n'ont  été  étudiés,  dans  aucun  cas^  de  façon  à  permettre 
une  conclusion  bien  rigoureuse.  ;   ". 

Je  comprends  parfaitement  qu'on  administre  du  sulfate 
de  magnésie  à  un  individu  qui  aurait  aValé  un  sel  soluble  de 
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plomb,  et  que  la  double  décomposition  qui  s'opère  sur  le  sel 
non  absorbé  encore  ^  puisse  empêcher  des  accidents  graves; 
mais  la  question  change  de.  face  lorsqu'il  s'agit. d'intoxica- 
tions lentes,  de  maladies  chroniques.- Est-il  bien  prouvé 
qu'il  n'y  a  pas  assez  de  sulfates  soiubles  dans  le  sang  pour 
précipiter  la  quantité  de  sels  de  plomb^  soiubles  qui  peuvent 
s'y  rencontrer  à  la  suite  du  travail  des  ouvriers  soumis  à  des 
causes  très-lentes  d'intoxication? 

Est-il  bien  prouvé  que  l'acide  sulfurique  puisse  arriver 
en  nature  dans  les  parties  de  l'économie  dans  lesquelles  il 
y  aurait  des  sels  de  plomb  à  précipiter? 

Mais  on  ignore  même  à  quel  état  .les  composés  de  plomb 
peuvent  se  trouver  dans  l'économie!  Est-ce  à  l'état  de  sels 
proprement  dits  ,  dans  lesquels  le  métal  jouerait  le  rôle  de 
corps  électro-positif  vis-à-vis  des  corps  halogènes^  ou  l'oxyde 
le  rôle  de  base  vis-à-vis  des  acides  auxquels  il  serait  combiné? 
On.  serait  bien  mieux  autorisé  à  croire,  comme  je  l'ai  dit 
§  VII ,  que  l'oxyde  de  plomb  joue  le  rôle  d'acide  vis-à-vis 
de  la  soude  du  sang,-  et  que,  soit  à  l'état  de  plombate  de 
soude  pur,  soit  à  l'état  de.  plomba  te  de  soude  en  combinaison 
avec  les  matériaux  organiques  du  sang,  ces  composés  ne 
seraient  pas  précipités  dans  ce  liquide  par  les  sulfates  qui 
s'y  trouvent  ou  qu'on  y  ferait, passer. 

Tout  porté  à  croire  que  si  l'acide  sulfurique  possède  une 
action  spéciale  sur  ces  maladies,  ce  n'est  certes  pas  parce 
qu'il  précipite  les  sels  de  plomb  à  l'état  de  sulfate;  il  fau- 
drait expliquer  son  action  par  d'autres  motifs.  « 

On  comprend  que  l'acide  sulfurique  puisse  agir  comme 
moyen  mécanique  ou  physique,  pour  empêcher  l'absorption 
facile  de  certains  composés  de  plomb  déposés  à  la  surface, 
de  la  peau,  en  formant  un"  sulfate  moins  absorbable  que  le 
sel  qui  s'y  était  déposé  :  oh  comprend  encore  que  Tabsorp- 
li'on  du -sulfate  de  plomb  soit  plus  difficile  que  celle  d'au- 
tres composés  de  plomb  plussolubles  par  eux-mêmes,  ou  le 
devenant  en  contact  avec  la  transpiration.  Au  moins  est-il 
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vrai  que  Temploi  du  sulfate  de  plomb  pour  le  blanchiment 
des  dentelles  a  rendu  les  nialadies  moins  fréquentes  s'il  ne 
les  a  complètement  empêchiées  ;  mais  je  sais  qu'un  habile 
industriel  qui ,  de  son  côté ,  avait  voulu  remplacer  le  car- 
bonate de  plomb  par  le  sulfate  des  fabriques  d'indiennes,  etc. , 
espérant  éviter  ainsi  les  maladies  saturnines,  échoua  com- 
plètement. Plusieurs  cas  graves  se  présentèrent  dans  ses 
ateliers,  et  avec  des  phénomènes  tout  aussi  redoutables  que 
dans  les  fabriques  de  céruse. 

Si  l'acide  sulfurique  ou  les  lulfates  solubles  sont  des  an- 
tidotes pour  les  empoisonnements  produits  parles  composés 
de  plomb,  le  sulfate  de  plomb  lui-même  doit  être  sans  action 
sur  l'économie.  Or,  mes  expériences  le  montrent  comme 
un  poison,  un  peu  lent,  il  est  vrai,  mais  dont  les  effets 
sont  certains  5:  il  amène  la  mort  en  peu  de  temps. 

Le  sulfate  dé  plomb  dont  je  me  suis  servi  était  parfaite- 
ment pur  :  j'ai  cependant  cru  devoir  réaliser  dans  sa  prépa- 
ration une  des  conditions  qui  se  présenteraient  chez  les 
animaux  soumis  à  la  médication  ou  à  la  préservation  par  la 
limonade  sulfurique.  Il  a  été  préparé  en  précipitant  une 
dissolution  étendue  d'un  sel  de  plomb |)ar  l'acide  sulfurique 
en  excès;  lorsqu'il  fut  parfaitement  lavé,  on  le  fît  dessécher 
à  une  basse  température. 

Un  chien  de  taille  moyenne  prend  en  vingt  et  un  jours 
1 4  grammes  de  sulfate  de  plomb  ,  administrés  à  la  dose  de 
I  gr^fnnie  par  jour  ;  comme  les  chiens  refusent  parfois  toute 
nourriture,  il  est  impossible  de  leur  administrer  réguliè- 
rement la  dose  de  poison  tous  les  jours. 

•  Le  onzième  jour,  il  avait  pris  7  grammes  de  poison  et  re- 
fusait toute  nourriture  :  le  train  postérieur  était  affaibli  ; 
les  quatres  membres  finissent  par  se  paralyser.  Le  treizième 
jour,  il  était  attaqué  d'une,  maladie  des  gencives  ayant  des 
analogies  avec  le  scorbut.  L'amaigrissement  de  l'animal 
était  effrayant  le  jour  de  la  mort,  qui  eut  lieu  vingt-deux 
jours  après  la  première  administration  du  poison. 
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Une  petite  chienne  prend  19  grammes,  de  sulfate  de 
plotab  en  vingt-huit  jours  :  elle  meurt  le  vingt-huitième 
jour'.  Leâ  phénomènes  sont  exactement  les  mêmes  que  pour 
le  chien  précédent. 

Ou  avait  cessé  de  lui  donner  du  poison  quatre  jours  avant 
la  mort;  l'amaigrissement  fut  encore  très-considérable  pen- 
dant les  trois  derniers  jours  de  la  vie.  En  effet,  le  vingt- 
sixième  jour  elle  pesait  2*^^^,25o,  le  vingt-septième  2^*^,132, 
le  vingt-huitième  2^*^047. 

Ces  chiens  meurent  dans  des  accès  épileptiformes,  qui 
se  présentent  souvent  quelques  jours  avant  la  mort.  . 
"On  retrouve  du  plomb  dans  les  organes  de  ces  chiens' (i). 

§  XI.  —  En  administrant  un  grand  excès  de  sulfate  de 
plomb,  les  phénomènes  d'intoxication  par  ce  sel  ne  se 
produisent  pas  en  raison  de  la  quantité  de  poison  admi- 
nistrée. 

Comme  les  matières  fécales  des  deux  chiens  dont  je  viens 
de  parler  renferment  une  très-grande  quantité  de  plomb, 
on  doit  supposer  que  l'absorption  du  sulfate  ne  se  fait  que 
sur  une  petite  quantité  de  ce  sel,  et  qu'avec  un  grand  excès 
les  phénomènes  d'intoxication  né  doivent  pas  se  produire 
beaucoup  plus  rapidement.  En  eifet,  deux  chiens  soumis 
à  l'action  d'un  grand  excès  de  sulfate  de  plomb,  car  on  en 
mettait  à  profusion  dans  tout  ce  qu'ils  prenaient,  ont  résisté 
pendant  un  mois  environ.  Si  même  ils  ont  résisté  quelques 
jours  de  plus,  c'est  que,  à  différentes  reprises,  ils  ont  refusé 

toute  nourriture,  et  cela  pendant  plusieurs  jours  consécu- 

' ■       ^ 
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(i)  Beaucoup  d^expérimenta leurs  semblent  encore  vo.uloir  admettra  la 
présence  du  cuivre  et  du  plomb  normal  dans  le  sang  de  Thomme  et  dans 
, celui  des  animaux.  Sans  rien  afiirmer  icr  pour  lés  organes  des  animaux,  je 
répète  quUt  m^a  été  impossible  de. déceler,  ces  métaux  dans  le  sang,  et 
malgré  deux  ISotes  nouvelles  de  ThabiJe  chimiste  avec  4equel  je  suis  en 
Contradiction,  je  n'*ai  rien  à  changer  aux  concluàions' de  .inon  travail  sur  la 
présence  du  cuivre  et  du  plomb  dans  le  sang ,  rccbcrcht's  qui  se  liaient 
d'aune  manière  intime  au  présent  travail.  {Voir  les  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique  àt  l^^.) 
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lifs  ^  ils  savaient  même  reconnaître,  jjusqu'à  un  certain 
point ,  celle  dans  iaquell.e  on  cherchait  à  leur  masquer  l'in- 
troduction du  poison. 

Ils  ont  pris  facilement  une  très-grande  quantité  de  sulfate 
de  plomb  pendant  les  premiers  jours ,  et  les  phénomènes 
d'intoxication  n'ont  paru  se  présenter  ni  plus  vite  ni  avec 
plus  d'intensité  que  chez  les  chiens  précédents ,  pour  les* 
quels  la  dose  de  sulfate  n'était  guère  que  le  cinquième  ou  le 
sixième  de  la  quantité  administrée  à' ces  derniers. 

Le  premier  de  ces  chiens  mourut  a  la  suite  de  convul- 
sions prolongées ,  le  trente  et  unième  jour  de  son  traite- 
ment. 

Le  second  paraissait  pouvoir  résister  encore  pendant 
quelques  jours;  on  lui  administra  6  grammes  d'iodure.de 
potassium  :  les  phénomènes  morbides  s'aggravèrent  singu- 
lièrement après  cette  administration;  il  mourut  le  lende- 
main dans  des  convulsions. 

§  XII.  —  Le  sulfate  de  plomb,  obtenu  par  double  dé- 
coTupositioTty  lav^é  et  broyé,  est  aussi  vénéneux  que  celui 
quon  obtient  en  précipitant  un  sel  soluble  de  plomb 
par  r acide  sulfurique. 

J'aî  cherché  si  le  sulfate  de  plomb  des  fabriques  d'in- 
diennes ,  préparé  par  M.  Leroy ,  habile  pharmacien  de 
Bruxelles,  qui  le  substitue  au  carbonate  dans  le  blanchiment 
des  dentelle^,  était  aussi  vénéneux  que  celui  qu'on  prépare 
par  l'acétate  de  plomb  et  un  excès  d'acide  sulfurique. 

Un  chien  soumis  à  un  ejccès  de  ce  sulfate  mourut  en 
vingt-deux  jours.  Il  présenta  tous*  les  phénomènes  ordi- 
naires ,  à  de  très-légères  différences  près  ;  l'affection  scor- 
butiforme  fut  im  peu  plus  longue  à  apparaître  -,  et,  pour  la 
première  fois  parmi  tant  de  cas  d'empoisonnement  parle 
plomb,  quç  j'àî  étudiés,  les  yeux  s'affectèrent  quelques 
jours  avant  la  mprt.  Le  jour  de  la  mort,  l'œil  droit  était  ul- 
céré, l'œil  gauche  complélenienl  opaque. 
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§  XIII.  -—  En  administrant  brusquement  des  doses  un  peu 
considérables  d'iodi{re  de  potassium  à  un  chien  qui  se 
troui^e  depuis  quelque  temps  sous  l'influence  toxique  du 
sulfate  de  plomb  ,  on  le  tue.  En  administrant,  au 
contraire,  simultanément  du  sulfate  de  plomb  et  de 
Viodure  de  potassium,  le  chien  ne  souffre  pas ^Viodure 
de  potassium  peut  donc  être  employé  comme  moyen 
présen^atif 

L'eflet  toxique  du  sulfate  de  plomb  sur  les  chiens  étant 
constaté,  je  fis  comparativement  sur  deux  chiennes,  qui 
résistent  mieux  que  les  chiens,  les  expériences  suivantes  : 

La  première  prit  12  grammes  de  sulfate  de  plomb  en 
quinze  jours  :  amaigrissement,  scorbut,  paralysie.  Le  sei- 
zième jour,  convulsions^  elle  pouvait  encore  vivre  pendant 
quelque  temps.  On  lui  administra  2  grammes  d'ioduretle 
potassium^  le  lendemain,  3  grammes;  le,  surlendemain , 
4  grammes  :  elle  mourut  ce  jour-là. 

Il  résulte  de  cette  expérience  que  1 2  grammes  de  sulfate 
de  plomb,  administrés  en  quinze  jours,  suffisent  pour  tuer 
un  chien  assez  rapidement ,  si  Ton  fait  passer  brusquement 
le  plomb  que  réconomie  renferme,  dans  une  combinaison 
nouvelle. 

La  seconde  chienne  prend  21  grammes  de  sulfate  de 
plomb  en  trente-trois  jours  5  mais  chaque  fois  qu'elfe  prend 
du  plomb  ,  on  lui  administre  de  Tiodure  de  potassium ,  de 
façon  à  ce  qu'en  trente-trois  jours  elle  en  en  avait  pris 
33  grammes. 

Cette  chienne  maigrit  pendant  Fexpérience,  mais  peu  : 
elle  ne  présente  ni  scorbut,  ni  paralysie ,  ni  convulsions  5 
elle  reste  gaie  et  vive  pendant  tout  ce  temps ,  et  ne  donne 
lieu  à  l'observation  d'aucun  phénomène  morbide  appré- 
ciable. On  l'abandonne  à  elle-même  pendant  vingt  jours , 
elle  reprend  de  rembonpoint  et  tous  les  signes  d'une  santé 
excellenle. 
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II  fallait  compléter  rexpérience,  en  s'assurant  que  le 
'plomb  administré  seul  provoquerait  sur  elle  des  phéno- 
mènes d'intoxication.  On  la  soumet  donc  à  un  nouveau 
traitement  de  sulfate  de  plomb  :  12  grammes  de  ce  sel ,  ad- 
ministrés sans  iodure  de  potassium,  amènent  la  mort  le 
seizième  jour. 

La  petite  quantité  du  composé  de  plomb  qui.  parcourt 
l'économie,  disparaît  donc  sans  troubles  graves,  si  elle  y 
rencontre  une  quantité  assez  considérable  d'iodure  de  po- 
tassium, qui  favorise  son  expulsion.  Lorsque  les  composés 
de  plomb  s'accumulent  dans  les  animaux ,  l'empoisonne- 
ment est,  au  contraire,"  inévitable. 

Dans  la  première  expérience,  l'empoisonnement  chro- 
nique se  convertit  en  un  empoisonnement  aigu,  parce  que 
l'action  est  trop  vive  et  se  passe  dans  un  temps  trop  court 
pour  permettre  l'excrétion  du  poison  eu  temps  utile. 

§  XIV.  —  Conditions  exigées  pour  guérir  une  affection 
saturnine  par  Viodure  de,  potassium. 

Une  petite  chienne,  âgée  d'un  an  environ,  est  soumise 
au  traitement  du  sulfate  de  plomb  administré  à  la  dose  de 
I  gramme  par  jour.  En  huit  jours,  elle  a  maigri  beaucoup  ; 
l'affection  scorbutique  est  bien  caractérisée;  le  museau  est 
puant-,  la  paralysie  des  membres  est  nettement  marquée. 
Elle  ne' pèse  plus  que  S^^'^jpiS.  Pendant  quelques  jours,  on 
lui  administre  encore  du  sulfate  de  plomb ,  de  façon  à  ag- 
graver la  maladie  sans  cependant  tuer  l'animal.  Après 
huit  ou  dix  jours  ,  on  interrompt  l'administration  du 
poison  et  on  abandonne  la  chienne  à  elle-même,  ce  qui  ne 
lempèche  pas  de  dépérir  encore  pendant  une  quinzaine  de 
jours,  malgré  les  soins  assidus  dont  on  l'entoure,  en  cher- 
chant à  exciter  son  appétit  par  du  lait,  de  la  viande;  mais 
elle  ne  veut  presque  pas  prendre  d'aliments. 

Le  9  octobre,  elle  présente  un  état  tel,  que  la  mort  sem- 
ble imminente. 
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La  maigreur  est  extrême,  le  museau  est  infect  au  plus 
haut  degré,  la  paralysie  des  quatre  membries  lui  permet  à 
peine  de  marcher,  la  colonne  vertébrale  courbée  repré- 
sente à  peu  près  un  tiers  de  cercle  ^  ranimai  est  froid  5  dans 
cet  état,  il  pèse  3*^*^025  :  outre  la  perte  première  dont  on 
n'a  pas  tenu  compte ,  Tanimal  a  donc  perdu  en  un  mois  en- 
viron le  quart  de  son  poids. 

C'est  dans  cet  état  qu'on  le  soumet  à  la  médication  par 
riodure  de  potassium,  en  commençant  par  un  demi-gramnpLe 
}>ar  jour^  on  augmente  la  dose  du  sel  k  mesuré  que  Tanimal 
semblé  Je  supporter,  de  manière  à  lui  donner,  au  bout  de 
viiigt-sept  jours,  4  k  5  grammes  d'iodure  par  jour.  Il 
prend,  pendant  le  traitement,  65  grammes  d'iodure  de 
potassium. 

Dès  les  premiers  jours,  la  maladie  change,  Tappétit  re- 
vient, la  maigreur,  la  paralysie  disparaissent;  le  vingt- 
septième  jour,  on  peut  regarder  Tanimal  comme  étant  par- 
faitement guéri  -,  quelques  jours  après,  il  ne  reste  pas  trace 
de  son  empoisonnement. 

Rien  de  plus  remarquable  que  la*  déperdition  de  poids  et 
Taugmentiition  de  poids  se  succédant  en  si  peu  de  temps,  et 
traduisant  avec  tant  de  fidélité  la  marche  de  l'empoisonne- 
ment et  les  effets  salutaires  du  contre-poison. 

Voici  les  pesées  faites  pendant  sa  guérison ,  le  matin  ,  à 
jeun  :  • 

'   Poids  de  Paiiimal. 
k 

Le     9  novembre 3,o25 

i4           id. ,  V.  . 3,240 

19           id 3 ,4^4 

22           'id\ 3 ,  85o 

25            id 49^^^ 

i«r  décembre 4>^^2 

6          id.,.: . •.  5,188 

Du  6  au  i3  décembre,  ce  dernier  poids  reste  sensible- 
ment le  même.    .. 

Ainsi ,  voilà  un  animal  qui ,  eu  une  dizaine  de  jours , 


] 
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maigrit  considérablement  sous  rintluence  du  sel  de  plomb; 
pendant  le  mois  suivant,  il  perd  encore  le  quart  de  son 
poids ,  mais  après  vingt-sept  jours  de  traitement  par  l'io- 
dure  de  potassium  le  poids  de  Tanimal  a  doublé  ou  à  peu 
près. 

Dans  la  pratique,  les  médecins  traitent  des  peintres  et 
d'autres  ouvriers  <,  qui  se  trouvent  ordinairement  depuis 
très-longtemps  sous  l'influenee  du  poison.  Ils  ne  verront 
pas  toujours  les  accidents,  et  la  paralysie  surtout,  dispa- 
raître avec  autant  de  facilité,  de  rapidité  et  aussi  complète- 
ment ,  que  dans  le  cas  que  je  viens  de  rapporter. 

Mais  M.  Magendi^  a  prouvé  que  la  fibrine  de  formation 
nouvelle  est  plus  facilement  attaquable  par  les  réactifs  que 
la  fibrine  de  formation  ancienne;  faudrait-il  donc  s'étonner 
si,  chez  les  ouvriers  depuis  longtemps  malades,  des  com- 
posés de  plomb ,  fixés  d'ancienne  date  dans  l'économie , 
résistaient  plus  à  l'action  des  dissolvants  que  des  combinai- 
sons récemment  formées? 

§  XV.  —  Aggrav^ation.des  symptômes  morbides  à  la  suite 
de  V administration  de  l'iodiire  de  potassium  aux  chiens 
qui  se  troui^ent  sous  Vinfluence  des  composés  de  plomb  ,• 
innocuité  des  mêmes  doses  d'iodure  de  potassium  sur 
des  chiens  sains. 

Lorsqu'on  administre*  des  composés  de  plomb  à  des  ani- 
maux, et  que,  parvenus  à  un  état  de  maladie  assez  avancé, 
on  voit  la  maladie  s'aggraver  par  l'emploi  de  l'iodure  de 
potassium  en  excès,  cette  aggrav^ation  dès  symptômes  se 
confond  9  pour  moi  ^  ai^ec  la  certitude  de  la  guéris  on,  car 
elle  démontre  l'action  du  médicament. 

Il  fallait  prouver  que  ces  symptômes  apparaissaient  avec 
d'autres  sels  de  plomb;  j'eus  recours,  pour  le  prouver,  à  la 
céruse,  qui  donne  la  maladie  aux  peintres,  bien  que  cette 
aggravation  de  la  maladie  eût  été  parfaitement  observée 
chez  le  premier  malade. 

Un  chien  de  taille  moyenne  prend  8  grammes  de  céruse 
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impure  du  commerce  en  onze  jours;  il  offrit  des  phéno- 
mènes morbides  analogues ,  mais  apparaissant  un  peu  plus 
rapidement  qu'avec  le  sulfate  de  plomb;  le  cinquième  jour, 
.Fappëtit  était  nul,  il  eut  des  vomissements:  ce  qui  n'avait 
jamais  été  observé  sur  les  chiens  soumis  au  sulfate.  Il 
était  très-affecté  le  onzième  jour,  il  ne  voulut  absolument 
rien  prendre  jusqu'au  quinzième  jour  où  il  prit  encore 
08^, 5o  de  poison.  On  lui  administre,  ce  jour-là,  3  gram- 
mes d'iodure  de  potassium  ;  peu  de  temps  après  Tadminis- 
tratibn ,  les  phénomènes  morbides  s'aggravent  d'une  façon 
tout  à  fait  extraordinaire. 

Quelques  heures  après,  le  chien  était  triste,  les  yeux  à 
moitié  fermés*,  prostration  extrême  et  tremblement  de  tout 
le  système  musculaire  ;  il  semble  être  dans  un  état  d'ivresse, 
la  vue  est  obscurcie  ^  il  porte  la  tète  sur  le-  côté  comnie  un 
animal  atteint  dje  vertiges  ;  il  a  des  convulsions  épilepti- 
formes ,  chancellç  et  tombe,  pour  se  relever,  paraissant  plus 
calme  *,  mais  ses  convulsions  recommencent  quelque  temps 
après  pour  disparaître  de  nouveau. 

Le  lendemain ,  on  lui  administre  encore  6  grammes  d'io- 
dure  de  potassium,  bien  que  les  phénomènes  soient  les 
mêmes  que  la  veille;  Tappétit  semble  excité,  il  cherche  la 
nourriture  qu'on  lui  présente  et  mange.  Le  surlendemain , 
les  phénomènes  morbides  laissaient  si  peu  d'espoir  de  gué> 
rison  après  l'administration. de  8  grammes  d'iodure  de  po- 
tassium, que  le  quatrième  jour,  la  dose  ne  fut  portée  qu'à 
4  grammes,  ce  qui  n'empêcha  pas  le  chien  de  mourir  le 
lendemain  à  5  heures  du  matin. 

Je  ne  saurais  trop  insister  sur  les  phénomènes  dangereux 
qui  apparaissent  lors  de  l'administration  del'iodure  de  po- 
tassium chez  les  individus  empoisonnés  par  des  métaux  vé- 
néneux ,  pour  montrer  la  nécessité  de  n'employer  cette 
médication  qu'avec  précaution  dans  les  premiers  jours  d'un 
traitement  quelconque  chez  l'homme. 

Je  choisis  un  chien  de  même  taille  et  de  même  force  à 


(  Mo  ) 

peu  près  que  le  précédent,  les  mêmes  quantités  du  même 
iodure  de  potassium  lui  furent  administrées  aux  mêmes 
heures.  Ces  21  grammes  d'iodure  de  potassium,  adminis- 
trés en  quatre  jours  à' ce  second  chien  qui  pesait  5^*',5oo, 
ne  produisirent  aucun  effet  nuisible  5  il  n'eut  qu'un  léger 
vomissement  le  second  jour. 

Un  autre  chien,  de  même  taille  ,  prit,  en  vingt  heures, 
i5  grammes  d'iodure  de  potassium,  il  ne  semblait  nulle- 
ment incommodé  de  cette  dose, 

§  XVI.  —  action  de  V iodure  de  plomb  sur  l* économie. 

Comment  l'iodure  de  plomb  lui-même  agit- il  sur 
l'économie  ?  7^"^ ,  5o  de  ce  sel  administrés  par  doses  de 
I  gramme  à  la  fois,  en -dix-sept  jours,  ont  fait  mourir  un 
chien..  La  plupart  des  phénomènes  morbides  ressemblent 
encore  à  ceux  provoqués  par  le  sulfate  et  Iti  carbonate,  sauf 
lar  rapidité  de  leur  apparition.  Cet  animal  eut  des  convul- 
sions et  des  accès  dès  le  sixième  jour  5  il  avait  déjà  pris  alors 
5  grammes  de  sel.  L'iodure  de  plomb,  est  donc  un  poison 
plus  actif  que  le  sulfaté,  et  à  peu  près  analogue  dans  ce 
rapport  au  carbonate;  mais  cette  notion  ne  suffit  pas. 

Ce  poison,  administré  à  peu.  près  comme  dans  le  cas 
précédent,  mais  associé  avec  de  l'iodure  de  potassium,  est- 
il  moins  actif? 

*  Peut-on  encore  aggraver  les  phénomènes  d'empoisonne- 
ment lorsque,  le  poison  et  le  contre-poison  étant  déjà  ad- 
ministrés à  doses  toxiques ,  on  verse  dans  l'économie  un 
excès  d'iodure  de  potassium  ? 

Voici  l'expérience  qui  répond  à  cette  question.  Je  ferai 
remarquer  toutefois  que,  pour  arrivei^  à  une  conclusion, 
il  faudrait  la  varier  et  la  répéter  avec  d'autres  quantités  de 
matières. 

Une  chienne ,  de  même  force  que  le  précédent ,  prend 
en  trente-trois  jours,  et  ordinairement  par  doses  de 
I  gramme    à   la    fois,    i4  grammes   d'iodure   de    plomb; 


^ 
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chaque  fois  qu  elle  prend  i  gramme  d'iodure  de  plomb ,  ou 
lui  administres  grammes d'iodure de  potassium;  elle  avait 
pris  24  grammes  de  ce  sel  pendant  ces  trente-trois  jours. 

Cet  animal  maigrit  beaucoup  moins  que  le  précédent -,  la 
paralysie^  bien  que  parfaitement  recounaissable ,  était 
moins  forte-,  il  était  très-aûecté,  au  moins  h  en  juger  d'a- 
près sa  tristesse. 

Il  mourut  en  quelques  minutes ,  après  qu'on  lui  eut  ad- 
ministré 6  grammes  d'iodure  de  potassium ,  qui  avait  été 
rendu  légèrement  acide. 

§  XVII.  —  Cure  de  malades  doreurs  ou  étameurs  au 

mercure. 

1^.  Le  premier  malade  mis  au  traitement  fut  un  vieillard 
de  Bicêtre,  dont  l'observation  a  été  recueillie  avec  détail 
par  M.  Guillot.  Ce  vieillard  avait  été  doreur,  et  il  avait 
perdu  l'usage  de  ses  membres  par  suite  de  sa  profession;  la 
vue  était  perdue,  et,  de  plus,  il  était  tourmenté  de  dou- 
leurs violentes  et  continues.  L'iodure  de  potassium  fut  ad- 
ministré chaque  jour  à  la  dose  de  4  grammes*,  au  bout  de 
quinze  jours  de  traitement,  il  quitte  l'infirmerie  seul,  sans 
aucun  aide,  tandis  qu'on  l'avait  apporté  sur  un  brancard. 

'X^.  J'ai  vu  un  ouvrier  doreur  au  mercure,  âgé  de  25  ans 
environ,  traité  pendant  trois  semaines  par  l'iodure  de  po- 
tassium. Après  ce  temps,  il  pouvait  écrire  facilement, 
tandis  qu'il  lui  eût  été  impossible  de  le  faire  en  commen- 
çant. 

3°.  Le  seul  individu  sur  lequel  l'iodure  de  potassium  n'a 
pas  agi  avec  énergie,  était  un  vieillard  de  70  ans,  ouvrier 
doreur*,  il  ne  fut  traité  que  pendant  quelques  jours  pour 
une  forte  salivation ,  le  traitement  fut  abandonné. 

4^*.  Barthélémy  Pichon  a  été  ouvrier  doreur  au  mer- 
cure, sa  mémoire  est  très-faible,  la  parole  est  fortement 
embarrassée  et  les  tremblements  sont  si  forts ^  qu'il  ne  peut 
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s'adonner  qu'aux  ouvrages  grossiers  de  la  dorure  au  trempé 
ou  galvanique^  il  est  employé  dans  les  ateliers  de  M.  Chris- 
tofle. 

Au  commencement  de  i844)  îl  ^vait  passé  six  semaines 
à  l'Hôtel-Dieu,  presque  sans  résultat. 

Le  I®'' juin  i844)  j^  l"î  remis  aoo  grammes  d'iodure  de 
potassium  dissous,  en  lui  recommandant  de  commencer 
par  prendre  une  mesure  de  dissolution  correspondant  à 
I  gramme  de  sel  par  jour,  d'augmenter  ensuite  le  nombre 
de  mesures  à  prendre  à  sa  volonté ,  en  se  guidant  sur  les 
douleurs  qu'il  éprouverait,  et  de  diminuer  lorsqu'elles  se- 
raient trop  fortes. 

Après  quelques  jours  de  traitement,  il  fut  pris  de  maux 
de  tète  et  d'estomac,  il  eut  des  boutons  sur  le  corps-,  ces 
petits  accidents  ne  Tempêchèrent  pas  de  travailler  constam- 
ment pendant  les  soixante-dix  jours  que  dura  son  traite- 
ment et  qu'il  employa  à  consommer  ses  200  grammes 
d'iodure  de  potassium. 

Il  suivait  son  régime  ordinaire  et  ne  changea  rien  à  ses 
habitudes,  pas  même  celle  d'aller  rendre  visite  aux  bar- 
rières, si  j'en  juge  par  un  des  accidents  de  sa  cure.  On  lui 
recommanda  de  boire  de  l'eau  coupée  par  du  vin,  des  infu- 
sions de  réglisse,  et  d'exclure,  autant  que  possible,  les  mets 
acides,  vinaigre,  oseille,  etc.  J'allais  le  surprendre  de 
temps  à  autre  pour  m'assurer  s'il  prenait  régulièrement  son 
médicament;  je  recherchais  l'iode  dans  l'urine  rendue  en 
ma  présence;  je  l'ai  toujours  trouvé. 

M.  L'Été,  le  chef  d'atelier  de  l'établissement,  avait  l'obli- 
geance de  surveiller  particulièrement  cet  ouvrier. 

Après  son  traitements  Pichon  était  complètement  guéri , 
il  écrivait  sans  trembler,  parlait  librement;  de  l'avis  de 
M.  L'Eté,  cet  ouvrier,  qui ,  avant  son  traitement ,  ne  pou- 
vait plus  exécuter  que  les  travaux  les  plus  grossiers  de  la 
dorure  sur  métaux,  exécutait,  après  soixante-dix  jours  de 
traitement,  les  travaux  les  plus  délicats. 
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Ses  maux  de  tête  avaient  été  très-intenses  une  seule  fois, 
pendant  son  traitement  ;  maïs  c'était  à  Ja  suite  d'une  dé- 
bauche après  laquelle  il  n'avait  pas  pris  de  médicament 
pendant  trois  ou  quatre  jours.  Pour  récupérer  le  temps 
perdu  ^  il  prit  d'un  trait  la  dose  qu'il  auraix  dû  disperser 
sur  plusieurs  jours  :  à  la  suite  de  cette  dose,  ses  maux  de 
tête  furent  si  atroces,  qu'il  croyait  devenir  fou. 

5°.  Un  ouvrier  étaraeur  de  glaces,  employé  dans  une  des 
manufactures  de  Bruxelles,  s^est  soumis  au  traitement  par 
l'iodure  de  potassium  :  il  avait  été  typographe  avant  d'être 
étameur.  Il  tremblait  au  point  de  laisser  souvent  tout  échap- 
per de  ses  mains  ^  sa  parole  était  embarrassée,  mais  très-peu  ; 
ses  jambes  le  supportaient  mal,  il  était  sujet  à  faire  de  faux 
pas 5  la  force  physique  lui  manquait  presque  complètement . 
ao  grammes  d'îodure  de  potassium  pris  en  dix  jours  ne  l'af- 
fectèrent guère. 

Comme  il  appartenait  à  une  Société  de  prévoyance  d'ou- 
vriers typographes ,  le  médecin  de  cette  société  désira,  avant 
de  continuer  l'iodure  de  potassium,  le  soumettre  à  un  autre 
traitement:  il  pensait  qu'un  tremblement  d'une  autre  na- 
ture pouvait  compliquer  le  tremblement  mercuriel .  Un  mois 
après  )  il  me  renvoya  le  malade  exactement  dans  le  même 
état  qu'auparavant;  il  fut  remis  au  traitement  pur  l'iodure 
de  potassium. 

Bien  que  cet  ouvrier  eût  quitté  J'atelier  d'étamage,  les 
améliorations  provoquées  par  la  médication  étaient  lentes  : 
il  me  disait  cependant  qu'il  sentait  ses  forces  revenir  tous 
les  jours,  son  tremblement  s'effaçait  peu  à  peu  5  mais  ce  ne 
fut  qu'après  avoir  pris  plus  de  200  grammes  d'iodure  de  po- 
tassium que  l'amélioration  fut  très-marquée  :  il  ne  tremblait 
presque  plus,  sa  marche  était  ferme,  l'écriture  bonne,  mais 
ses  forces  n'étaient  pas  revenues  complètement. 

En  voyant  chez  ce  malade  la  guéri  son  faire  des  progrès 
incontestables,  mais  lents,  bien  qu'il  fût  soustrait  à  Tin- 
fluence  du  mercure,  je  lui  fis  administrer  l'iodure  de  po- 

16. 
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tassîum  en  frictions  sous  la  forme  de  pommade  iodée  ;  ce  fut 
surtout  à  partir  de  ce  moment  que  Tamélioratiou  des  forces 
devint  sensible.  Il  ne  fut  parfaitement  rétabli  que  vers  la  fin 
du  mois  d'août,  après  trois  mois  de  traitement. 

Je  revis  encore  cet  ouvrier  au  commencement  du  mois 
de  novembre  :  il  me  dit  que  ses  forces ,  que  sa  santé  étaient 
les  mêmes  qu'avant  qu'il  eut  commencé  le  métier  d'étameur 
de  glace,  ou  à  bien  peu  de  chose  près.  Au  mois  d'avril  1849 
cet  ouvrier  était  parfaitement  bien  ]  rien  ne  lui  rappelle 
son  ancienne  affection. 

Cet  ouvrier  n'a  résisté  au  métier  d'étaineur  de  glace  que 
penda)tt  vingt  et  un  mois  :  entré  à  Tatelier  d'étamage  en 
mars  1846,  le  tremblement  s'était  déclaré  en  janvier  1848. 
En  l'interrogeant  en  présence  de  plusieurs  de  ses  compa- 
gnons, j'ai  pu  faire  cette  observation  qui  me  paraît  impor- 
tante :  Les  ouvriers  qui  aiment  le  sel  résistent  plus  longtemps 
à  l'infection  que  ceux  qui  ne  l'aiment  pas. 

6°.  Un  ouvrier  étameur  à  la  même  manufacture  est  af- 
fecté d'un  tremblement  qui  le  gêne  beaucoup  dans  son 
travail  •,  les  membres  sont  d'une  faiblesse  excessive ,  les 
moindres  efforts  le  fatiguent  ;  parfois  les  objets  lui  échappent 
des  mains  :  la  marche  n'est  pas  assurée.  Ses  tremblements 
datent  de  longtemps  déjà  -,  il  a  été  assez  malade  pour  être 
forcé  de  garder  le  lit,  il  y  a  environ  un  an;  et,  bien  que 
soulagé,  il  resta  faible  après  le  traitement  qu'il  suivit  alors. 

Du  21  mars  1848  au  7  mai,  il  prit  5o  grammes  d'iodure 
de  potassium  ;  pendant  tout  ce  temps  il  a  continué  h  tra- 
vailler à  l'étamagc  comme  auparavant,  et,  bien  mieux, 
du  10  avril  au  7  mai ,  le  travail  au  contact  du  mercure 
avait  presque  doublé  de  durée;  cependant  au  7  mai  les 
tremblements  sont  presque  nuls.  Il  prend  ensuite,  jusqu'à 
la  date  du  aa  juin,  environ  100  grammes  d'iodure  de  po- 
tassium. Il  interrompt  souvent  l'usage  de  ce  sel  pendant 
quelques  jours,  et  le  prend  à  sa  guise,  comme  il  l'entend, 
en^e  guidant  d'après  ses  douleurs. 
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Le  3  septembre,  il  se  porte  toujours  parfaitement  bien, 
ne  tremble  plus  ou  presque  plus,  continue  toujours  son 
métier  d'étameur  sans  prendre  de  médicaments^  il  n'a  pas 
cessé  de  travailler  pendant  tout  ce  temps,  et  se  trouvait 
donc  toujours  en  contact  avec  le  poison.  Sa  guérison  s'opé- 
rait, tout  en  lui  permettant  de  gagner  sa  vie  et  celle  de  sa 
famille ,  sans  qu'il  fût  contraint  à   rien  changer  ni  à  son  f 

régime  ni  à  ses  habitudes. 

Rien  n'est  plus  curieux  à  examiner  qu'un  cahier  dans 
lequel  ce  malade  m'écrivait  tous  les  jours  quelques  mots, 
les  fac-similé  de  quelques  lignes  prises  au  hasard  d^us  ce 
cahier  en  donnent  une  idée. 

i^.  Ecriture  du  21  mars  avant  le  traitement. 


^l^r&^i.X(<^ 


1°.  Après  trois  ou  quatre  jours  de  traitement. 
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3".  Écriture  du  5  avril. 


^^"-tcc^/^je^    .^^^€^^^Uy(f  ^'^K/-^     €^tc^jLc 

4".  Du  7  avril,  après  avoir  pris  17  grammes  d'iodure  de  potas- 
sium en  dix-sept  jours. 

^C^^i^^cL^  ti.ir'^a^^^/t^  yt/z^  J^i^  <ntCd-u^'£^c^ 
c^auyr^  yTAAryi  c-^-r/^       ^û^xjuO 


^/>^J^V^        .^5*^^X^Ort> 


S*'.  Écriture  du  7  mai ,  après  avoir  pris  5o  grammes  d'iodure 

de  potassium. 


1^A«-^     -i^    ^(^  (^Ur^id^ ^^^ aco' 


y^^^-^•v  Ji^  >VC_:;.'   .  -v^ 


r 
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0 

6°.  Ecriture  du  5  juin,  après  avoir  pris  loo  grammes  d'iodure 

de  potassium. 


5^^?     'y/7^At^<>(f 


oe>  -^5^7 'k^^ 


^  ^^^>£^z^ 


^^^<L. 


A^uj^^< 


7°.   Kcriture    du    i5  août.    Il  i:e  prend  plus  d'iodure    depuis  le 
22  juin,  époque  à  laquelle  il  en  avait  pris  i5o  grammes  en  tout. 
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8".  Ecriture  du  12  avril  1849.  ^  ^^  P^s  cessé  de  travailler  à 
rétamage  depuis  le  mois  de  mars  1848. 


Au  commencement  du  traitement,  l'urine  de  ce  malade 
m'a  présenté  4eux  fois  un  phénomène  peu  ordinaire  \  elle 
était  limpide,  d'un  jaune  clair,  mais  alcaline  au  point  de 
faire  effervescence  avec  les  acides  :  ce  phénomène  ne  s*est 
plus  reproduit  après  une  quinzaine  de  jours  de  traitement. 

J'ai  examiné  huit  fois  4  litres  de  l'urine  de  ce  malade 
dans  le  but  de  rechercher  si ,  sous  Tinfluence  de  la  médica- 
tion par  l'iodure  de  potassium,  le  mercure  se  retrouverait 
dans  son  urine  :  la  première  contenait  du  mercure  en  quan- 
tités parfaitement  reconnaissables  ;  la  seconde  en  contenait 
encore,  mais  sensiblement  moins. 

En  suivant  le  procédé  employé  dans  les  deux  premières 
recherches,  je  n'en  trouvai  pas  dans  la  troisième  urine-,  la 
quatrième  urine,  examinée  par  un  autre  procédé,  ne  m'en 
donna  plus  qu'une  trace  à  pejne  appréciable;  mais  en  dis- 
tillant dans  un  tube  effilé  Tune  des  lames  d'or  qui  termi- 
nait la  pile  dont  je  faisais  usage,  j'obtins  un  petit  sublimé 
jaune  qui ,  le  lendemain,  était  devenu  rouge.  En  le  chas- 
sant par  la  flamme  d'une  lampe  à  alcool ,  il  se  volatilise  de 
nouveau  avec  une  couleur  jaune,  pour  devenir  rouge  en- 
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suite.   C'est  une  des  propriétés  caractéristiques  de   Tio- 
dure  de  mercure. 

N^est^il  pas  remarquable  de  voir  un  homme  soumis  à 
une  intoxication  lente  par  du  mercure  métallique,  rendre, 
sous  l'influence  de  F  administration  de  Fiodure  de  pcftas- 
sium,  de  Viodure  de  mercure  par  les  urines? 

Le  malade  interrompait  parfois  son  traitement;  j ^exa- 
minai une  cinquième  fois  de  Turine  rendue  pendant  une  in- 
terruption; je  n'y  pus  découvrir  le  mercure,  mais  à  cette 
époque  on  pouvait  considérer  le  malade  comme  étant  réta- 
bli. J'examinai  encore  trois  fois  l'urine  recueillie  les  jours 
où  il  prenait  les  plus  fortes  doses  d'iodure  de  potassium  : 
je  ne  pus  en  découvrir,  soit  qu'elle  n'en  contînt  plus,  soit 
que  la  quantité  en  fut  réellement  trop  peu  considérable 
pour  être  facilement  décelée  par  les  moyens  que  j 'em- 
ployais. 

Quoi  qu'il  en  soit,  cet  ouvrier,  qui  continuait  à  tra- 
vailler au  mercure,  et  qui  depuis  la  fin  de  juin  ne  prenait 
plus  de  médicament,  se  portait  parfaitement  bien.  Au 
commencement  du  mois.de  novembre  ,  toutes  les  fonctions 
marchaient  très-bien;  ses  forces,  sa  vigueur  étaient  reve- 
nues. Les  organes  de  la  génération,  très-longtemps  paisi- 
bles ,  avaient  repris  leur  ancienne  énergie  après  quelques 
semaines  de  traitement,  et  l'avaient  conservée  depuis. 

Cette  cure  prouve  de  la  manière  la  plus  évidente  que, 
lorsque  le  mercure  n'est  absorbé  journellement  que  dans  des 
proportions  faibles,  comme  cela  a  Heu  pour  les  étameurs 
qui  le  travaillent  à  froid,  l'iodure  de  potassium  jouit  non- 
seulement  de  la  propriété  de  guérir  le  malade,  mais  qu'il 
agit  comme  moyen  préservatif  énergique. 
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§  XVIII.  —  Expériences  qui  tendent  à  prouva er  que  Viodure 
de  potassium  agit  comme  préservatif ,  oucomme  poui^ant 
retarder  les  phénomènes  d'empoisonnement ,  lorsque 
l'économie  est  soumise  à  r influence  du  mercure  mé- 
tallique. 

Avant  de  quitter  ce  sujet,  je  dois  donner  le  résultat  de 
quelques  expériences  qui  prouvent  que  dans  l'économie 
soumise  à  l'influence  de  composés  mercuriels,  bien  plus 
dangereux  que  les  composés  de  plomb ,  les  faits  doivent  se 
passer  de  la  même  manière  que  pour  des  animaux  soumis  à 
l'influence  des  composés  de  plomb. 

Deux  chiens  de  même  taille,  de  même  force,  sont  soumis 
à  un  traitement  mercuriel  qui  consiste  à  mettre  ,  par 
jour,  5  grammes  d'onguent  mercuriel  double  dans  leur 
nourriture.  Le  premier  meurt  en  vingt-cinq  jours;  le  se- 
cond, auquel  on  donnait,  en  outre,  i  gramme  d'iodure  de 
potassium  par  jour,  avait  maigri,  mais  se  portait  encore 
assez  bien  le  jour  de  la  mort  du  premier.  On  lui  administra 
encore  aS  grammes  d'onguent  à  l'intérieur  et  i5  grammes 
en  frictions,  en  élevant  en  même  temps  la  dose  d'iodure  à 
!i  grammes  par  jour.  Il  mourut  dix-huit  jours  après  le  pre- 
mier. Ces  faits  sembleraient  indiquer  qu'une  portion  du 
mercure  absorbé  ne  réagit  pas  avec  autant  d'énergie  sur  l'é- 
conomie ,  lorsqu'il  rencontre  de  l'jodure  de  potassium  dans 
l'économie. 

N'oublions  pas  de  remarquer  qu'il  devient  plus  difficile , 
dans  ces  expériences,  de  bien  déterminer  les  doses  à  admi- 
nistrer d'après  les  forces  des  animaux;  que  l'iodure  double 
de  mercure  et  de  potassium  est  un  poison  très-violent,  si  les 
doses  ne  sont  pas  petites  et  bien  choisies.  Ainsi,  nous  avons 
vu  un  chien  résister  parfaitement  à  l'action  du  sulfate  de 
plomb  associé  à  l'iodure  de  potassium;  parce  que  l'absorp- 
tion du  sulfate  de  plomb  ne  se  fait,  chaque  jour,  que  sur 
une  petite  quantité  de  matière ,  que  l'action  de  l'iodure  de 
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potassium  élimine  sans  troubles  graves.  Si,  dans  rexpérîence 
précédente,  l'iodure  de  potassium  'administré  à  un  chien  qui 
prend  du  mercure  métallique,  semble  agir  comme  pré- 
servatif, il  ne  faut  pas  oublier  de  s'enquérir  quels  composés 
de  mercure  on  pourrait  rencontrer  dans  un  individu  qu'on 
voudrait  préserver  de  l'intoxication  par  l'iodure  de  potas- 
sium, et  eu  quelle  quantité  l'économie  les  absorbe  par 
jour. 

Il  me  suffit,  pour  bien  faire  comprendre  ce  que  j'avance, 
de  montrer  comment  l'iodure  de  potassium,  au  lieu  de  sou- 
lager, devient  au  contraire  dangereux  à  administrer. 

§  XIX.  —  Expérience  faisant  voir  que  Viodure  dépotas^ 
sium  rend  plus  activée  la  médication  ou  l'intoxication 
par  certains  sels  de  mercure  y  et  peut  occasionner  des 
accidents  gj^ai^es. 

Depuis  très-longtemps  (i 838-39  ^^  moins),  M.  Dumas 
recommande ,  dans  ses  cours ,  d'éviter  la  présence  du  sel 
marin  lorsque  Ton  administre  du  calomel  et  qu'on  désire 
qu'il  reste  à  Tétat  de  calomel  dans  le  tube  digestif  5  il  recom- 
mandait, au  contraire,  d'ajouter  du  sel  ammoniac  au  su- 
blimé corrosif  pour  le  rendre  plus  stable  ou  moins  décom- 
posable  au  contact  des  liquides  de  l'économie. 

Le  travail  de  M.  Miahle  est  assez  connu  pour  que  je  me 
contente  de  le  rappeler. 

Vient-on  à  donner  les  mêmes  doses  de  calomel  à  deux 
chiens,  et  qu'à  l'un  des  deux  on  administre  en  même  temps 
de  l'iodure  de  potassium ,  c'est  celui  qui  prend  l'iodure  de 
potassium  qui  sera  tué  le  premier,  si  les  doses  des  deux  sels 
sont  un  peu  considérables. 

Dans  une  expérience  comparative  faite  sur  deux  chiens 
choisis  de  même  âge,  de  même  force,  autant  que  cela  se 
pouvait,  j'ai  obtenu  les  résultats  suivants. 

Le  premier  a  pris  o6%5oo  de  calomel  en  tout,  et  4  gram- 
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mes  d'iodure  de  potassium ,  administrés  de  la  manière  sui- 
vante : 

Premier  jour.  08*^,200  de  calomel,  et  2  grammes  d'iodure 
de  potassium. 

Deuxième  jour.  Rien. 

Troisihm.e  jour,  o6*",3oo  de  calomel  et  2  grammes  d'io- 
dure de  potassium. 

Il  est  mort  dans  la  nuit  du  cinquième  au  sixième  jour. 

Ces  doses  de  calomel  n'affectèrent  guère  le  second  chien  ; 
le  jour  de  la  mort  du  premier,  il  prit  encore  o^*",  100  de 
calomel,  puis  on  Tabandonna  pendant  sept  jours  :  o^*^,  1 5o  de 
calomel  ne  Tempêchèrent  pas  de  continuer  à  vivre  encore 
pendant  cinq  jours;  il  avait  donc  pris  deux  fois  autant  de 
calomel  que  le  premier,  et  avait  déjà  vécu  douze  jours 
plus  que  lui,  mais  il  était  souffrant.  On  lui  donna  la  dose 
de  calomel  prise  par  le  premier  en  trois  jours,  oS'',5oo,  et  le 
lendemain ,  on  lui  administra  2  grammes  d'iodure  de  po- 
tassium :  les  symptômes  s'aggravèrent^  il  mourut  quarante- 
huit  heures  après,  sans  nouvelle  administration  soit  de  ca- 
lomel, soit  d'iodure  de  potassium.. 

§  XX.  —  L* action  énergique  de  Viodure  de  potassium  sur 
un  chien  traité  par  du  sublimé  peut  être  telle,  que,  mêtne 
huit  jours  après  av^oirpris  du  sublimé,  on  peut  le  tuer  en 
lui  administrant  une  dose  un  peu  considérable  dHodure 
de  potassium. 

J'ai  voulu  m'assurer  qu'en  soumettant  un  chien  à  un 
traitement  au  sublimé,  puis  en  interrompant  la. médication 
pendant  quelques  jours ,  il  serait  encore  possible  de  recon- 
naître l'action  énergique  de  l'îodure  de  potassium  par  l'ag- 
gravation des  phénomènes  d'empoisonnement. 

On  administre  à  un  petit  chien  o^^,35o  de  sublimé  cor- 
rosif, de  la  manière  suivante. 
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Premier  jour o**",  i5o  sublimé; 

Deux  jours sans  poison; 

•  Quatrième  jour ....      o>'',o5o  sublimé  ; 

Quatre  jours sans  poison  ; 

Neuvième  jour.  .  .  .      o^^yo5o  sublimé; 

Un  jour sans  poison  ; 

Onzième  jour 0*^,100  sublimé. 

©«""ïSSo  sublimé  en  onze  jours. 

Après  ce  temps,  le  chien  est  abandonne  à  lui-même;  il 
continuait  à  vivre,  bien  qu'étant  très-souffrant  :  il  aurait 
peut-être  pu  guérir. 

Le  dix-neuvième  jour,  c'est-à-dire  huit  jours  après  avoir 
pris  sa  dernière  dose  de  sublimé,  il  ne  résiste  pas  à  Tadmi- 
nistration  de  4  grammes  d'ibdure  de  potassium,  qui  le 
tuent  en  vingt-quatre  heures. 

Nous  avons  déjà  vu  qu'on  peut  impunément  administrer 
cette  dose  d'iodure  de  potassium  à  des  chiens  sains;  on  ne 
comprendrait  pas  son  action  si  énergique  dans  ce  cas,  si  on 
n'admettait  que  le  sublimé  s'est  fixé  dans  l'économie,  et  que 
l'iodure  de  potassium,  lui  donnant  une  forme  nouvelle,  le 
rendant  soluble,  lui  permettant  ainsi  d'être  charrié  dans 
toute  l'économie,  agit  non  comme  poison  par  lui-même , 
mais  par  les  composés  de  mercure  qu'il  rencontre  dans  l'é- 
conomie sous  une  forme  plus  bénigne  que  celle  que  sa 
combinaison  avec  ces  corps  provoque. 

Je  n'ai  pu  pousser  plus  loin  les  expériences  avec  les  com- 
posés de  mercure;  elles  méritent  cependant  d'être  mises 
en  regard  avec  la  guérison  des  malades  trembleurs. 

§  XXI.  —  Observations  sur  le  traitement  des  accidents 

consécutifs  de  la  syphilis. 

La  dernière  expérience  que  je  viens  de  rapporter  trouve 
son  analogue  dans  le  traitement  des  accidents  secondaires 
et  tertiaires  des  maladies  syphilitiques;  l'administration  de 
l'iodure  de  potassium  provoque  souvent  des  phénomènes 
de  souffrance  intense  chez  les  individus  qui  ont  été  traités 


/ 
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par  les  raercuriaux.   A  quoî  doit-on  attribuer  ces  phéno- 
mènes? 

D'après  les  opinions  émises  dans  ce  travail,  on  voit  de 
suite  que  lorsque ,  pour  ce  genre  d'accidents  consécutifs , 
on  administre  l'iodure  de  potassium  à  des  individus  qui  ont 
été  traités  par  les  composés  de  mercure,  on  fait,  par  un 
seul  agent,  deux  médications  distinctes.  D'abord,  on  rend 
solubles  et  actifs  les  composés  de  mercure  gardés  par  l'éco- 
nomie^ ensuite,  on  leur  donne  une  forme  qui  permet  à  l'é- 
conomie de  les  éliminer;  mais,  par  cela  môme,  le  malade 
subit  un  nouveau  traitement  mcrcuriel ,  par  les  composés 
de  mercure  qui  se  trouvaient  dans  le  corps. 

Si,  dans  les  accidents  secondaires  des  maladies  vsyphili- 
tiques,  l'iodure  de  potassium  agit  par  lui-même,  fait  que 
je  ne  conteste  pas,  il  ne  faut  cependant  pas  faire  abstraction 
des  propriétés  sur  lesquelles  je  cherche  à  appeler  l'attention, 
car  elles  doivent,  sans  aucun  doute,  jouer  un  rôle  impor- 
tant dans  ce  cas  :  il  doit  y  avoir  une  différence  notable  entre 
l'action  de  l'iodure  de  potassium  sur  un  individu  débarrasse 
de  composés  mercurîels ,  et  sur  celui  qui  a  conservé  dans 
'*ses  tissus  des  composés  de  mercure. 


Il  résulte  de  l'ensemble  de  faits  constatés  dans  ce  Mé- 
moire, soit  qu'il  s'agisse  de  la  préservation  de  l'intoxica- 
tion, soit  qu'il  s'agisse  de  ces  phénomènes  d'empoison- 
nement aggravés  au  point  de  tuer  parfois,  soit  enfin  qu'il 
y  ait  eu  guérison  des  malades  :  qaavec  la  médication 
par  Viodure  de  potassium ,  la  guérison  ne  s' obtient  jamais 
quàla  condition  d'un  empoisonnement  préalable ,  em- 
poisonnement  que  le  médecin  est  complètement  le  maître 
de  diriger,  d'après  la  force  de  résistance  des  malades. 

Il  suffît  pour  cela  de  commencer  par  administrer  l'iodure 
de  potassium  à  faible  dose  d'abord,  comme  M.  le  docteur 
Guillot  et  moi  nous  l'avions  proposé  depuis  bientôt  six  ans. 
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Chez  riiomme  on  fait  bien  de  commencer  par  i  gramme 
par  jour,  en  augmentant  de  suite  si  le  malade  le  supporte 
facilement. 

Il  me  semble  qu'on  peut  tiî'er  une  conséquence  de 
quelque  importance  pour  la  médecine,  des  expériences  que 
renferme  ce  Mémoire.  En  effet,  celte  aggravation  constante 
des  symptômes  d'empoisonnement  sous  Tinfluence  de  Tad- 
ministration  de  Tiodure  de  potassium  en  excès  ;  cette  éli- 
mination du  poison  à  l'état  de  combinaison  avec  un  des 
éléments  de  l'iodure  de  potassium,  autorisent  à  dire  que  : 
Certains  médicaments  agissent  par  eux-mêmes  d^ abord, 
mais  ils  peui^ent  agir  en  même  temps  par  les  matériaux 
quïls  rencontrent  dans  Véconomie, 

Le  médecin  devrait  donc  s'enquérir  de  Tétat  antérieur 
du  malade,  plus  peut-être  qu'on  n'a,  en  général,  l'habitude 
de  le  faire,  lorsqu'on  désire  administrer  des  médicaments 
qui  pourraient  avoir  une  action  analogue  à  celle  que  l'iodure 
de  potassium  exerce  sur  un  animal  autrefois  soumis  à  des 
influences  saturnines  ou  mercurielles. 

Qu'il  me  soit  permis  de  justifier  ce  que  j'avance  par  un 
exemple.  Si  un  médecin  français  était  appelé  à  donner  des 
soins  à  une  personne  anglaise  habituée  à  prendre  du  ca- 
lomel  comme  purgatif,  ne  devrait-il  pas  être  prudent  dans 
l'administration  de  l'iodure  de  potassium,  si  ce  remède  était 
indiqué,  et  surtout  si  le  malade  avait  pris  du  calomel  quel- 
ques jours  auparavant?  Dans  tous  les  cas,  ne  devrait-il  pas 
s'en  enquérir,  et  proportionner  la  dose  d'iodure  à  adminis- 
trer aux  circonstances  antérieures? 


MM.  La  Bouverie  et  Mormont,  élèves  distingués  de 
l'École  de  Médecine  vétérinaire  et  d'Agriculture  de  l'Etat 
à  Bruxelles ,  m'ont  prêté  dans  une  partie  de  ces  recherches 
leur  concours  actif  et  éclairé^  je  me  fais  un  véritable  plaisir 
de  les  en  remercier  publiquement. 
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NOTE 

Sur  les  températures  d'éballitioD  de  Tàcide  €Jirboiii(|ie  et  di  protoxjde  d'azote 
sons  la  pression  ordinaire  de  Fatmosplière,  et  snr  les  coefficients  de 
dilatation,  dans  les  basses  températures,  de  Tair  atmospkériqne  sons 
différentes  pressions  et  de  l'hydrogène; 

Pau  m.  V.  REGNAULT. 


Température  d*ébuliition  de  l* acide  carbonique. 

J'ai  déterminé,  à  deux  reprises,  la  température  que 
marque  uii  thermomètre  à  air,  lorsque  son  réservoir .  est 
enveloppé  d'acide  carbonique  solide  qui  s'évapore  libre- 
ment à  l'air. 

La  première  expérience  a  été  faite  dans  le  laboratoire  de 
M.  Dumas;  elle  a  donné  la  température  — 77*^,92,  la  pres- 
sion barométrique  étant  de  767™", 3. 

J'ai  fait,  plus  tard,  plusieurs  autres  déterminations  avec 
l'acide  carbonique  liquéfié  que  j'avais  fait  préparer  par 
M.  Deleuil,  pour  mes  expériences  sur  la  chaleur  spécifique 
du  potassium.  Le  thermomètre  à  air  était  disposé  de  ma- 
hière  qu'on  pût  y  introduire  de  l'air  atmosphérique  ou 
d'autres  gaz  sous  diverses  pressions  \  il  avait  une  disposition 
semblable  à  celle  des  thermomètres  à  gaz  que  j'ai  décrits 
dans  mon  Mémoire  sur  la  mesure  des  températures  {Mé^ 
moires  de  V Académie  des  Sciences j  tome  XXI),  mais  il 
était  beaucoup  plus  petit. 

je  donnerai  ici  les  éléments  de  ces  déterminations ,  et , 
pour  TexpUcation  des  signes ,  je  renverrai  au  Mémoire  cité. 

Dans  la  glace  -fonda aie. 

I. 

Ho  =       77^>ï3 

^)  =       0,01549 

V  /  o 
k„*  =4-375,34 

(Ho4-/'o)=        ii5o,47 

Ann.  de  Chint.  rt  de  /»/i^.<.  ,3*  série,  t.  XXVI.  (Juillet  i84(>.  )         1  7 


{ 

3r)8  ) 

Dans  Tacide 
I. 

cai 

rbonique  solide. 
U. 

Dans  la  pâle  tracidi» 
carbonique  et  d''éther. 

m. 

ï^o             =      774  >8o 

774,62 

5i  ,5a 

774,46 
5i,34 

(Ho-+-/g-       827,51 

826,14 

• 

825,80 

(v)o            "=         "'^'^^^ 

0,01 663 

0,01546 

r              =  -  77»,75 

78%  16 

—  78«,26 

On  a  admis  que  la  dilatafion  de  l'air  atmosphérique  entre 
o  et  — 80  degrés  était  la  même  qu'entre  o  et  -j-  100  de- 
grés, c'est-à-dire  =  o,oo3665. 

Dans  la  première  expérience ,  on  n'a  fait  les  observations 
qu'un  quart  d'heure  après  le  moment  où  le  réservoir  a  été 
complètement  enveloppé  d'acide  carbonique  solide;  on  a 
voulu  reconnaître  jusqu'à  quel  point  la  température  restait 
stationnaire.  Mais  on  a  dû  noter  ainsi  une  température  un 
peu  trop  élevée.  Cela  tient  à  ce  qu'il  se  forme  bientôt  au- 
tour du  réservoir  une  petite  enveloppe  gazeuse  qui  empêche 
le  contact  des  parois  avec  l'acide  carbonique  solide  ;  celles-ci 
s  «chauffent  alors  par  la  chaleur  que  leur  amène  la  tige  du 
thermomètre  par  conductibilité.  Pour  la  deuxième  déter- 
mination 5  on  a  tassé  de  nouveau  l'acide  carbonique;  on  en 
a  ajouté  une  nouvelle  quantité,  et  on  a  observé  la  tempé- 
rature minimum.  Celle-ci  doit  être  considérée  comme  la 
véritable.  On  voit  qu'elle  est  un  peu  plus  élevée  que  la 
température  —  79  degrés  qui  avait  été  obtenue,  il  y  a  plu- 
sieurs années ,  par  M.  Pouillet. 

Enfin ,  la  troisième  détermination  a  été  faite  dans  la  pâte 
d'acide  carbonique  et  d'éther.  Elle  a  donné  sensiblement  le 
même  nombre  que  Texpérience  n°  II.  Les  plus  grands  effets 
frigorifiques  de  la  pâte  d'acide  carbonique  et  d'éther  ne 
doivent  donc  pas  être  attribués  à  un  plus  grand  abaissement 
de  la  température,  mais  seulement  à  Une  meilleure  conduc- 
tibilité. 
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Détermination  de  la  température  cVéhullition  du 

protoxyde  d'azote. 

M.  Dumas  a  eu  la  complaisance  de  me  faire  préparer  une 
grande  quantité  de  protoxyde  d'azote  liquide  avec  Fappareil 
de  M.  Natterer,  perfectionné  par  M.  Bianchi,  et  appar- 
tenant à  la  Sorbonne.  J'ai  pu  faire  trois  déterminations 
succejssives  ^  en  recueillant ,  chaque  fois ,  dans  un  tube  plus 
de  3o  centimètres  cubes  de  liquide.  Je  me  suis  proposé, 
dans  ces  expériences ,  non-seulement  de  déterminer  la  tem- 
pérature d'ébuUition  du  protoxyde  d'azote  sous  la  pression 
ordinaire  de  l'atmosphère,  mais  encore  de  comparer,  à  ce^ 
basses  températures,  la  dilatabilité  de  l'air  atmosphérique, 
sous  diverses  pressions ,  et  celle  du  gaz  hydrogène.  Les  expé- 
riences ont  pu  être  faites  avec  une  grande  précision,  parce 
que  la  température  d'ébuUition  du  protoxyde  d'azote  est 
absolument  constante^  et  on  a  pu,  pour  chacune  des  déter- 
minations, mesurer,  plusieurs  fois,  les  différences  de  niveau 
des  colonnes  mercurielles.  Le  protoxyde  d'azote,  à  cause  de 
cette  température  constante  qu'il  présente  lorsqu'il  s'éva- 
pore librement  à  l'air,  rendra  de  grands  services  aux  phy- 
siciens-, il  leur  présente  un  nouveau  point  fixe  placé  très-bas 
dans  l'échelle  thermométrique.  Ce  point  varie,  cependant, 
avec  la  pression  barométrique  sous  laquelle  l'évaporation  a 
lieu,  et.il  sera  important  de  déterminer  ces  variations  avec 
précision.  J'espère  y  parvenir  avec  le  concours  bienveillant 
de  M.  Dumas.  Je  donne  ici  les  résultats  que  j'ai  obtenus  : 

Le  thermomètise  à  air  est  rempli  d'air  sous  la  pression  de 

l'atmosphère  environ^ 
Dans  la  glace  fondante. 

Ho  =       759,05. 

Ao  =-+-    83 ,61 

(Ho4-/fo)=       842,66 

\^y^       =       0,01592 

'7- 


{  i6i>  ) 

Dans  \ù  pi-otoxy<1e  liquide. 

Ho  =r         758,29 

ho  =  —  182,98 

(Ho— /^o)=       575/31 

(Oo  ==         °'^'^^^ 

En  admettant  a  =  o,oo3665,  on  trouve  T  =  —  87'*,9o4. 
Le  thermomètre  est  rempli  d'air  sous  forte  pression. 

Dans  la  glace  fondante.     Dans  le  protoxyde  d^azote  liquide. 

Ho  =  757,38  758,01 

ho  =+1256,68  614906 

(Ho-l-^o)=      2014,06  '    1372,07 

1  -j  =       o,oi525  o,oi638 

Si  Foii  admettait  a  =  o,oo3665,  on  obtiendrait  pour  la 
température  —  88^,1 5.  Maïs  le  coefficient  de  dilatation  de 
l'air  condensé  est  plus  considérable  que  celui  de  Pair  sous 
la  pression  de  Tatmosphère^  il- faut  faire  le  calcul  inverse, 
c  est-à-dire  prendre  T  =  —  87^,904  comme  le  donne  la 
première  expérience,  et  déduire  a'  de  celle-ci;  on  trouve 
ainsi 

a!  =  0,0036754. 

Le  thermomètre  renferme  du  gaz  hydrogène. 

Dans  )a  glace  fondante. 

Ho  ==       755,84 

/io  =  -f-   l32,o4 

H„-|-Ao=       887,38 

Dans  le  protoxyde  d^azote  liquide. 

Ho  =       756,20 

Ao  =-148,44 

Ho  —  Ao  =  607  ,  76 


(afi.  ) 
Si  l'on  admettait  a"  =  o,oo3665,  ou'trouverail 

T  =  ^  87^47  ; 

maïs  le  coefficient  de  dilatation  de  Thydrogène,  à  ces  basses 
températures,  est  certainement  plus  faible  que  celui  de  l'air. 
Il  faut  donc  supposer  T = —  87^,904  5  et  déduire  de  mon  ex- 
périence la  valeur  de  «"^  on  trouve  ainsi  a'^=  0,0036467. 
Les  coefficients  de  dilatation  du  gaz  hydrogène  et  de  Fair 
à  différents  états  de  densité  présentent  les  rapports  de  va- 
leurs qu'on  pouvait  prévoir,  d'après  les  expériences  que 
j'ai  faites  sur  ces  gaz  entre  o  et  100  degrés. 


%V«^/«/%V%A^M^M<VV«ArV\V%%lMA\W%^AAJMA 


NOTE  SIR  LA  CHALEUR  SPÉCIFIQUE  DU  POTASSIUM^ 

Par  m.   V.  REGNAULT. 


Dulong  et  Petit  ont  découvert  qu'il  existait  entre  les  cha- 
leurs spécifiques  des  corps  simples  et  leurs  équivalents  chi- 
miques cette  loi  remarquable  :  Les  chaleurs  spécifiques  des 
corps  simples  sont  en  raison  ini^erse  de  leurs  poids  ato- 
miques. Dans  le  petit  nombre  de  résultats  numériques  que 
ces  illustres  physiciens  donnèrent  à  Fappui  de  leur  loi ,  il 
s'en  trouvait  plusieurs  qui  satisfaisaient  à  cette  relation  avec 
les  poids  atomiques  qu'ils  avaient  admis,  mais  ces  poids 
atomiques  étaient  complètement  inexacts,  ainsi  qu'on  le  re- 
connut par  la  suite.  Les  anomalies  manifestes  qui  existaient 
dans  la  loi  de  Dulong  et  Petit  ont  détourné  pendant  long- 
temps les  chimistes  de  s'en  servir  pour  fixer  les  équivalents 
des  corps  qu'ils  ne  parvenaient  pas  à  établir,  d'une  ma- 
nière certaine,  par  des  considérations  purement  chimiques. 
J'ai  fait  voir,  dans  mon  Mémoire  sur  la  chaleur  spécifique 
des  corps  simples  [Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
2*  série ,  tome  LXXIII) ,  que  les  anomalies  constatées  dans 
la  loi  de  Dulong  et  Petit  tenaient  à  des  valeurs  irès-inexaclcs 
trouvées  par  ces  physiciens  pour  plusieurs  de  lonrs  chaleurs 
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spécifiques;  mais  j'ai  reconnu,  en  même  temps,  que  cette  loi 
n'avait  pas  le  degré  de  rigueur  quHls  lui  avaient  supposée , 
et  qu'elle  n^était  qu'approcbée.  Cela  tient  à  ce  que  la  capa-^ 
cité  calorifique  des  corps,  telle  que  nous  la  déterminons  par 
nos  expériences,  renferme  plusieurs  autres  éléments  que 
Ton  n'est  pas  encore  parvenu  à  en  séparer;  notamment: 
la  chaleur  latente  de  dilatation ,  et  une  portion  de  la  cha-^ 
leur  latente  de  fusion  que  les  corps  absorbent  successivement 
à  mesure  qu'ils  se  ramollissent,  souvent  longtemps  avant  la 
température  que  Ton  regarde  comme  leur  point  de  fusion. 
Les  changements  que  l'on  a  apportés,  depuis  quelque 
temps ,  aux  valeurs  numériques,  des  équivalents  des  corps 
simples,  ont  diminué,  en  général,  les  écarts  que  j'avais  sir 
gnalés  dans  mon  premier  Mémoire. 

Néanmoins ,  dans  le  grand  nombre  de  corj)s  simples  dont 
j'ai  pu  déterminer  les  chaleurs  spécifiques,  il  s'en  trouve 
trois  qui  ne  rentrent  dans  la  loi  que  si  l'on  change  les  équi* 
valents  généralement  adoptés  par  les  chimistes  ;  ce  sont  : 
l'urane,  l'argent  et  le  carbone. 

L'urane  présentait  une  anomalie  inexplicable  qui  m'avait 
déterminé  à  engager  les  chimistes  à  faire  de  nouvelles  re-r 
cherches  sur  ce  corps.  Les  belles  expériences  de  M.  Peligot 
montraient ,  peu  de  temps  après ,  que  la  substance  regardée 
jusqu'alors  comme  l'urane  métallique  était  un  oxyde,  et  cet 
habile  chimiste  parvint  à  en  isoler  le  véritable  métal. 

Quant  à  l'argent,  la  loi  des  chaleurs  spécifiques  donnait 
à  ce  métal  un  équivalent  moitié  de  celui  qui  était  généra- 
lement adopté  par  les  chimistes.  La  formule  de  l'oxyde  d'ar- 
gent ne  devait  donc  pas  être  écrite  AgO,  mais  Ag*0;  elle 
devenait  semblable  à  celle  de  l'oxydule  de  cuivre  Cu*0 ,  et 
de  l'oxydule  de  mercure  Hg'O.  J'indiquais  les  raisons  qui 
devaient  porter  les  chimistes  à  adopter  ce  nouvel  équiva- 
lent de  l'argent  ;  notamment  :  l'isomorphisme  incontestable 
du  sulfure  d'argent  avec  le  sulfure  de  cuivre  Cu'S,  qu'il 
remplace  ,  en  toutes  proportions  ,  dans  certains  minérau:^ 


r 
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cristallises^  l'analogie  du  chlorure  d'argent .^vec  le  chlorure 
de  cuivreCu'Cl  ^  et  cette  circoi\stance,  qu  on  n'avait  jamais 
rencontré  un  sel  d'argent  isomorphe  avec  un  sel  correspon- 
dant formé  par  un  oxyde  de  la  formule  RO^  Ces  raisons  me 
paraissent  tellement  convaincantes ,  que  je  ne  doute  pas  que 
les  chimistes  n'adoptent  bientôt  l'équivalent  de  l'argent, 
tel  qu'on  le  déduit  de  la  chaleur  spécifique  de  ce  métal. 

Le  carbone  isolé  existe  sous  plusieurs  états,  et  présente 
alors  des  propriétés  physiques  distinctes.  J'ai  fait  voir  qu'à 
ces  divers  états  correspondent  des  chaleurs  spécifiques  très- 
différentes  (annales  de  Chimie  et  de  Physique  y  3®  série, 
tomel,  page  2o4)*  Il  faut  décider  quel  est  l'état  du  carbone 
sous  lequel  ce  corps  entre  dans  ses  combinaisons  chimiques, 
et  c'est  évidemment  celui  dont  la  chaleur  spécifique  se  rap* 
porte  à  l'équivalent.  Il  est  naturel  de  penser  que  c'est  la 
modification  dans  laquelle  le  carbone  est  le  plus  désagrégé. 
Or  la  capacité  calorifique  que  j'ai  trouvée  au  charbon  pro- 
venant de  la  décomposition  des  matières  organiques  par  la 
chaleur,  correspond  à  l'équivalent  1 5o ,  c'est-à-dire  à  un 
nombre  double  du  nombre  76  admis  par  la  plupart  des  chi- 
mistes. J'ai  énoncé  les  raisons  qui  donnaient  une  grande  pro- 
babilité à  l'exactitude  de  ce  nouvel  équivalent  du  carbone. 
Parmi  ces  raisons,  il  en  est  une  qui  me  parait  décisive.  Nous 
connaissons  aujourd'hui  un  nombre  extrêmement  considé- 
rable de  substances,  extraites  du  règne  organique,  dont  la 
composition  est  fixée  avec  certitude  \  leurs  formules  présen- 
tent toutes  QeilQ  particularité  remarquable,  que  le  nombre 
des  équivalents  de  carbone  est  pair.  Or  ce  fait  est  tout  na- 
turel si  l'équivalent  admis  par  les  chimistes  est  la  moitié  de 
Téquivalent  véritable.  Deux  combinaisons  du  carbone  font 
seules  exception  ;  ce  sont  celles  qui  ont  servi  à  fixer  l'ancien 
équivalent  de  ce  corps ,  savoir  :  l'oxyde  de  carbone  et  l'acide 
carbonique.  Mais  nous  n'avons  aucune  raison  pour  écrire  la 
formule  de  Toxyde  de  carbone  CO,  plutôt  que  C^O*.  Quant 
à  l'acide  carbonique  ,  les  chimistes  écrivent  sa  formule  CO', 
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parce  qu'ils  regardent  comme  carbouates  neutres  ceux  qui  . 
se  présentent  le  pliis  communément,  tels  que  les  carbonates 
de  chaux ,  de  baryte ,  çtc. ,  etc.  ;  et  comme  bicarbonates ,  les 
carbonates  alcalins  qui  renferment  une  quantité  double  d'à? 
cide  carbonique.  L'anomalie  présentée  par  l'acide  carbo- 
nique disparaît ,  si  Ton  regarde,  au  contraire,  ces  derniers 
sels  comme  les  carbonates  neutres ,  ainsi  que  plusieurs  chi- 
mistes ont  persisté  encore  à  le  faire  de  nos  jours.  Les  carbo- 
nates renfermant  uue  moindre  proportion  d'acide  carbo- 
nique deviennent  ainsi  des  carbonates  basiques  ou  sous- 
carbonates. 

Il  existe  entre  les  chaleurs  spécifiques  des  corps  composés, 
une  loi  analogue  à  celle  que  nous  venons  de  rappeler  pour 
les  corps  simples,  et  qui  se  vérifie  entre  les  mêmes  limites 
[Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  tome  I, 
page  199).  Cette  loi  est  la  suivante  :  Les  chaleurs  spécifiques 
des  corps  composés  présentant  les  mêmes  formules  chi- 
miques^ sont  entre  elles  en  raison  inverse  de  leurs  équit^a- 
lents.  Mes  expériences  montrent  cependant  que,  pour  que 
cette  loi  soit  générale,  il  faut  modifier  quelques-uns  des 
équivalents  admis  par  les  chimistes. 

Les  composés  de  l'argent,  dont  les  fojmules  sont  sem- 
blables, lorsqu'on  écrit  la  formule  de  l'oxyde  d'argent  AgO,  à 
celles  des  composés  correspondants  que  donnent  les  oxydes 
RO ,  font  constammeat  exception  à  la  loi.  Mais  si  l'on  écrit 
l'oxyde  d'argent  Ag^O,  on  trouve  que  les  sels  d'oxyde,  d'ar- 
gent, comparés  aux  sels  formés  par  les  oxydules  Cu*0, 
Hg*  O  qui  ont  alors  des  formules  analogues ,  satisfont  à  la  loi 
des  chaleurs  spécifiques,  et  qu'il  en  est  de  même  des  com- 
posés binaires.  Les  chaleurs  spécifiques  des  composés  d'ar- 
gent, de  même  que  celle  de  l'argent  métallique,  conduisent 
donc  à  la  même  conclusion  ,  savoir  :  qu  il  faut  adopter  pour 
Vargent  un  équivalent  moitié  de  celui  qui  est  admis  par  les 

chimistes. 

Mes  expériences  onl  mis  eu  évidence  un  autre  fait  qui 
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mérite  de  fixer  l'attention.  On  admet  généralement,  pour 
la  potasse  et  la  soude ,  les  formules  KO  et  ]Na  O.  Ces  bases 
présentent  ainsi  des  formules  semblables  à  celles  de  la  baryte, 
de  la  cliaux ,  de  la  magnésie,  des  protoxydes  de  fer,  de 
plomb ,  etc.  Si  l'on  adopte  ces  formules  pour  les  oxydes  al- 
calins ,  les  chaleurs  spécifiques  de  leurs  sels ,  et  celles  des 
composés  binaires  des  métaux  alcalins,  font  exception  à  la 
loi  des  chaleurs  spécifiques.  Mais,  si  l'on  écrit  les  formules 
des  oxydes  alcalins  K*0  ,  Na'  O,  l'anomalie  disparaît.  Ces 
bases  deviennent  alors  isomorphes  avec  l'oxydule  de  cuivre 
Cu*  O ,  avec  l'oxydule  de  mercure  Hg'  O  et  avec  l'oxyde 
d'argent ,  supposé  que  l'on  écrive  la  formule  de  ce  dernier 
corps  Ag*0.   J'ai  développé,  dans   mon  Mémoire  sur  la 
chaleur  spécifique  des  corps  composés,  les  raisons  qui  doi- 
vent engager  les  chimistes  â  adopter  ce  changement.  Les 
principales  sont  les  suivantes  :  on  ne  connaît  aucun  sel  al- 
calin qui  soit  isomorphe  avec  un  sel  correspondant  formé 
par  un  oxyde  RO  ,  et  jamais  les  oxydes  alcalins  ne  rempla- 
cent, en  proportions  indéterminées,  un  oxyde  de  la  for- 
mule RO.  Il  est  vrai  que  les  minéralogistes  admettent  sou- 
vent ces  remplacements  qui  facilitent  l'établissement  de 
leurs  formules  ,  mais  c'est  une  hypothèse  gratuite  qui   a 
déjà  été  abandonnée  pour  plusieurs  minéraux,  lorsqu'on  a 
connu  leur  composition  d'une  manière  plus  précise.  Enfin, 
d'après  M.   Mitscherlich  ,  le  sulfate  d'argent  présente  la 
même  forme  cristalline  que  le  sulfate  de  soude  anhydre. 

Pour  compléter  cette  fixation  des  équivalents  des  mé- 
taux alcalins,  il  était  très-désirable  que  l'on  parvînt  à  déter- 
miner la  chaleur  spécifique  du  potassium  isolé.  J'ai  cherché 
à  le  faire  à  plusieurs  reprises ,  mais  j'ai  rencontré  de  grands 
obstacles  dans  cette  détermination.  Il  est  difiTcile  d'obtenir 
le  potassium  à  l'état  de  pureté,  de  le  manier  au  contact  de 
l'air,  sans  qu'il  s'altère.  En  outre,  *on  ne  peut  déterminer  sa 
chaleur  spécifique  au-dessus  de  o  degré ,  parce  que  le  métal 
se  raniollit  alors  ,  et  renferme  une  proportion  notable  de  sa 
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chaleur  latente  de  fusion.  J'ai  réussi  à  déterminer  la  ehaleur 
spéciJBque  du  potassium ,  d*une  manière  très^approchée , 
en  refroidissant  ce  métal  dans  de  Facide  carbonique  solide, 
et  cherchant  rabaissement  de  température  qu'il  produit  sur 
une  certaine  quantité  d'huile  de  naphte  renfermée  dans  un 
petit  calorimètre.  En  faisant  une  expérience  toute  sem- 
blable sur  un  poids  connu  de  plomb,  je  pouvais  déterminer 
le  rapport  entre  les  chaleurs  spécifiques  du  potassium  et  du 
plomb,  considérés  dans  les  mêmes  circonstances  de  tem- 
pérature. 

Trois  expériences  ont  ainsi  donné  pour  ce  rapport  les 
valeurs  suivantes  : 

5,83,     5,77,     51,40. 

Les  deux  premières  valeurs  sont  trop  grandes ,  parce  que 
je  n'ai  pas  pu  éviter,  dans  mes  deux  premières  expériences, 
que  le  lingot  de  potassium  n'entraînât  une  petite  quantité 
d'acide  carbonique  solide  adhérent  à  ses  parois,  ce  qui  a 
déterminé  un  abaissement  un  peu  trop  grand  de  la  tempé- 
rature. 

Or,  le  rapport  inverse  des  poids  atomiques  adoptés  par 
les  chimistes  est 

490,0 

(c'est-à-dire,  à  très-peu  de  chose  près,  la  moitié  du  rap- 
port des  chaleurs  spécifiques  trou^'ées  dans  mes  expériences. 
Si  l'on  adopte,  au  contraire,  l'équivalent  du  potassium 
que  je  propose,  ce  rapport  devient 

245,0  -^'''9. 

qui  diffère  très-peu  du  rapport  des  chaleurs  spécifiques  donné 
par  la  troisième  expérience,  laquelle  présente  le  plus  de 
garantie  d'exactitude. 

La  chaleur  spécifique  du  potassium  conduit  donc  à  la 
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conclusion  à  laquelle  nous  avions  déjà  été  amené  par  les 
chaleurs  spécifiques  des  composés  de  ce  métal ,  savoir  :  quç 
Véquwalent  du  potassium  doit  être  dédoublé,  et  que  les 
formules  des  oxydes  alcalins  doivent  être  écrites  R*0. 

J'ai  cherché  à  démontrer,  par  quelques  expériences  di- 
rectes ,  que  la  méthode  que  j^ai  suivie  pour  la  détermination 
de  la  chaleur  spécifique  du  potassium  ne  peut  présenter  que 
de  très-faibles  incertitudes.  A  cet  effet,  je  l'ai  appliquée  à 
la  recherche  de  la  chaleur  spécifique  de  deux  corps  dont  la 
conductibilité  calorifique  est  beaucoup  plus  faible  que  celle 
du  potassium;  ce  sont  le  phosphore  et  la  glace.  L^expé- 
rience  a  été  faite  comme  pour  le  potassium;  j^ai  remplacé 
seulement  Thuile  de  naphte  du  calorimètre  par  de  l'eau. 
En  admettant  pour  la  chaleur  spécifique  du  plomb ,  entre 
—  78  et  o  degré,  le  même  nombre  o,o3i4  que  j'ai  trouvé 
à  ce  métal  entre  o  et  100  degrés  (supposition  qui  ne  s'éloigne 
probablement  que  très-peu  de  la  réalité),  j'ai  trouvé  pour 
la  chaleur  spécifique  du  phosphore  : 

Entre  —  78*  et  -f-  10® o  ,174® 

Or,  M.  Person  a  trouvé  entre  —  21®  et  -i-  7°. . .  o,  1788 
J'ai  trouvé,  moi-même,  entre  -H  10°  et  -f- 3o®,  • 
c'est-à-dire  dans  des  circonstances  où  le  phos- 
phore s'est  notablement  ramolli o,  1887 

On  voit  que  la  chaleur  spécifique  que  j'ai  trouvée  pour  Je 
phosphore  à  ces  basses  températures ,  est  celle  que  l'on  au^ 
rait  supposée  à  priori ,  en  admettant  que  la  capacité  calori-: 
Çque  de  ce  corps  diminué  avec  la  température. 

La  chaleur  spécifique  de  la  glace  entre  —  78®  et  0° 

a  été  trouvée,  dans  mon  expérience,  de ^Al^ 

Les  expériences  concordantes  de  M.  Person  et  de  M.  De- 
sains  ont  donné  o,5o4  entre  —  20  et  o  degré,  c'est-à-dire 
un  nombre  un  peu  plus  fort  que  celui  que  j'ai  trouvé.  Cela 
doit  être,  puisque  la  chaleur  spécifique  déterminée  dans 
mon  expérience  se  rapporte  à  des  températures  beaucoup 
plus  basses. 
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NOTE 

Sur  la  chaleur  spécifique  et  la  clialear  latente  de  fnsioo  du  brome ,  et  sur  la 

chaleur  spécifique  du  mercure  solide^ 

Par  m.  V.  REGNAULT. 


M.  Andrews  a  déterminé  dernièrement  la  chaleur  spé- 
cifique du  brome  liquide  entre  lo  et  5o  degrés  (Annales  de 
^^êS^^^^^ff^  '•  LXXV,  p.  335),  et  il  a  trouvé  qu'elle  était 
d'environ  o,  107.  Le  produit  de  ce  nombre  par  le  poids  ato- 
mique 489,1  admis  par  les  chimistes,  est  52,3  5  c'est-à-dire 
beaucoup  plus  fort  que  la  plus  grande  valeur  4 2  que  j'ai 
trouvée  pour  ce  produit  sur  tous  les  autres  corps  simples  qui 
ont  servi  à  mes  expériences.  Comme,  à  la  température  de 
5o  degrés,  le  brome  est  très- rapproché  de  son  point  d'ébul- 
litîon  sous  la  pression  ordinaire  de  l'atmosphère,  et  qu'entre 
10  et  5o  degrés  ce  liquide  éprouve  une  dilatation  considé- 
rable ,  le  résultat  obtenu  par  M.  Andrews  ne  doit  pas  sur- 
prendre*, il  est  clair  que,  pour  comparer  la  chaleur  spéci- 
fique du  brome  à  celle  des  autres  corps  simples,  il  faut  la 
déterminer  sur  le  brome  solide. 

Parmi  les  corps  simples  sur  lesquels  j'ai  opéré  dans  mes 
premières  recherches ,  il  y  en  a  cependant  un ,  le  mercure , 
dont  la  capacité  calorifique,  déterminée  sur  le  métal  liquide, 
s'accorde  avec  la  loi ,  car  le  produit  de  cette  capacité  calori- 
fique par  le  poids  atomique  est  42,1 .  Ce  fait  rendait  très-pro- 
bable que  la  chaleur  spécifique  du  mercure  solide  était  peu 
différente  de  celle  du  mercure  liquide ,  il  m'a  paru  néces- 
saire de  m'en  assurer  par  des  expériences  directes. 

La  chaleur  spécifique  du  phosphore  liquide  ne  difïèrc  pas 
beaucoup  de  celle  du  phosphore  solide  ;  on  a  trouvé  ,  en 
effet,  pour  la  capacité  calorifique  de  ce  corps: 
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Phosphore  solide. 

Dans  mes  expériences  entre  —  77®>75  et  -h  l'o o,  1740 

Dans  les  expériences  de  M.  Person  entre  —  21"  et  +  y'*  j 
[Ànn.  de  Chim,  et  de Phys.,  3*  série,  t.  XXI,  p.  3i8).  )      '    ' 

Dans  mes  anciennes  expériences  entre  -4-  10®  et  4-  3o°.     o,  1887 

Phosphore  liquide. 

Dans  les  expér.  de  M.  E.  Desains ,  entre  -4-  45®  et  H-  5o**  \ 
(Ann,  de  Chim.  et  de  Phys,  y  3®  série,  t.  XXII,  p.  439)  )     ' 

Dans  les  expér.  de  M.  Person  entre  -h  44**»^  et-h5i°  j 

{Jnn,  de  Chim.  et  de  Phys.,  3*  série,  t.  XXI,  p.  32i).  )     '     ^ 

On  voit  que  la  capacité  calorifique  du  phosphore  aug- 
mente continuellement  avec  la  températurfe ,  et  qu'il  n'y  a 
pas  de  saut  brusque  dans  cet  accroissement  an  moment  de 
la  fusion  du  corps  ^  ou  du  moins,  s'il  y  a  une  discontinuité 
pour  la  température  de  la  fusion  dans  la  courbe  qui  repré- 
sente la  capacité  calorifique  du  phosphore ,  le  rejet  de  la 
courbe  est  peu  considérable. 

Les  expériences  dont  je  vais  donner  les  résultats  ont  été 
faites  avec  un  petit  calorimètre  formé  d'un  cylindre  très- 
mince  en  verre ,  dans  lequel  on  plaçait  toujours  le  même 
volume  d'eau.  On  a  fait,  sur  ce  calorimètre  disposé  dans  les 
mêmes  conditions  que  pour  les  expériences  véritables ,  plu- 
sieurs séries  d'observations  de  refroidissement,  l'eau  qu'il 
contenait  présentant  des  différences  de  température  varia- 
bles par  rapport  à  la  température  ambiante  :  on  a  reconnu 
ainsi  que  la  courbe  du  refroidissement  différait,  en  général, 
assez  peu  de  laligne  droite  pour  que  l'on  pût  y  substituer 
cette  dernière  ligne,  quand  deux  points  assez  éloignés  en 
avaient  été  déterminés  par  des  expériences  directes. 

Lorsque  le  corps  dont  on  déterminait  la  capacité  calori- 
fique échauffait  l'eau  du  calorimètre,  on  donnait  à  cette 
eau  une  température  ii^férieure  ^  la  température  ambiante, 
de  telle  sorte  que  la  température  finale  de  l'eau  fût  peu 
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supérieure  à  celle  du  milieu  ambiant.  Lorsque  ce  corps  pro- 
duisait, au  contraire,  un  abaissement.de  température  du 
calorimètre ,  ^n  y  mettait  de  Teau  à  une  température  supé- 
rieure à  la  température  ambiante,  pour  qu'à  la  fin  de  l'expé- 
rience la  température  de  cetle  eau  fût  un  peu  inférieure  à 
la  température  ambiante.  Dans  les  deux  cas,  on  suivait,  pen- 
dant trois  minutes ,  réchauffement  ou  le  refroidissement  de 
Veau  avant  l'immersion  du  corps  5  ce  qui  donnait  un  pre- 
mier point.de  la  ligne  droite  des  refroidissements,  à  l'aide 
de  laquelle  on  calculait  les  gains  et  pertes  de  chaleur  que  le 
calorimètre  faisait  sur  le  milieu  ambiant  pendant  la  durée 
de  l'expérience.  Après  l'immersion  du  corps,  on  notait  la 
température  du  calorimètre,  de  minute  en  minute,  jusqu'à 
ce  que  les  différences  de  température  se  maintinssent  parfai- 
tement constantes  pendant  plusieurs  minutes  consécutives  ; 
on  notait  alors  le  refroidissement  ou  le  réchauffement  qui 
avait  lieu  pendant  cinq  minutes  ,  et  l'on  déduisait  de  cette 
observation  un  second  point  de  la  ligne  des  refroidissements. 
Il  était  facile,  au  moyen  des  observations  de  température 
qui  étaient  faites,  de  minute  en  minute,  pendant  que  le  corps 
abandonnait  sa  chaleur  à  l'eau ,  et  à  l'aide  de  notre  ligne  de 
refroidissement,  de  déterminer  la  chaleur  quele  calorimètre 
enlevait  ou  abandonnait,  pendant  chaque  minute,  au  milieu 
ambiant.  En  faisant  la  somme  des  gains,  puis  retranchant 
la  somme  des  pertes,  on  avait  la  correction  qu'il  fallait  ap- 
porter à  la  différence  des  températures  initiale  et  finale  ob- 
servées du  calorimètre  pour  obtenir  le  réchauffement  ou  le 
refroidissement  produit  uniquement  par  la  chaleur  perdue 
ou  gagnée  par  le  corps  dont  on  déterminait  la  capacité  calo- 
rifique. La  température  finale  admise  était  celle  à  partir  de 
laquelle  on  faisait  la  dernière  expérience  de  refroidissement 
pendant  cinq  minutes. 

La  valeur  en  eau  du  calorimètre,  de  son  eau  contenue, 
du  petit  agitateur  et  du  petit  thermomètre  qui  y  plongeait, 
a  élé  déterminée  en  mesurant  l'élévation  de  température 
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produite  par  un  poids  connu  de  mercure  chauffé  à  loo  de- 
grés. Le  mercure  était  contenu  dans  une  ampoule  de  verre 
mince  terminée  par  une  lige  de  verre  effilée ,  à  Taide  de  la- 
quelle on  transportait  Tampoule  et  on  l'agitait  dans  le  calo- 
rimètre. 

Le  poids  du  mercure  contenu  dans  le  calorimètre  était  de  210 ,55q 
Le  poids  de  Tampoule  de  verre,  diminué  de  celui  de  la 

petite  portion  de  tige  non  plongée a  8q6 

On  a  admis^  dans  toutes  les  expériences  dont  je  vais  citer 
les  résultats ,  que  la  capacité  calorifique  du  verre  était  con- 
stante, et  représentée  par  0,1977.  La  chaleur  spécifique  du 
mercure  entre  H-  10  degrés  et  +  100  degrés  a  été  posée 
=  o,o3332. 

L'ampoule  était  maintenue  plongée  dans  un  tube  de  verre 

rempli  de  mercure ,  et  placée  au  milieu  de  la  vapeur  de  Teau 

en  ébullition  ^  on  l'y  laissait  pendant  une  demi-heure  avant 

de  la  plonger  dans  Teau  du  calorimètre.  Voici  les  données 

des  deux  expériences  : 

I.  '    II. 

Tempérât,  du  mercure  au  moment  de 

l'immersion T  =99,65       99,65 

Température  initiale  du  calorimètre ...  /    =:  8 ,44       >  ^  >  7^ 

Température  finale r'  =i4}4'        16,00 

Élevât,  de  tempérât,  produite  (corrigée)  Af=  5,6241     5,4865 
Valeur  en  eau  du  calorimètre ,  déduite 

de  l'expérience 1 19,92     120, 63 

J'ai  admis,  pour  la  valeur  en  eau  du  calorimètre,  la 
moyenne  entre  ces  deux  résultats^  savoir  :  120,275. 

La  même  ampoule  a  été  refroidie  dans  l'acide  carbonique 
solide  \  on  Ty  laissait  environ  une  demi-heure  ,  en  tassant 
fréquemment  l'acide  carbonique  et  en  remplaçant  par  de 
l'acide  solide  celui  qui  s'évaporait.  La  chaleur  abandonnée 
au  mercure  par  le  calorimètre  se  compose  : 

i.*^.  De  la  chaleur  nécessaire  pour  élever  la  température 
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du  mercure  solide  depuis  —  77°9  75  jusqu'à  —  4^  degrés 
que  j'ai  supposé  être  son  point  de  fusion  5 

2^.  De  la  chaleur  latente  que  le  mercure  absorbe  pour 
passer  de  Tétat  solide  à  l'état  liquide  ; 

3^.  De  la  chaleur  nécessaire  pour  élever   le  mercure 
liquide  de  —  4^  degrés  jusqu'à  t^  ; 

4**.  De  la  chaleur  que  prend  l'enveloppe  de  verre  pour 
élever  sa  température  de  —  77^^75  à  /'. 

Voici  les  données  de  ces  deux  expériences  : 

I.  It. 

o  o 

T —  77»75^        —  77^75 

t i3,6i  i8,o3 

^' 4,61  7,91 

A^..,. 10,2262              10,5170' 

Chaleur  totale  prise  par  i  oq  grammes 

de  mercure 5,4893             5,64io 

Si  Ton  retranche  la  chai .  latente  de  fu- 
sion qui,  d'après  M .  Person,  est  de  '  2 ,  8200              2 ,  8200 

On  trouve. . ,  .  . 2,6693  2,8210 

pour  la  chaleur  que  100  grammes  de  mercure  prennent  pour 
élever  leur  température  de  —  77^^75  à  t',  déduction  faite 
de  la  chaleur  de  fusion.  Cela  donne,  pour  la  chaleur  spéci- 
fique moyenne  de  ce  métal  entre  ces  limites  de  tempé- 
rature , 

o,o324i  0,03293 

Le  mercure  était  à  l'état  solide  dans  un  intervalle  de 
37^,75,  et  liquide  dans  un  intervalle  de  45  à  48  degrés.  Si 
l'on  admet  que ,  dans  ce  dernier  intervalle  ,  sa  chaleur  spé- 
cifique est  restée  la  même  qu'entre  -f-  10  et  100  degrés  ,  on 
obtiendra  la  chaleur  absorbée  par  le  mercure  solide  en  re- 
tranchant 5  des  quantités  de  chaleur  précédentes ,  les  quan- 
tités de  chaleur  absorbées  par  le  mercure  liquide;  on  aura 

ainsi  : 

I  ,i838  1 ,9.256 


(  273  ) 

ce  qui  donne,  pour  la  capacité  calorifique  du  mercure  solide 
entre  —  4^  degrés  et  —  77*^5  73  , 

o,o3i36  0,08247 

La  moyenne  0,03192  est  sensiblement  plus  faible  que  le 
nombre  o,o3332  que  j'ai  trouvé  pour  la  capacité  calorifique 
du  mercure  liquide  entre  4-  10  et  -4-  100  degrés. 

Il  existe  entre  les  deux  valeurs  o,o3i36  et  0,03247  une 
différence  qui  s'élève  à  jj  de  la  valeur  totale:  on  ne  peut 
guère  espérer  une  plus  grande  précision  dans  des  expériences 
de  cette  nature,  parce  que  la  portion  de  chaleur  absorbée 
par  le  mercure  solide  n'est  guère  que  le  j  de  la  quantité  to- 
tale prise  par  ce  corps  dans  notre  expérience  ,  et  que  c'est 
sur  elle  que  se  portent  toutes  les  erreurs. 

Chaleur  spécifique  du  plomb  entre — 77^»75  et-\-  10  degrés. 

J'ai  trouvé  que  la  chaleur  spécifique  du  plomb  entre 

-+-  10  et   100  degrés  était  o,o3i4o5  elle  est  notablement 

moindre  entre  —  7 7**? 7 5  et  -h  10  degrés,  savoir,  o,o3o65 , 

ainsi  que  le  montre  Texpérience  suivante.  Le  plomb  était 

sous  la  forme  d'un  gros  cylindre  attaché  à  un  fil  de  fer 

très-fin  : 

Poids  du  plomb. .    ...    .  .        i52*'',3o 

T .•    -  77%75 

^- '4.19 

t' 10, 85 

Lt 3,4384 

Chaleur  spécifique.  ..»«...  o,o3o65 

Chaleur  spécifique  et  chaleur  de  fusion  du  brome. 

Le  brome  avait  été  extrait  d'un  bromure  de  potassium 
que  nous  avions  soumis  «1  plusieurs  cristallisations ,  et  dans 
lequel  il  a  été  impossible  de  constater  la  présence  de  la 
moindre  quantité  d'iode«  Ce  bromure ,  mélangé  du  double 
de  son  poids  de  peroxyde  de  manganèse  ,  a  été  décomposé 
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pai  de  Tacide  sulfuriquc  dans  une  cornue.  On  Ta  puritié  par 
plusieurs  distillations  sur  du  chlorure  de  calcium  fondu  et 
pulvérisé.   Son  point  de  fusion  a  été  trouvé  à  —  7**i32. 
M.  Pierre  le  place  entre  —  7  et —  8  degrés. 
J'ai  fait  deux  séries  d'expériences  sur  ce  corps  : 

Dans  la  première,  le  brome  pesait   . .     4^9  4? 
Le  verre  de  l'ampoule  pesait.  .......        3,09 

J'ai  déterminé  d'abord  la  capacité  du  brome  liquide  entre 
^-  11*^,57  et  -h  48^,35.  A  cet  effet,  l'ampoule  était  main- 
tenue dans  un  tube  plein  de  mercure,  et  placé  dans  un 
grand  bain  d'eau  chaude  que  l'on  maintenait  à  une  tempé- 
rature rigoureusement  consti^nte  : 

T 48^35 

' 9,B3 

t' 11,57 

A' »  97297 

Chaleur  spécifique  du  brome .  .        0,11 094 

La  chaleur  spécifique  que  nous  trouvons  ici  pour  le 
brome  est  encore  un  peu  plus  grande  que  celle  que  M.  An- 
drews lui  assigne;  par  conséquent,  elle  ne  satisfait  nulle- 
ment à  la  loi  des  chaleurs  spécifiques. 

La  même  ampoule  de  brome ,  refroidie  dans  un  mélange 

réfrigérant  de  glace  et  de  chlorure  de.  calcium  cristallisé, 

a  donné  : 

l.  II. 


O  0 


T —  28,  a5  —  22,26 

t '7  9^7  16,84 

^' 9972  9fH 

M 7,6906  7,3853 

Chaleur  absorbée  par  ioo«'  de  brome.  19,8320  19, 1 100 

Enfin,    une   expérience  faite  dans  l'acide  carbonique 
solide  a  donné  : 


« 
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O 


T -  77,75 

t 19  ,90 

f' ^>79 

A^... 9>44^^ 

Chaleur  absorbée  par  1 00"  de  brome.         28 ,8i  26 

Dans  la  seconde  série  d^expériences ,  le  brome  pesait.  .     40,124 
Le  verre  de  Tarapoule  pesait. 2,5oo 

Une  première  expérience  dans  Teau  chaude  a  donné  : 

T 58^36 

t * 10,74 

t' l3,2l 

A/ I  ,887 

Chaleur  spécifique  du  brome 0,1 1294 

La  chaleur  spécifique  que  nous  trouvons  ici  pour  le  brome 
est  encore  plus  grande  que  celle  que  nous  avons  obtenue  de 
Texpérience  correspondante  de  la  premiirç  série  -,  mais  dans 
celle-ci ,  le  corps  passait  de  48  degrés  à  10 ,  tandis  que  dans 
Texpérience  de  la  seconde  série  il  passe  de  58  à  ^-  i3  degrés. 
La  chaleur  spécifique  se  rapporte  donc ,  dans  cette  dernière 
expérience,  à  des  températures  plus  élevées  ;  il  n'est  donc 
pas  étonnant  qu'on  lui  trouve  une  valeur  plus  grande. 

Une  expérience  a  été  faite  ensuite  sur  la  même  ampoule 
refroidie  dans  un  mélange  réfrigérant,  mais  maintenu  à 
une  température  supérieure  au  point  de  solidification  du 
brome  : 

o 

T —  fi?^^ 


I 


t .        iOj9 

10,44 


t 


àt 0,6473 

Chaleur  spécifique  du  brome .  o ,  i  o5 1 3 

Cette  chaleur  spécifique,  qui  se  rapporte   toujours  au 
brome  liquide ,  mais  entre  les  températures  très-basses  de 
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—  6°, 23  et  de  -f-  io",4  »  ^sl  beaucoup  plus  faible  que  celles 
que  nous  avons  trouvées  précédemment  pour  des  tempéra- 
tures plus  élevées  ;  elle  est  même  moindre  que  celle  qui  a 
été  obtenue  par  M.  Andrews.  Il  convient  cependant  de  re- 
marquer que  cette  expérience  présente  moins  de  garantie 
d'exactitude  que  les  précédentes  ,  à  cause  de  la  faible  diffé- 
rence de  température  A^. 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  pouvons  admettre,  d'après  l'en- 
semble de  nos  déterminations,  que  la  chaleur  spécifique  du 
brome  liquide  entre  —  7°, 3  et  -4-  10  degrés,  est  environ  de 
0,106^  et  entre-|-6degréset-f-i4)  elle  est  environ  de  0,108. 

L'erreur  qui  peut  exister  sur  ces  valeurs  est,  dans  tous  les 
cas,  très-petite,  et  ne  peut  exercer  aucune  influence  fâ- 
cheuse dans  l'emploi  que  nous  allons  en  faire. 

Deux  expériences  faites  dans  l'ampoule  refroidie  dans  un 
mélange  de  chlorure  de  calcium  et  de  glace ,  et  renfermant 
le  brome  solide ,  ont  donné  les  résultats  suivants  : 

m.  IV. 

o  o 

T —  9»'9  —20,33 

t 16,79             '^''9 

t' 10,88              9**7 

^t ^>»299          6,6191 

Chai,  absorbée  par  loo*'"  de  brome  18, 1273          19,2076 

Enfin,  une  expérience  faite  dans  l'acide  carbonique  so- 
lide a  donné: 

II. 

T ~  77"  75 

t .    13,92 

t' 6,96 

^^ 8,2449 

Chai,  absorbée  par  100^'  de  brome.         23,6696 

Il  est  facile  de  déduire  des  expériences  qui  précèdent,  la 
chaleur  spécifique  du  brome  solide  aux  basses  températures, 
ainsi  que  sa  chaleur  latente  de  fusion. 
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Considérons  d'abord  les  expériences  de  la  première  série, 
et  combinons  les  résultats  obtenus  dans  le  mélange  réfri- 
gérant de,  glace  et  de  chlorure  de  calcium  avec  celui  de  Ta- 
cide  carbonique  solide. 

Dans  Texpérience  1 ,  faite  dans  le  mélange  réfrigérant , 
la  température  finale  du  calorimèirc  est 9>72 

Dans  l'expérience  faite  dans  l'acide* carbonique  so- 
lide, elle  était 8,79 

0,9:^ 

Si,  dans  celte  dernière  expérience,  la  température  finale 
avait  été  de  9*^,72  ,  la  chaleur  absorbée  par  le  brome  au- 
rait été  plus  forte  de  0,93.0,108  =  o,ioo4^  elle  aurait 
donc    été  de , 23, 91^0 

Si  nous  en  retranchons  la  chaleur  absorbée  par 
le  brome  dans  rcxpéricnce  I  du  mélange  ré- 
frigérant       1 9 , 83  20 

il  reste  pour  la  chaleur  absorbée  par  100  gr. 
de  brome  solide  pour  passer  de  —  79*\7^  ^ 

—  28°,25.  .* 4,0810 

Ce  qui  don  ne  pour  la  chaleur  spécifique  du  brome 

solide  entre  ^ —  11^ iT^  et —  28*^,50 0,08245 

Si  nous  combinons  de  la  même  manière  Texpérience 
faite  dans  l'acide  carbonique  solide  avec  l'expérience  II  dans 
le  mélange  réfrigérant ,  nous  trouvons 

Pour   la    chaleur   spécifique  du   brome  solide  entre 

—  77%75  et  —  22^,26 o ,o858i 

La  moyenne  des  deux  valeurs  est    0,o84i3 

Faisons  le  même  calcul  dans  la  dernière  série  :  l'expé- 
rience dans  l'acide  carbonique  solide,  combinée  avec  les 
deux  expériences  qui  ont  été  faites  dans  le  mélange  réfrigé- 
rant, donne,  poui*  la  chaleur  spécifique  du  brome  solide  : 
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Entre  —  77°, 75  et  —    9°>ï9 0,08700 

Entre  —  77°, 75  et  —  20®, 33 0,08200 

Moyenne o  ,o845o 

La  moyenne  est o,o8432. 

La  remarque  que  nous  avons  faite  à  l'occasion  de  la  déter- 
mination de  la  chaleur  spécifique  du  mercure  solide,  ex- 
plique les  différences  assez  grandes  que  Ton  trouve  entre  les 
valeurs  particulières  que  nous  venons  de  calculer^  la  somme 
des  erreurs  porte,  en  effet,  tout  entière,  sur  la  petite  frac- 
tion de  l'absorption  totale  de  chaleur  de  laquelle  nous  dé- 
duisons la  chaleur  spécifique  du  brome  solide  ;  on  ne  peut 
donc  pas  s'attendre  à  obtenir  une  plus  grande  concordance 
dans  tes  résultats. 

Le  produit  de  la  chaleur  spécifique  0,084^2  par  le  poids 
atomique  4^9) ^  ®st  ^i^^'t  îl  tombe,  par  conséquent,  entre 
les  limites  des  valeurs  de  ce  produit  que  j'ai  trouvé  pour 
les  autres  corps  simples.  Ainsi,  le  brome  solide  satisfait 
parfaitement  à  la  loi  des  chaleurs  spécifiques. 

Calculons  maintenant  la  chaleur  de  fusion  de  ce  corps  5 
nous  la  déduirons  des  expériences  faites  dans  le  mélange  ré- 
frigérant. Il  suffit ,  pour  cela ,  de  retrancher  de  la  chaleur 
totale  absorbée  par  le  brome  :  i*^  la  quantité  de  chaleur  que 
le  l)romc  solide  a  pri^e  pour  passer  de  la  température  T  à 
la  température  —  7*^? 3 2  de  sa  fusion  :  chaleur  qui  est  ex- 
primée par  0,08432  (T  —  7°?32)  5  2°  la  chaleur  qu'il  a  ab- 
sorbée, étant  liquide,  pour  passer  de  — 7^,32  à  -t-^',  et  qui 
est  0,106  [t^  4-  7**93î).  Nous  aurons  ainsi,  pour  cette  cha- 
leur latente, 

1 16,26 

II 16,08 

m 16, 04 

IV i6,36 

Moyenne 16,1 85 
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OBSERVATIONS  IJDOMÉTRIQUES  RECUEILLIES  SUR  DIVERS  POINTS 

DE  LA  NOUVELLE-GRENADE^ 

Par  m.   F.  ACOSTA. 


J'ai  riionneur  de  présenter  à  rAcadémie  la  série  la  plus 
nombreuse  d'observations  udométriques  qui  jusqu'à  pré- 
sent ait  été  recueillie ,  je  pense ,  dans  nos  régions  tropicales. 

C'est  à  M.  Boussingault  qu'on  doit  Tidée  de  faire  servir 
les  administrations  régulières  des  compagnies  de  mines  à 
faire  des  observations  qui  demandent  une  longue  suite  d'an- 
nées dont  les  particuliers  ne  peuvent  pas  toujours  disposer. 
Celte  pensée  fut  secondée  par  le  zèle  éclairé  de  M.  R.  Illing- 
wortli  pendant  la  longue  période  où  il  fut  dîjccteur  général 
des  compagnies  anglaises  des  mines  delà  Nouvelle-Grenade. 

Ces  observations  ont  été  faites  à  quatre  étages  de  la  Cor- 
dillère des  Andes,  savoir  :  à  Sainte- Anne,  à  i  ooo  mètres 
environ  de  hauteur  au-dessus  de  la  mer;  à  Marmato,  à 
1  4^6  mètres;  à  la  Baja,  province  de  Pamplona,  à  la  hau- 
teur de 2 353  mètres,  et  finalement  à  Bogota  même,  qui  est 
à  2  65o  mètres  d'élévation  absolue  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer.  Voici  quelques- unes  des  déductions  qu'on  peut  tirer 
de  ces  observations  : 

A  I  4^6  mètres  de  hauteur,  il  tombe,  en  prenant  la 
moyenne  de  quinze  années  d'observations,  2H  centimètres 
d'eau  par  an  ,  distribuée  presque  également  en  deux  saisons 
de  pluie  annuelle,  de  manière  à  donner  i^^'^^^ô  comme 
moyen ntj  mensuelle  des  premiers  six  mois,  et  ly*'*'"',!  pour 
le  second  semestre. 

A  Bogota ,  à  la  hauteur  de  a  66o  mètres,  presque  double 
de  celle  de  Marmato,  il  tombe  i  io'^^"*,4  d'eau  par  moyenne 
annuelle,  c'est-à-dire  environ  moitié  moins  qu'à  Marmato; 
mais  déjà  la  distribution  est  inégaledans  les  deux  semestres  ou 
saisons  de  pluie  ;  elle  est  plus  considérable  dans  le  premier, 
,  contrairement  aux  idées  généralement  reçues  dans  le  pays, 
qui  admettent  cjue  les  pluies  de  septembre,  octobre  et  novem- 
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bre  sont  plus  abondantes  que  celles  de  mars,  avril  et  mai. 

La  diminution  de  la  .quantité  d*eau  tombée  en  proportion 
de  la  hauteur  sur  les  montagnes  se  soutient  dans  le  troisième 
étage,  car  à  la  Baja,  dont  la  hauteur  est  de  â  353.  mètres, 
il  tombe  1 3 5*^®**', 6  d'eau  de  pluie  comme  moyenne  annuelle, 
et  distribuée,  comme  à  Bogota  ,  inégalement  entre  les  deux 
saisons. 

Mais  à  Sainte-Anne,  qui  est  la  station  la  plus  basse  qu'on 
ait  observée  pendant  cinq  années,  il  ne  tombe  que  i84*^®"'^,6, 
quantité  de  pluie  annuelle  moindre  que  celle  qu'on  a  re- 
cueillie à  Marmato,  qui  est  cependant  placé  à  une  élévation 
plus  grande  de  4of>  mètres.  Ici  la  dislribulion  de  la  pluie 
est  aussi  inégale  ^  mais  la  quantité  est  beaucoup  plus  consi- 
dérable dans  le  second  semestre,  tandis  que  dans  les  hautes 
régions  où  Tinégalité  subsiste,  c'est  l'inverse  qui  a  lieu. 
Sainte-Anne,  située  sur  la  vallée  spacieuse  de  la  Madeleine, 
est  plus  dégagée  de  forêts  que  Marmato,  placé  dans  un  en- 
droit rétréci  de  la  vallée  du  Canca,  entourée  de  vastes  fo- 
rêts et  séparée,  par  un  ri  Jean  de  montagnes,  à  peine  du 
Chocooùil  pleut  toujours. 

En  examinant  attentivement  les  registres  détaillés  que 
j'ai  l'honneur  de  soumettre  à  l'Académie,  on  verra  qu'il  y 
a  assez  d'inégalités  dans  les  moyennes  annuelles,  mais 
qu'une  période  de  trois  à  quatre  ans  suffit  pour  établir  l'é- 
quilibre ,  et  que  la  terre  reçoit  la  même  quantité  d'eau  dans 
cet  intervalle,  dans  les  régions  élevées,  tandis  que  dans  les 
régions  basses  les  inégalités  demandent  une  série  plus  longue 
d'années  pour  s'équilibrer.  En  me  fondant  sur  les  observa- 
tions faites  l'année  dernière  avec  les  instruments  portés  par 
M.  Lewy,  et  sur  de  nouvelles  déterminations  que  je  ferai 
faire  avec  des  udomèt res  comparés,  que  j'enverrai  sur  nos 
côtes  du  Choco  sur  l'océan  Pacifique  et  à  Sainte-Marthe  sur 
l'Atlantique,  je  tâcherai  de  compléter  ce  travail,  et  j'espère 
pouvoir  envoyer  à  l'Académie,  d'ici  à  deux  ou  trois  ans  ,  le 
résultat  des  observations  sur  ce  point  important  de  météo  • 
rologie  qui  avait  été  négligé  jusqu'à  présent. 
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NOUYEAIJ  PROCÉDÉ  POUR  RECONNAITRE  L  lOOE  ET  LE  BROME  s 

Pae  m.  Alvaro  REYNOSO. 


Le  moyen  employé  pour  reconDaîlre  ces  corps ,  quand 
ils  se  trouvent  à  l'état  d'iodures  ou  de  bromures,  consiste  à 
les  dissoudre  dans  l'eau,  à  y  ajouter  de  l'amîdon  à  l'état 
d'empois,  ou  de  Féther  et  quelques  gouttes  d'eau  de  chlore. 
Le  chlore  s'empare  du  métal  combiné  à  l'iode  ou  au  brome, 
et  ces  corps  colorent  l'amidon  en  bleu,  ou  se  dissolvent  dans 
l'élher^  mais  l'iode  et  le  brome  ayant  la  propriété  de  se 
combiner  directement  avec  le  chlore ,  et  de  former  un  chlo- 
rure d'iode  ou  de  brome,  le  chlore,  pour  accuser  la  pré- 
sence de  ces  corps,  ne  doit  pas  être  employé  en  excès,  parce 
que  les  chlorures  d'iode  ou  de  brome  se  décomposent  au 
contact  de  l'eau ,  en  produisant  de  l'acide  cljlorhydrique  et 
de  l'acide  iodique  ou  bromique ,  qui  sont  sans  action  sur 
l'amidon  ou  sur  l'éther. 

Cette  expérience  était  très -difficile  à  faire  ^  souvent 
même  on  voulait  reconnaître  ces  corps  et  on  ne  les  trouvait 
pas  :  on  croyait  que  cela  lenait  à  l'inconvénient  ci-dessus. 
Alors  on  diminuait  la  quantité  de  chlore,  dans  la  crainte  de 
dépasser  Jes  proportions  nécessaires,  et  il  arrivait  que  la 
quantité  de  chlore  n'était  pas  suffisante  pour  mettre  en  li- 
berté l'iode.  La  manière  dont  on  employait  le  chlore  se 
prêtait  aussi  à  l'erreur;  en  efiet,  on  sait  qu'une  dissolution 
de  chlore  s'affaiblit  avec  le  temps ,  et  qu'enfin  elle  disparait 
tout  à  fait,  malgré  toutes  les  précautions  possibles.  Ainsi , 
en  versant  dans  la  dissolution  d'un  iodure  ou  d^un  bro- 
mure une  petite  quantité  d'eau  de  chlore,  il  arrivait  que 
l'iode  n'était  pas  mis  en  liberté,  et  que  tout  le  chlore  était 
employé  à  former  de  l'acide  chlorhydrique.  C<y;te  méthode 
n'était  donc  pas  applicable  à  la  recherche  de  petites  quan- 
tités d'iodures  ou  de  bromures ,  surtout  quand  ces  corps  se 
trouvaient  mêlés  avoc  des  substances  capables  de  s'emparer 
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du  chlore.  Il  était  dès  ]ors  à  désirer  qu^ou  isalàt  l'iode  ou 
le  brome  au  moyen  d'un  corps  incapable  d'agir  sur  eux , 
quel  que  fût  son  excès.  L'eau  oxygénée  remplit  tout-  à  fait 
ces  conditions.  Elle  décompose  l'acide  iodhydrique  ou  brom- 
liydrique,  sans  ayoir  aucune  action  sur  l'iode  ou  le  brome 
mis  en  liberté. 

Voici  comment  on  procède  pour  l'iode.  On  prend  un 
petit  tube  fermé  par  un  bout,  et  l'on  y  met  un  morceau  de 
bioxyde  de  barium  ;  on  y  ajoute  de  l'eau  distillée,  de  l'acide 
chlorhydrique  pur  el  de  l'empois  d'amidon  ]  on  attend  que 
Ton  voie  venir  des  bulles  à  la  surface  pour  y  ajouter  l'io- 
dure.  On  voit  à  l'instant  une  coloration  qui  est  d'un  rose 
bleu,  sî  la  quantité  d'iode  est  un  peu  considérable,  et  d'un 
bleu  bien  foncé,  si  la  quantité  d'iode  est  notable. 

Il  est  plus  convenable  d'opérer  dans  ces  conditions,  tant 
sous  le  rapport  des  manipulations,  qui  deviennent  très-fa- 
ciles, que  sous  celui  de  la  réussite  de  l'expérience.  De  cette 
manière,  on  est  sûr  d'employer  un  excès  d'eau  oxygénée 
nécessaire  quand  il  existe  des  hyposulfites,  sulfites  ou  sul- 
fures 5  et  d'ailleurs,  l'acide  chlorhydrique  employé  dans  la 
préparation  de  l'eau  oxygénée  joue  aussi  un  rôle  important, 
car  il  sert  à  mettre  en  liberté  l'acide  iodhydrique  : 

BaC)»-+-(ClH)*-+-lH,KO-+-HO  =  BaO,  CIH-+-KO,  CIH -h2(  H0)4-I. 

Bien  qu'il  soit  hors  de  doute  que  l'acide  chlorhydrique,  en 
réagissant  sur  le  bioxyde  de  barium,  en  présence  de  l'eau, 
produit  de  l'eau  oxygénée,  j'ai  voulu  m'assurer  que  c'était 
bien  HO'  qui  produisait  le  résultat  obtenu^  alors  j'ai  sub- 
stitué à  l'acide  chlorhydrique  l'acide  tartrique,  et  j'ai  obtenu 
le  même  but.  M.  Thenard  avait  d'ailleurs  signalé  la  décom- 
position de  l'acide  iodhydrique  par  l'eau  oxygénée  pure. 

Quand  Içs  iodures  se  trouvent  mêlés  avec  des  chlorures, 
sulfures ,  sulfites  ou  hyposulfites ,  le  procédé  est  tout  aussi 
exact 5  seulement,  comme,  par  l'action  de  l'acide  chlor- 
hydrique sur  le  sulfure,  il  se  produit  de  l'hydrogène  sulfura 


(  ^87) 
qui  est  décoràposé  par  Teau  oxygénée  ,»ct  que  les  hyposul- 
fites  et  sulfites  passent  à  l'état  de  sulfate  en  absorbant  de 
Toxygène,  il  faut  une  plus  grande  quantité  d'eau  oxygénée 
que  si  Fiodure  était  pur. 

Les  hyposulfites  et  les  sulfites,  en  passant  à  l'état  de  sul- 
fates, produisent  dans  la  liqueur  un  précipité  de  sulfate  de 
baryte  5  ce  qui  pourrait  arrêter  l'action ,  si  l'on  n'agitait  pas 
pour  détacher  le  sulfate  de  baryte  de  la  surface  du  bioxyde  de 
barium  :  du  reste,  c'est  une  précaution  qu'on  doit  prendre 
toujours  pour  augnieuler  la  production  d'eau  oxygénée. 
Par  ce  procédé, .on  décèle  très-bien  dans  l'urine  d'un  malade 
prenant  o*^^"/*^*', lo  d'iodure  de  mercure  matin  et  soir,  la 
présence  de  l'iode.  Au  moyen  du  chlore,  ces  mêmes  urines 
n'ont  rien  produit.  Voilà  le  cas  on,  malgré  toutes  les  précau- 
tions, l'iode  passait  inaperçu  par  le  chlore. 

Dans  les  cendres  de  l'éponge,  ce  procédé  accuse  la  pré- 
sence des  iodures.  Une  goutte  d'une  dissolution  de  o8*',oio 
d'iodure  de  potassium  dissous  dans  un  litre  d'eau,  produit, 
chaque  fois  qu'elle  tombe  dans  le  tube,  une  coloration  bleue 
assez  manifeste  à  la  surface.  En  agitant,  la  couleur  bleue 
disparait,  et  la  liqueur  prend  une  teinte  rose  ;  en  ajoutant 
une  nouvelle  goutte,  on  obtient  de  nouveau  la  coloration 
bleue  à  la  surface.  Ainsi  ce  procédé  indique  très-commo- 
dément moins  de  tjhi'oTo  d'iodure  de  potassium. 

Pour  le  brome,  le  procédé  est  le  même  •,  seulement,  au 
lieu  de  mettre  de  l'amidon,  on  met  de  l'éther  :  on  agite*, 
le  brome  se  dissout  dans  l'éther  et  se  colore  en  jaune  plus 
ou  moins  foncé,  suivant  la  quantité. 

On  peut  supprimer  l'éther  et  mettre  simplement  de  l'a- 
midon ;  on  a  alors  un  précipité  jaune-rougeâtre ,  dans  tout 
le  tube,  de  bromure  d'amidon.  Ce  moyen  est  plus  conve- 
nable. liC  brome,  en  agissant  sur  l'amidon,  produit  une 
véritable  combinaison ,  et  non  pas  une  simple  pénétration , 
comme  pense  M.  Dupasquier  [Traité  de  Chimie,  tome  I^ 
page  648  ) .  . 
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I.a  preuve  que  cVst  une  combinaison  ,  c'est  que  Téther 
agité  avec  lui  ne  se  colore  pas,  et,  par  conséquent ,  ne  le  re- 
compose pas-,  aussi,  l'amidon  finit  par  décolorer  Téther 
tenant  du  brome  en  dissolution. 

Si  Tiode  et  le  brome  ne  se  combinaient  pas  tous  deux 
avec  Famidou,  on  pourrait  les  séparer  en  les  mettant  en 
liberté  en  présence  de  Tamidon,  l'iode  se  combinerait  avec 
l'amidon,  et  le  brome  pourrait  se  dissoudre  dans  un  peu 
d'éther  qu'on  y  ajouterait,  de  manière  qu'on  obtiendrait 
une  coloration  bleue  en  bas,  et  teintée  jaune  en  hai^t;  mais 
comme  tous  les  deux  possèdent  cette  propriété  et  que,  de 
plus,  le  bromure  d^amidon  est  indécomposable  parl'éther, 
on  ne  peut  pas  opérer  dans  ces  circonstances. 

Il  faut  donc  recourir  à  la  méthode  de  M.  Dupasquier,  et 
l'employer  avec  tous  les  soins  possibles  pour  éviter  le  cas 
d'erreur.  Comme  le  brome  a  besoin  de  bien  plus  de  chlore 
que  l'iode  pour  disparaître ,  alors  on  est  moins  sujet  à  des 
erreurs. 
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NOTE 

$iir  la  mtsnre  des  indites  de  réfraction  des  lames  transparentes  et  des 
liquides  à  l'aide  dn  microscope  ordinaire  ; 

Par  m.   a.  BERTIN. 


Dans  les  Mémoires  de  V académie  des  Sciences  pour 
1767,  le  duc  de  Chaulnes  a  proposé  une  méthode  pour  dé- 
terminer l'indice  de  réfraction  d'une  lame  de  verre.  Cette 
lame  étant  placée  sous  le  microscope ,  on  mesure  le  dépla- 
cement qu'il  faut  lui  donner  pour  apercevoir  successivement 
les  petites  poussières  qui  se  trouvent  sur  la  première  face, 
puis  sur  la  seconde. 
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il      ^ 
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Un  point  A  de  la  face  inférieure,  sîtu^  sur  Taxe  du  mi- 
croscope, apparaît  en  B;^e  sorte  que,  quand  on  a  visé  sur 
le  point  C  de  la  face  supérieure ,  il  suffit ,  pour  apercevoir 
le  point  A ,  de  rapprocher  la  lame  d^une  quantité  BC , 
qu'on  peut  appeler  son  épaisseur  apparente^  et  il  est  facile 
de  voir  que 

AC tangi 

BC~"  tangr' 

ou,  à  cause  de  la  petitesse  des  angles  i  et  r, 

AC sinf 

BC""sinr~''* 

Ainsi,  pour  avoir  Tindice  de  réfraction  «,  il  suffit  de  prendre 
le  rapport  de  deux  longueurs  qui  sont  : 

AC  =  e  l'épaisseur  réelle  de  la  lame  -, 

BC  =  e  son  épaisseur  apparente ,  mesurée  par  le  dépla- 
cement qu'il  faut  donner  au  microscope  pour  apercevoir 
successivement  les  deux  points  A  et  C. 

Voici,  comme  application  de  celte  méthode,  quelques 
nombres  extraits  du  Mémoire  cité  : 

Épaiss.  réelle.    Épaiss.  :ipparente.    Indice, 
lig  lig 

Trois  glaces  de  SaiDt-Gobin.  8,53  5,66  «  >5o7 

L'une  d'elles  seule a  ,8o  i  ,90  i  ,473 

Cristal  d'Allemagne 3,25  i  ,91  1 9701 

Glace  de  Venise i  ,48  i  ,00  i  ,480 

Toutes  les  lames  avaient  des  épaisseurs  comprises  entre 
i\48  et  3Sa5  ou  entre  3"",339  et  7™"',33i .  L'auteur  estime 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t   XXVI.  (Juillet  1849.)  19 
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qu'il  les  déterminait  à  j^i  de  ligue  ^  quant  au  déplacement 
du  microscope,  il  le  mesurait  à  ~  de  ligne  à  l'aide  d'une 
vis  micrométrique. 

Quoique  cette  méthode  soit  peu  sensible,  puisqu'elle 
permet  des  erreurs  de  o,o3,  elle  peut  être  utile  dans  cer- 
tains cas  où  le  procédé  direct  n'est  pas  applicable  ;  mais  il 
serait  avantageux  de  la  modifier  de  manière  à  se  passer  de  la 
vis  micrométrique ,  qu'on  ne  rencontre  jamais  dans  les  mi- 
croscopes ordinaires.  Qn  y  parvieiS  de  la  manière  suivante  : 

Donnons  à  l'oculaire  de  notre  microscope  beaucoup  de 
tirage.  Plaçons  sur  la  platine  d'abord  un  verre  mince  ser- 
vant de  support ,  puis  la  lame  dont  nous  voulons  mesurer 
l'indice,  et  enfin,  par-dessus  cette  lame,  un  verre  porte- 
objet,  ou,  mieux  encore,  un  micromètre.  En  amenant  l'ob- 
jectif au  point,  nous  apercevrons  l'objet  avec  un  certain 
grossissement  G.  En  mettant,  au  contraire,  le  micromètre 
sons  la  lame,  sans  changer  l'objectif,  il  iaudra  enfoncer 
l'oculaire  pour  retrouver  l'image,  et  alors  on  la  verra  avec 
un  grossissement  plus  petit  y.  Enfin,  en  enlevant  la  lame 
pour  mettre  le  micromètre  à  nu,  il  faudra,  de  nouveau, 
enfoncer  l'oculaire,  et  on  retrouvera  l'image  avec  un  gros- 
sissement encore  plus  petit  g» 

Or,  quand  un  objet  est  devant  l'objectif  du  microscope, 
à  une  distance  p,  son  image  est  par  derrière  à  une  distance 
p'  telle,  que 

I        I  _i 

p    p    f 


p' 

sdueui.   pruuuii   par  i  ujjjfcui    e&i 

nous  pouvons  écrire 


et  comme  le.  grossissement  produit  par  l'objectif  est  —» 


I       p 
G      / 

Remarquant  donc  que  si  dans  la  première  de  nos  expé- 
riences le  micromètre  est  à  une  distance  p,  cette  distance 
devient  p  -f-  e  dans  la  deuxième  expérience ,  et  p  -h  e  dans 
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la  Iroisième ,  nous  poserons  les  trois  .équations 


.    -^G      f 

« 

1           f 

• 

d'où  nous  conclurons  d'abord 

1        I        e 

•  ^     G    7' 

I             I             6 

7       G-/' 

lît  ensuite 

I       .      ! 

c 
s 

ou      n  — > 

I        I 

7       G 

ou  bien 

„_7    ^-S 
g    G  — 7 

Il  est  vrai  que  les  grossissements  observés ,  étant  les  pro- 
duits des  grossissements  de  Tobjectif  par  celui  de  l'oculaire, 
ne  sont  pas  exactement  ceux  que  j'ai  introduits  dans  les 
équations;  mais  ils  leur  sont  proportionnels,  et  cela  suffit 
pour  qu'il  soit  permis  de  les  employer  dans  le  calcul  de 
l'indice.  Quant  à  ces- grossissements  eux-mêmes,  je  n'ai  pas 
trouvé  de  meilleur  moyen  pour  les  mesurer  que  de  regarder 
rimage  avec  un  œil,  pendant  que  de  l'autre  je  la  projetais 
sur  les  deux  pointes  d'un  compas  posé  sur  la  platine,  et 
embrassant  un  certain  nombre  de  divisions.  L'ouverture 
du  compas  était  reportée  sur  une  règle  divisée  en  demi- 
millimètres*,  le  nombre  lu  sur  la  règle,  divisé  par  le  nombre 
des  traits  du  micromètre  embrassés  par  le  compas,  donnait 
le  cinquième  du  grossissement,  le  micromètre  marquant 
des  dixièmes  de  millimètres. 

'9- 


(     28'2     ) 


s: 


1^ 

5i 
«^ 

I 

« 

Si 

o 

I 


•s» 


o 

« 

•^d- 


I 


S 

Ci 

H 


rr 

O 

r>. 

3 

O 

o 

o 

o 

o 

00 

<c 

M 

c 

00 

o 

»n 

"1 

1 

„ 

r« 

l^ 

Vf 

M 

r>» 

«c 

f^ 

A\  ^  \ 

co 

ro 

i^ 

Vf  1  es"  1 

& 

• 

1 

»r. 

» 

a> 

»rî 

c« 

^ 

«o 

oo 

o 

-îf 

«O 

es 

i^ 

es 

pn 

Cî 

.  1 

M 

r» 

«< 

n 

c« 

es 

— 

es 

<^ 

M 

CN 

r» 

M 

s  1 

e« 

1 

>• 

* 

1 

flB 

e 

O 

a 

^ 

QO 

r-N 

n 

vrr 

Oi 

v3- 

vrr 

eo 

i 

00 

O 

:o 

00 

^1^ 

«k 

c 

c< 

»n 

■cT 

c< 

oo 

en 
c« 

^  =! 

PO 

M 

GO 

r» 

c 

a 

i 

I 

V 

\ 

N 

1 

m 

c>. 

^ 

33 

•«sr 

©^ 

o 

O. 

o 

l«1  1 

- 

»o 

•n 

f:!l»«.l 

Cl 

rx 

CO 

*4 

en 

o 

o 

^5j" 

vfl   r.l 

iC 

„ 

N^- 

00 

;c 

00 

cr 

o 

H4 

vrf 

c< 

en 

C< 

"• 

ci 

Cl 

1    1 

es 

es 

»■ 

V 

«a 

Cl 

i^ 

O 

a> 

-<r 

00 

t>. 

es 

Cl 

rs 

v^^ 

«o 

1       ^ 

00 

co 

os 

■ 

•V 

•« 

m 

«^ 

«k 

«k 

•k 

9- 

4 

N                       ^ 

•» 

w 

• 

• 

>k             «^ 

«V 

c 

M 

r<^ 

r>. 

Mi 

ro 

en 

»M 

MM 

««rr 

00 

•a 

ir: 

Ci  1    !7:  1 

en 

cî; 

;c 

c 

ë 

co 

mm 

co 

c» 

Cl 

m 

CO 

•a 

M 

T* 

eo 

^ 

en 

Vf 

es 

0, 

B 

1                  1 

>* 

o 

m 

Oi 

00 

Oi 

Cl 

o 

^ 

ro 

*<^  1  io  1 

o 

»n 

Vl" 

<C 

1  <o 

— 

30 

00 

o 

PO 

4 

9S 

00 

CO 

•^  1    Cl' 

c« 

ÎS 

o 

CI 

« 

îi 

es 

co 

Cl 

ei 

^ 

"* 

es 

1  "^ 

es 

• 

- 

o^ 

-•^ 

Cl 

O 

00 

fO 

o 

C^   1  VT 

es 

Oi  1   Oi 

en 

iC^ 

os 

g 

m 

fin 

m 

m 

o 

o> 

;:7i 

co 

c 

>       PO 

»o 

en 

ro 

es 

en 

00 

r- 

M 

«0 

Cl 

M 

en 

C9 

eo 

H 

M 

es 

es 

^ 

O) 

• 

ei 

;o 

m 

et 

ço 

r> 

o 

va 

f     en 

<o 

^    1    O 

m   1  e» 

H 

•k 

•K 

•^ 

0* 

p* 

*k 

•k 

4 

H                       9\ 

9\ 

.«    1           ► 

►       • 

o 

a 

^ 
^ 

o 

vî*- 

00 

— 

o 

^îJ- 

o 

en 

fl 

«O 

Ci  1   t^ 

m   \en 

«j 

3 

^ 

^ 

M 

** 

" 

Cl 

1 

m 

'  r 

E 

»• 

»r5 

»o 

CO 

m 

;c 

3 

o 

cr 

>       ur 

«c 

co 

I  OO 

OO 

1  - 

00 

•^ 

•k 

•^ 

•k 

•s 

•^ 

•k 

•*                   » 

•k 

.>  I     - 

- 1 

•k 

0} 

J 
d 

30 

co 

2 

ur 

r* 

CO 

*«*• 

U" 

es 

o 

co 

in 

>!r  1  as 

o 

«a 

^ 

ci 

1 

1 

O 

• 

•o 

Oi 

- 

»0 

m 

00 

O 

c> 

es 

es 

fO 

«s 

«O 

o 

i     V*- 

<c 

«s 

co 

^^ 

M 

es 

c>» 

l^ 

o 

eo 

o 

r* 

'«c 

o 

co 

M 

l> 

ë 

s 

CN 

fO 

fO 

CN 

f^ 

co 

l>4 

M 

M 

*4 

■■ 

(0 

S 
10 

c 

>     cr> 

fO 

en 

00 

«rs 

Oi 

a> 

C 

1        O 

«o 

0 

M 

c 

rs      r. 

Vf 

• 

•> 

9» 

•» 

r\ 

•k 

m 

» 

r. 

»>           « 

*>k 

r\                 ^ 

p»       » 

Vk 

4 

l^ 

>        CT 

r» 

l  > 

^ 

rs 

rs 

*G 

c 

N       05 

co 

r 

>    m 

c 

f>    Vf 

;0 

« 

M 

« 

CT 

en 

CI 

f« 

PO 

PI 

ÎN 

c 

1 

es 

PO 

es 

r 

CN 

c 
c 
o 

• 

c* 

M 

x; 

Vît* 

CN 

O 

Oi 

<** 

c 

Ti       O 

VO 

CN 

30 

r 

X     ic 

eo 

*J 

•> 

^ 

•» 

•^ 

•k 

•. 

»* 

•^ 

••         ». 

•k 

r-                 V 

». 

o 

<« 

o 

00 

r>. 

•?r 

U^ 

-2 

»o 

00 

u- 

>      00 

c. 

CO 

es 

•^ 

en 

m. 

> 

■4 

M 

»H 

NM 

eo 

f« 

c< 

1              M 

*■ 

en 

es 

M 

es 

es 

f< 

tfl 

c< 

o 

tO 

o 

Ci 

M 

>s 

r     eo 

c>» 

o 

«D 

v5 

r     o 

00 

3 

a 

es 

l"» 

«4 

en 

N5r 

f»^ 

«o 

ro 

C 

)       00 

00 

i- 

N     co 

ri 

c-% 

m 

Cl 

fO 

"* 

es 

tm 

d 

rm 

•k 

• 

a 

CN 

Oi 

•i* 

o 

M 

e 

l            -^ 

tN 

NTJ 

h       Os 

10 

^^ 

en 

> 

•H 

o 

fD 

s 

CN 

•2. 

co 

ha 

00 

!    ^ 

^ 

mé 

O 

vi 

Vf 

2 

CR 

• 

>• 

i 
00 

•s 

GO 

CI 

en 

40 

O 

i-N 

•^ 

r* 

0 

lO 

c 

Vf 

rv 

B 

>\               » 

•k 

•K 

»s 

^ 

•»           * 

•^ 

►*               r- 

K                  »• 

»% 

•4 

t^ 

*     o 

m 

•£ 

in 

t^ 

iTi 

^T 

OC 

)       00 

o 

en 

vrr 

l' 

S      Ç£5 

O 

q; 

CI 

— 

■M 

»i4 

es 

09 

• 

t 

£ 

V 

• 

08 

a. 

• 
• 
• 

►                • 

O 

s 

• 

S 

• 

1                « 

•o 

c 

• 
• 

k              • 

c 

o 

c 

V, 

î     *î 

3« 

co 

t> 

00 

Gi 

00 

«     01 

^ 

< 

<      50 

c: 

)     t^ 

o 

«*i 

t 

5    ic 

>    oc 

^ 

i 

î 

§ 

00 

en 

)     00 

00 

•«1 

1 

1    -^ 

)     00 

•SB 

ec 

>    ce 

o 

i^ 


(  »83) 


1 
I 

° 

•- 

S 

5 

0. 

p 

1- 

^ 

2    . 

1 

g- 

m 

■2 

« 

= 

? 

i 

r. 

- 

«. 

» 

m 

"". 

1 

« 

"* 

■S- 

" 

s; 

1 

i 

« 

« 

0 

p. 

f. 

f 

s 

H 

« 

o 

.-, 

« 

<o 

^ 

. 

■^ 

■» 

■5 

01 

m 

0 

2  -"^ 

„ 

tO 

-n 

^ 

s -s 

1 

« 

■* 

" 

■" 

" 

i 

"  s 

. 

^ 

M 

„ 

(^ 

TJ 

^■^ 

r- 

o> 

- 

0 

i  1 

i 

•g 

s- 

01 

? 

^ 

Ë 

§    ■" 

*" 

s 

"H 

■S 

■S 

S" 

•s 

1 

e 

i 

» 

Cî 

„ 

a 

j, 

00 

^ 

■s 

"= 

» 

2 

" 

«=. 

F 

<e 

5 

"2 

«. 

f' 

■~ 

« 

t 

s 

î-  " 

i 

^ 

* 



(  294  ) 

première  méthode  a  cet  avantage,  qu'elle  permet  de  déter- 
miner directement  Tindiee  de  réfraction  d^un  liquide  donné. 
Concevons ,  en  effet  ^  une  petite  cuve  de  5  ou  6  milli- 
mètres d'épaisseur,  sur  les  deux  faces  de  laquelle  seraient 
tracés  intérieurement  deux  micromètres.  Puis,  la  cuve 
étant  vide  et  placée  sous  le  microscope ,  mettons  l'oculaire 
au  point,  pour  voir  le  micromètre  supérieur  d'abord,  et 
ensuite  le  micromètre  inférieur  ;  le  premier  apparaîtra  avec 
un  grossissement  G,  et  le  second  avec  un  grossissement  g. 
Enfin ,  introduisons  le  liquide  dans  la  cuve ,  ce  qui  peut  se 
faire  sans  la  dénionter,  et,  par  conséquent,  sans  craindre 
d'en  modifier  ni  la  grandeur  ni  la  position ,  et  retirant  l'o- 
culaire, cherchons  à  voir  de  nouveau  le  micromètre  infé- 
rieur^ nous  le  retrouverons  avec  un  grossissement  y,  et 

nous  aurons 

y    G  — g- 

g    G  — 7 

Je  ferai  remarquer,  en  terminant,  que  la  mesure  des 
grossissements  peut  remplacer  également  l'emploi  de  la  vis 
micrométrique  dans  le  procédé  imaginé  par  Brewster,  pour 
déterminer  au  microscope  l'indice  de  réfraction  des  liquides 
dont  on  n'a  que  de  petites  quantités,  ainsi  que  des  sub- 
stances seulement  translucides.  Dans  ce  procédé,  une  lame 
mince  de  verre  étant  placée  tangentiellement  à  l'objectif, 
de  manière  à  comprendre  entre  elle  et  cette  lentille  un 
ménisque  plan  concave,  on  met  le  microscope  au  point  sur 
un  micromètre-  et  on  détermine,  à  l'aide  d'une  vis  micro- 
métrique,  les  trois  distances  p,  ^i,  p\  du  micromètre  à 
l'objectif,  d'abord  lorsque  le  ménisque  est  vide,  puis  lorsqu'il 
est  plein  du  liquide  dont  l'indice  n  est  inconnu,  et  enfin' 
lorsqu'il  est  rempli  par  de  l'eau  dont  l'indice  n'  est  censé 
connu.  L'interposition  du  ménisque  liquide  diminuant  le 

pouvoir  convergent  ( -^j  de  l'objectif  de >  /  étant  le 

rayon  de  la  courbure  du  ménisque,  on  voit  que  les  trois 
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expériences  donnent  les  trois  équations 
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Au  lieu  de  cette  mesure  micrométrique  que  nous  ne  pou- 
vons pas  faire ,  et  qui ,  d'ailleurs,  est  insuffisante  pour  déter- 
miner p,  mesurons,  dans  les  trois  circonstances,  les  trois 
grossissements  g  y  y,  y'  du  micromètre,  et  en  nous  rappp- 


/ 


lant  que  g^  =  ~j  nous  aurons 

p' 


7' 


d'où  nous  conclurons 


f  r 


s  — y  = — ;: — ■ 

^        .^P'{n'-^) 

SI-        ,. 
cl  enfin 


/^'— I       g^  — y' 


C'est  une  formule  semblable  que  MM.  Ed.  Becquerel  et 
Caliours  ont  employée  à  la  détermination  des  indices  de 
réfraction  des  liquides,  par  le  procédé  de  M.  Brewster 
{Comptes  rendus,  tome  XI,  page  867). 

«M  <MA  «MA  ViA^^^IVt^tAMA  VV>  <MA  AA/«  W» 

NOTE  SUR  LA  PRÉPARATION  DE  L'AZOTE  ; 

Par  m.  B.  CORENWINDER  , 

Membre  résidant  de  la  Société  des  Sciences ,  de  rAgpricuUure  et  des  Arts 

de  Lille. 


La  préparation  de  Tazote  dans  les  laboratoires  présente 
assez  d'inconvénients 5  de  tous  les  procédés  employés,  il 
n'en  est  aucun  qui  permette  de  l'obtenir  rapidement  et  pur, 
si  ce  n'est  en  prenant  beaucoup  de  précautions  ou  en  em- 
ployant des  appareils  assez  compliqués.  Cette  circonstance 
m'engage  à  faire  connaître  le  moyen  par  lequel  je  prépare 
en  peu  d'instants  une  quantité  abondante  de  ce  gaz,  et 
dans  un  état  de  pureté  absolu ,  ainsi  que  je  m'en  suis  assuré 
par  les  expériences  rapportées  plus  loin. 

Ce  moyen  est  fondé  sui*  la  décomposition  du  nitrite 
d'ammoniaque,  qui,  comme  on  le  sait  déjà,  se  dédouble 
en  azote  et  en  eau  sous  l'influence  de  la  chaleur^  mais 
comme  ce  sel  est  diflScile  à  préparer,  je  le  remplace  par  un 
mélange  de  nitrite  de  potasse  alcalin  et  de  chlorhydrate 
d'ammoniaque,  mélange  qui  contient  par  conséquent  les 
éléments  du  nitrite  d'ammoniaque  et  du  chlorure  dé  po- 
tassium. 

Pour  obtenir  le  nitrite  de  potasse  dans  un  état  convenable, 
il  faut  employer  une  dissolution  de  potasse  caustique  d'une 
densité  de  i  ,38,  y  faire  passer  les  gaz  nitreux  provenant  de  la 
décomposition  d'une  partie  d'amidon  par  10  parties  d'acide 
nitrique,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu  un  produit  d'une  aci- 
dité marquée,  et  y  ajouter  ensuite  de  la  potasse  caustique 
de  manière  à  le  rendre  franchement  alcalin. 

Le  nitrite  ainsi  préparé  étant  su$ceptiblc  de  se  conserver 
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sans  altération,  on  peut  en  faire  une  provision,  et  lorsque 
Ton  veut  préparer  de  Fazole ,  il  suffit  d'en  mélanger  i  vo- 
hime  avec  3  volumes  de  chlorhydrate  d'ammoniaque  en 
dis^lution  bien  concentrée ,  de  chauffer  le  tout  dans  un  pe- 
tit ballon  avec  quelques  charbons;  le  dégagement  se  produit 
bientôt  et  continue  avec  une  régidarité  parfaite. 

Comme  il  est  nécessaire,  pour  avoir  du  gaz  pur,  que  le 
nitrite  soit  alcalin,  on  conçoit  qu'il  se  dégage  en  même 
temps  un  peu  d'ammoniaque,  mais  ce  départ  est  toujours 
sans  inconvénient  ;  si  l'on  veut  obtenir  de  l'azoté  complète- 
ment dépouillé  de  cet  alcali ,  il  suffit  de  lui  faire  traverser 
un  flacon  contenant  un  peu  d'eau  acidulée  par  de  l'acide 
sulfurique. 

Voici ,  du  reste ,  les  expériences  qui  ne  me  laissent  plus 
de  doute  sur  la  pureté  de  l'azote  ainsi  obtenu  : 

I**.  Après  l'avoir  dépouillé  de  l'ammoniaque ,  de  la  ma- 
nière indiquée  plus  haut,  j'ai  fait  arriver  le  gaz  dans  une 
éprouvette  contenant  un  mélange  de  zinc,  d'acide  sulfu- 
rique et  d'eau ,  en  présence  par  conséquent  d'un  dégage- 
ment d'hydrogène  naissant. 

L'expérience  a  été  continuée  pendant  assez  longtemps,  et 
lorsqu'elle  a  été  terminée  je  n'ai  pas  trouvé  d'indice  d'am- 
moniaque dans  la  dissolution.  Le  résultat  a  été  aussi  négatif 
avec  du  sulfure  de  fer  et  de  l'acide  sulfurique  étendu. 

2°.  J'ai  placé  dans  un  tube  de  verre  à  analyse  organique 
un  poids  déterminé  de  cuivre  réduit  récemment  par  l'hy- 
drogène, et  je  l'ai  soumis,  pendant  une  demi-heure  envi- 
ron ,  à  l'action  d'une  température  rouge  et  d'un  courant 
d'azote  lavé,  et  desséché  ensuite  par  de  la  ponce  sulfu- 
rique ,  en  prenant,  bien  entendu,  la  précaution  de  ne  chauf- 
fer le  tube  qu'après  que  tout  l'air  atmosphérique  avait  été 
chassé  par  le  dégagement  du  gaz.  L'expérience  a  été  répé- 
tée plusieurs  fois,  et  jç  n'ai  pas  observé  d'altération  dans 
l'aspect  extérieur  du  cuivre  ni  d'augmentation  dans  son 
poids. 
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RECHERCHES  CHIMIOUES  SUR  LA  RESPIRATION  DES  ANIMAUX 

DES  DIVERSES  GUSSES  -, 

Par  mm.  V.  REGNAULT  et  J.  REISET. 


La  respiration  des  animaux  a  été  étudiée  par  un  grand 
nombre  de  physiologistes  et  de  chimistes  distingués.  Les 
uns  se  sont  occupés  uniquement  des  altérations  chimiques 
que  l'air  éprouve  par  le  séjour  des  anipiaux  ^  les  autres  ont 
cherché  plus  particulièrement  quels  étaient  les  organes  et 
les  liquides  du  corps  animal  qui  opéraient  ces  altérations 
et  qui  remplissaient  les  principales  fonctions  de  la  respira- 
tion. Nos  connaissances  très-restreintes  en  physiologie  ne 
nous  permettaient  pas  d^aborder  cette  seconde  partie  de  la 
question  ^  nous  nous  sommes  bornés  à  la  première* 

Les  altérations  que  le  séjour  des  animaux  produit  dans 
l'air  atmosphérique  sont  dues,  non-seulement  à  la  respi- 
ration pulmonaire,  mais  encore  aux  gaz  qui  s'exhalent 
de  la  peau  et  par  le  canal  intestinal.  Dans  le  travail  que 
nous  présentons  aujourd'hui,  nous  n'avons  pas  d'abord 
distingué  ces  différents  eûéts;  nous  avons  déterminé  l'alté- 
ration  totale ,  en  un  mot ,  nous  avons  étudié  le  phénomène 
que  les  physiologistes  modernes  ont  désigné  sous  le  nom  de 
perspiratian.  Nous  avons  cherché  ensuite,  dans  des  expé- 
riences spéciales,  à  déterminer  la  part  que  la  perspiralion 
cutanée  et  celle  du  canal  intestinal  peuvent  IR'oir  dans  le 
phénomène  total. 

Notre  travail  présenterait  un  intérêt  beaucoup  plus 
grand,  si  nous  avions  pu  nous  occuper,  à  la  fois,  de  là  res- 
piration des  animaux  et  de  leur  nutrition ,  c'est-à-dire ,  si  le 
phénomène  de  la  respiration  avait' pu  être  étudié  sur  des 
animaux  soumis  à  un  régime  alimentaire  rigoureusement 
déterminé  par  l'analyse  chimique,  et  si  la  quantité  ainsi 
que  la  nature  chimique  des  excrétions  avaient  pu  être  fixées 
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avec  la  même  précision.  C^est  sous  ce  point  de  vue  d'en- 
semble  que  nous  avions  entrepris  nos  reclierehes  en  com-i 
mun  avec  notre  anïi  M.  Millon,  qui  devait  s'occuper  plus 
particulièrement  de  la  nutrition  des  animaux  soumis  à  nos 
expériences;  malheureusement,  des  occupations  diverses  et 
le  départ  de  M.  Millon  de  Paris  se  sont  opposés  à  la  réali- 
sation de  nos  projets.  M.  Millon  publiera  de  son  côté  les 
expériences  qu'il  a  entreprises  sur  la  nutrition. 

Boyle ,  Haies ,  Cigna ,  Black  et  Priestley  sont  les  premiers 
qui  se  soient  aperçus  que  la  respiration  exerce  une  action 
marquée  sur  Tair  de  l'atmosphère,  qu'elle  en  diminue  le 
volume ,  qu'elle  en  change  la  nature ,  et  qu'en^  un  assez 
court  intervalle  de  temps,  le  fluide  qui  sert  à  cette  fonc- 
tion perd  la  faculté  d'entretenir  la  vie  des  animaux. 

Lavoisier  [Mémoires  de  V Académie  des  Sciences j  an- 
nées 1777,  *7^9  ^^  *79^)  annonça  en  1785  que,  très-pro- 
bablement, la  respiration  ne  se  borne  pas  à  une  combustion 
de  carbone ,  mais  qu'elle  occasionne  encore  la  combustion 
d'une  partie  de  l'hydrogène  contenu  dans  le  sang-,  et,  con- 
séquemn^ent ,  que  la  respiration  opère  non-seulement  une 
foinnation  de  gaz  acide  carbonique ,  mais  encore  une  forma- 
tion d'eau.  Ce  célèbre  chimiste  s'occupa,  à  plusieurs  reprises, 
de  l'étude  de  cet  important  phénomène,  tantôt  seul,  tantôt 
en  compagnie  de  Laplace  ou  de  Séguin.  Il  constata  que  l'a- 
zote ne  changeait  pas  sensiblement  pendant  la  respiration, 
que  la  production  de  l'acide  carbonique  et  l'absorption  de 
l'oxygène  tétaient  pas  constantes  pour  le  même  individu  \ 
qu'elles  étaient  plus  grandes  pendant  la  digestion,  et  qu'elles 
augmentaient  encore  dans  l'état  de  mouvement  et  d'agita- 
tion*. D'après  Lavoisier ,  la  machine  animale  est  gouvernée 
par  trois  régulateurs  principaux  :  la  respiration ,  qui  con- 
somme de  l'hydrogène*  et  du  carbone,  et  qui  fournit  du  ca- 
lorique; la  transpiration,  qui  augmente  ou  diminue  suivant 
qu'il  est  nécessaire  d'emporter  plus  ou  moins  de  chaleur; 
enfin  la  digestion,  qui  rend  au  sang  ce  qu'il  perd  par  la  res- 


(  3oi  ) 
piration  et  hi  transpiration.  Les  recherches  modernes  ont 
confirmé  ces  vues  profondes  de  rillustre  savant. 

Lavoisier  constata  également  que  les  animaux  pouvaient 
vivre  pendant  plusieurs  heures  dans  de  l'oxygène  pur,  ou 
dans  un  mélange  de  gaz  hydrogène  et. oxygène,  et  que  la 
production  de  Tacide  carbonique  dans  ces  atmosphères  arti- 
ficielles ne  paraissait  pas  être  difierènte  de  celle  qui  a  lieu 
dans  Pair  normal. 

MM.  Allen  etPepys  publièrent,  en  1808  (Philos,  trans.y 
1808),  un  travail  important  sur  la  respiration  pulmonaire 
deThomme.  Leur  appareil  se  composait  de  deux  petits  ga- 
zomètres à  mercure ,  dans  lesquels  se  rendaient  les  produits 
gazeux  de  la  respiration,  et  d'un  troisième  gazomètre  à  eau, 
de  dimensions  beaucoup  plus  grandes ,  et  qui  fournissait 
l'air  nécessaire  à  la  respiration.  La  personne  soumise  à  l'ex- 
périence appliquait  la  bouche  sur  une  tubulure  munie  d'un 
pavillon  *,  le  nez  était  pincé  par  un  ressort  :  des  robinets,  pla- 
cés à  sa  portée ,  lui  permettaient  de  puiser,  pendant  les  in- 
spirations, de  l'air  pur  dans  le  gazomètre  à  eau  -,  et,  pendant 
les  expirations,  de  diriger  l'air  vicié  dans  l'un  ou  l'autre 
des  gazomètres  à  mercure.  Les  principales  conclusions  du 
travail  de  MM.  Allen  et  Pepys  sont  les  suivantes  : 

La  quantité  d'acide  carbonique  exhalée  est,  volume  pour 
volume,  égale  à  la  quantité  d'oxygène  consommée.  Il  n'y  a 
donc  pas  de  raison  de  supposer  qu'il  y  a  formation  d'eau. 
Ce  n'est  que  dans  des  circonst£|nces  défavorables  pour  la 
respiration,  qu'on  a  remarqué  une  absorption  sensible 
d'oxygène. 

Dans  une  atmosphère  d'oxygène  pur,  l'homme  dégage 
plus  d'acide  carbonique  que  dans  une  atmosphère  d'air. 

La  respiration  ne  parait  dégager  ni  hydrogène ,  ni  aucun 
autre  gaz. 

Dans  son  ouvrage  :  De  Vinfluence  des  agents  physiques 
sur  la  vie^  Edwards  cite  un  grand  nombre  d'expériences 
qu'il  a  faites  sur  la  respiration  des  animaux  appartenant 
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aux  diverses  classes.  Comme  les  appareils  très-simples  qu'il 
a  employés  n^'avaient  qu'une  faible  capacité,  il  a  été  obligé 
de  choisir  des  animaux  de  petites  dimensions,  et  de  ne 
prendre,  parmi  les  mammifères,  que  des  individus  très- 
jeunes,  tels  que  cabiais  et  chiens  de  i  ou  a  jours.  Edv^ards 
déduit  de  ses  expériences  les  conclusions  suivantes  : 

Le  rapport  entre  l'oxygène  que  l'on  retrouve  dans  l'acide 
carbonique  respiré  et  l'oxygène  total  absorbé ,  varie  depuis 
l  jusqu'à  l'unité. 

Dans  certains  cars ,  l'azote  de  l'air  n'a  pas  subi  de  chan- 
gement sensible,  et  l'on  peut  admettre  qu'il  n'y  a  pas 
d'exhalation  apparente  d'azote^  les  différences  pouvant  être 
attribuées  aux  erreurs  de  l'analyse.  Mais,  dans  un  grand 
nombre  d'autres  expériences  faites  pendant  le  printemps  et 
Tété,  l'excédant  d'azote  que  l'on  trouve  dans  l'air  qui  a 
servi  à  la  respiration  est  tel,  qu'on  ne  saurait  nier  l'exha- 
lation de  ce  ga^.  Cet  excédant  surpasse  beaucoup  le  volume 
des  poumons;  il  forme  une  partie  considérable  de  celui  de 
l'animal,  et  il  s'est  élevé  quelquefois  au  |  et  au  j  du  volume 
total  de  l'oxygène  consommé.  Les  expériences  faites  pen- 
dant l'hiver  sur  de  petits  oiseaux,  ont  donné  un  résultat 
diamétralement  contraire  :  lé  défaut  d'azote  était  aussi  mar- 
qué que  l'excès  dans  les  expériences  faites  pendant  l'été. 
Cependant,  on  n'a  jamais  observé  d'absorption  d'azo le, 
soit  en  été,  soit  en  hiver,  sur  les  mammifères  très-jeunes, 
tels  que  de  petits  cabiais. 

D'après  ces  résultats,  Edwards  pense  que  lorsqu'un  ani- 
mal respire  dans  l'air  atmosphérique,  les  fonctions  d'ab- 
sorption et  de  dégagement  d^azote  sont  simultanées;  <P^6) 
d'une  part,  il  absorbe  de  l'azote  5  que,  deTautre,  il  en  exhale. 
Du  rapport  entre  les  quantités  d'azote  absorbées  et  exhalées, 
peuvent  provenir  trois  résultats  différents,  suivant  la  con- 
stitution des  individus  et  les  circonstances  où  ils  sont 
placés.  Lorsque  l'exhalation  prédomine  sur  l'absorption , 
on  n'a  pour  résultat  de  l'expérience  que  de  l'exhalation  ^ 
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lorsque  l'absorptioa  prédomine,  la  différence  est  de  l'ab- 
sorption 5  lorsqu'enfin  ces  deux  fonctions  ont  lieu  dans  la 
même  proportion,  on  ne  voit  les  effets  ni  de  Tun  ni  de  Tau- 
tre,  et  Tazote  expiré  est  égal  à  Tazote  inspiré. 

Edwards  se  fait  du  phénomène  de  la  respiration  Tidée 
suivante  :  L^oxygène  qui  disparait  dans  la  respiration  au 
milieu  de  l'air  atmosphérique  est  absorbé  en  entier*,  il  est 
ensuite  porté,  en  tout  ou  en  partie,  dans  le  torrent  de  la 
circulation.  Il  est  remplacé  par  une  quantité  plus  ou  moins 
semblable  diacide  carbonique  exhalé  qui  provient,  en  tout 
ou  en  partie,  de  celui  qui  est  contenu  dans  la  masse  du 
sang.  En  outre,  Tanimal,  respirant  de  l'air  atmosphérique, 
absorbe  de  l'azote;  cet  nzpte  est  porté,  en  tout  ou  en  partie, 
dans  la  masse  du  sang.  L'azote  absorbé  est  remplacé  par 
une  quantité  plus  ou  moins  équivalente  d'azote  exhalé,  qui 
provient,  en  tout  ou  en  partie ,  du  sang. 

Suivant  cette  vue,  la  respiration  n'est  plus  un  procédé 
purement  chimique ,  une  simple  combustion  dans  les  pou- 
mons, où  l'oxygèiie  de  l'air  inspiré  s'unirait  au  carbone  du 
sang  pour  former  de  l'acide  carbonique  qui  serait  expulsé 
aussitôt  ;  mais  une  fonction  composée  de  plusieurs  actes  : 
d'une  part,  l'absorption  et  l'exhalation,  attributs  de  touis 
les  êtres  vivants;  d'autre  part,  l'intervention  des  deux  par- 
ties constituantes  de  l'air  atmosphérique ,  l'oxygène  et 
l'azote. 

Lavoisier  et  Laplace  avaient  cherché  à  démontrer,  par 
des  expériences  directes,  que  la  quantité  de- chaleur  déga* 
gée  par  un  cochon  d'Inde  pendant  un  temps  donné ,  était 
due  entièrement,  ou  presque  entièrement  à  la  combustion 
du  carbone  et  de  l'hydrogène  qui  a  lieu  dans  la  respiration. 
Ces  expériences  ne  paraissant  pas  assez  concluantes ,  l'Aca- 
démie des  Sciences  provoqua  un  nouvel  examen  de  la 
question  ,  en  la  proposant  pour  sujet  de  prix.  MM.  Du- 
longet  Despretz  s'en  occupèrent  simultanément,  etoblinrent 
des  résultats  à  peu  près  semblables.  Nous  ne  rapporterons 
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ici  que  ceux  qui  ont  trait  à  l'altération  que  Tair  atmosphé- 
rique subit  par  la  perspiration«des  animaux. 

D'après  M.  Despretz  [Annales  de  Chimie  et^e^Phy^ 
sigue,  a*  série,  t.  XXVII),  outre  l'oxygène  employé  à  la  foi^ 
mation  de  l'acide  carbonique ,  une  autre  portion  de  ce  gaz, 
quelquefois  très-considérable  relativement  à  la  première, 
disparait  aussi  ^  elle  est ,  en  général ,  plus  grande  pour  les 
jeunes  animaux  que  pour  les  animaux  adultes.  Le  rapport 
entre  cette  quantité  d'oxygène  disparu  et  la  quantité  totale 
d'oxygène  consommé,  a  varié,  dans  ses  expériences,  de  0,22 
à  o,38.  Il  y  a  exhalation  d'azote  dans  la  respiration  des 
mammifères  carnivores  ou  frugivores  et  dans  celle  des  oi- 
seaux ^  la  quantité  en  est  plus  grande  chez  les  frugivores 
que  chez  les  carnivores.  Dans  les  expériences  de  M.  Des- 
pretz^ le*  rapport  entre  le  volume  de  l'azote  exhalé  et  le  vo- 
lume total  de  l'oxygène  consommé,  a  varié  de  0,10  à  o, 33. 

D'après  Dulong  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
3®  série,  tome  I),  le  volume  total  de  l'oxygène  consommé 
est  également  plus  grand  que  celui  de  l'acide  carbonique  \ 
il  y  a  donc  une  portion  de  cet  oxygène  absorbée  autrement 
que  pour  la  formation  de  l'acide  carbonique.  L'excès  du 
volume  de  l'oxygène  absorbé  sur  celui  de  l'acide  carbonique, 
fait,  terme  moyen ,  le  77  de  ce  dernier,  et  ne  s'élève  jamais 
au  j  pour  les  lapins,  les  cabiais  et  les  pigeons.  Au  contraire, 
pour  les  chiens ,  les  chats  et  la  crécerelle,  ce  même  rapport 
^'est  jamais  au-dessous  de  7.  Il  est  presque  toujours  à  peu 
près  \ ,  et  quelquefois  |.  Les  différentes  époques  de  la  di- 
gestion ne  paraissent  pas  influer,  d'une  manière  constante, 
sur  ces  variations  ;  mais  l'absorption  est  toujours  plus  forte 
dans  le  jeune  âge  que  dans  la  vieillesse. . 

En  comparant  le  volume  de  l'air  expiré  et  celui  de  l'air 
inspiré,  Dulong  reconnut,  dans  certains  cas,  une  diminu- 
tion précisément  égale  à  celle  que  l'analyse  indiquait  dans 
l'oxygène;  dans  d'autres,  et  c'était  le  plus  grand  nombre, 
la  diminution  était  moins  grande  que  celle  qui  aurait  eu 
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lieu  si  Tazote  restait  constant;  enfin,  dans  un  petit  nom- 
bre, le  volume  expiré  était  plus  grand  que  le  volume  in- 
spiré. Ce  dernier  cas  ne  ftit  observé  que  chez  les  animaux 
frugivores.  L'augmentation  dans  le  volume  de  Tazote  étant 
très-souvent  supérieure  aux  erreurs  que  ce  genre  d'observa- 
tion comporte,  Dulong  en  conclut  que,  dans  l'acte  de  la 
respiration ,  il  se  dégage  uA  volume  d'azote  toujours  infé- 
rieur à  l'oxygène  absorbé  par  les  carnivores,  et  quelquefois, 
mais  rarement ,  supérieur  dans  les  frugivores.  Dans  les  ex- 
périences rapportées  par  Dulong,*  le  dégagement  d'azote, 
comparé  au  volume  de  l'oxygène  total  consommé,  a  varié 
depuis  0,00  jusqu'à  0,28;  dans  une  seule  expérience ,  on  a 
reconnu  une  absorption  d'azote  qui  équivalait  à  0,06  du 
volume  de  l'oxygène  consommé. 

La  différence  essentielle,  sous  le  point  de  vue  qui  nous 
occupe,  entre  les  résultats  obtenus  par  Dulong  et  ceux  de 
M.  Despretz,  consiste  en  ce  que,  dans  les  premiers,  le  dé- 
gagement d'azote  a  été,  en  général,  trouvé  plus  faible.  Mais 
il   est  facile  de  reconnaître,   par   un  •  raisonnement  bien 
simple,  que  cette  énorme  exhalation  d'azote  qui  aurait  lieu 
dans  la  perspiration  des  animaux,  est  absolument  impos- 
sible. En  effet,  la  quantité  d'azote  exhalée  pendant  vingt- 
quatre  heures  par  la  respiration  d'un  animal,  serait  non- 
seulement  très-supérieure  à  celle  qui  existe  dans  les  aliments 
que  prend  l'animal  pendant  le  même  temps ,  mais  encore , 
ainsi  que  l'a  fait  observer  M.  Liebig  [Journal  de  Phar- 
macie, t.  VIII,  page  24),  elle  serait  telle,  qu'en  négligeant 
même  la  quantité  considérable  d'azote  qui  est  évacuée  dans 
les  excrétions,  l'animal  dégagerait,  en  quelques  jours,  plus 
d'azote  qu'il  n'en  renferme  dans  tput  son  individu.  Mais,  si 
la  quantité  d'azote  exhalée  est  inexacte  dans  ces  expérien- 
ces, il. est  très-probable  que  le  rapport  entre  l'oxygène  qui 
se  trouve  dans  l'acide  carbonique  et  l'oxygène  total  fourni 
par  l'air,  n'est  pas  enacl  non  plus  5  car  les  proportions  des  gaz 
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qui  constituent  Tair  vicié  par  la  respiration ,  ont  été  déter- 
minées dans  une  même  analyse. 

MM.  Valentin  et  Brunner  et  M.  Erlach  [Physiologie 
de  Valentin,  2*  édition,  tome  I)  ont  publié  récemment 
de  nombreuses  expériences,  tant  sur  la  respiration  pulmo- 
naire de  rtiomme  que  sur  la  perspiration  des  animaux. 
Ces  expériences  peuvent  fournir  des  éléments  précieux  à 
Fétude  physiologique  de  la  respiration,  mais  elles  ne  don- 
nent aucune  solution  certaine  pour  les  diverses  questions 
que  nous  nous  sommes  proposé  de  traiter;  la  raison  en  est 
que,  dans  la  méthode  suivie  par  ces  auteurs,  on  ne  connaît 
exactement  ni  le  volume  initial  dç  l'air  pur,  ni  le  volume 
final  de  l'air  vicié. 

Quoi  qu'il  en  soit,  MM.  Valentin  et  Brunner  ont  fondé 
sur  leurs  expériences  une  nouvelle  théorie  de  la  respiration, 
qu'ils  ramènent,  en  dernière  analyse,  à  un  phénomène  de 
diffusion  des  gaz.  Nous  allons  essayer  d'en  donner  une 
idée;  celle-ci  sera  probablement  incomplète,  car  nous  de- 
vons convenir  que  nous  ne  l'avons  pas  bien  comprise. 

Loi^que  deux  gaz,  sans  affinité  chimique  l'un  pour  l'autre, 
sont  séparés  par  une  membrane  poreuse,  et  soumis  à  des 
pressions  égales,  il  y  a  diffusion  des  deux  gaz  l'un  dans 
l'autre,  jusqu'à  ce  que  les  volumes  échangés  soient  entre  eux 
en  raison  inverse  des  racines  carrées  de  leurs  densités.  Cette 
loi  a  été  principalement  établie  par  des  expériences  très- 
précises  de  M.  Graham. 

La  densité  de  l'air  atmosphérique  à  o  degré,  et  sous  la 
pression  de  o"*,76o , 

étant  1 ,  00000  dont  la  racine  carrée  est  i  ,0000 
Celle  de  Foxygène  est.     i ,  io563  »  i  ,o5i5 

Celle  de  Tac.  carbon..      1,52910  »  i,2366 

Celle  deTazote ^y^l^^l  "  o,g856 

Si  donc  de  l'oxygène  et  de  l'azote ,  sous  pressions  égales, 
s'échangent  ainsi  par  voie  de  diifusioi»  à  travers  une  paroi 


^y* 
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poreuse,  pour  i  volume  d'oxygène  qui  entre,  il  doit  sortir 

^  f.  =  0,9373  d'azote.  Si  les  gaz  séparés  par  la  mem- 
brane sont  de  Toxygèue  et  de  l'acide  carbouifjue ,  il  devra 

I  o5i5 
passer     ^     ^  =  o,85o3  d'acide  carbonique  pour  i  volume 

d'oxygène. 

MM.  Brunner  et  Yalentin  admettent  que ,  dans  la  respi- 
ration des  animaux  ,  il  se  passe  un  phénomène  semblable  de 
diffusion.  Le  sang  qui  revient  aux  poumons ,  après  avoir 
traversé  l'appareil  circulatoire,  renfermant  une  grande  pro- 
portion d'acide  carbonique  en  dissolution ,  il  s'établirait, 
à  travers  la  membrane  du  poumon,  entre  ce  gaz  et  l'oxy- 
gène de  l'air  atmosphérique  remplissant  la  cavité  pulmo- 
naire, une  diffusion  assujettie  à  la  loi  que  nous  venons  de 
rappeler.  Le  sang  perdrait  à  travers  la  membrane  une  por- 
tion de  son  acide  carbonique,  et  absorberait  une  quantité 
^rrespondante  d'oxygène  :  pour  i  volume  d'oxygène  ab- 
sorbé, il  y  aurait  o,85  d'acide  carbonique  exhalé.  Quant 
à  t' azote  atmosphérique  ,  il  n'interviendrait  pas  dans  le 
phénomène  à  cause  de  son  insolubilité  dans  le  sang. 

Nous  ne  comprenons  pas  comment  le  phénomène  de  la 
respiration,  ainsi  envisagé ,  peut  être  assimilé  à  celui  de  la 
diflusion  de  deux  gaz ,  à  pressions  égales  ,  séparés  par  une 
membrane.  Nous  admettrons  volontiers  que  les  forces,  en 
vertu  desquelles  s'effectue  le  mélange  des  deux  gaz  dans  cette 
dernière  circonstance,  interviennent  dans  le  phénomène 
de  la  respiration^  mais  les  conditions  nous  semblent  totale- 
ment différentes.  Les  gaz  ne  sont  pas,  tous  deux,  à  l'état 
élastique;  l'un  d'eux,  l'acide  carbonique,  est  en  dissolution 
dans  un  liquide,  dont  l'action  doit  modifier  considérable- 
ment le  phénomène  de  diffusion.  Le  second  gaz,  qui  se 
trouve  de  l'autre  côté  de  la  paroi  perméable,  n'est  pas  de 
l'oxygène  pur  ;  c'est  un  mélange  d'oxygène  et  d'azote,  dans 
lequel  l'oxygène  seul  n'exerce  que  le  -j  de  la  force  élastique 
totale.  Or,  la  loi  de  Graham,  lors  même  qu'elle  serait  appli- 
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cable  au  phénomène  qui  nous  occupe,  exigerait  au  moins 
que  l'oxygène  fût  pur,  et  qu'il  exerçât,  à  lui  seul,  une  pres- 
sion égale  à  celle  que  Tacide carbonique  produit  sur  l'autre 
face  de  la  paroi. 

Quoi  qu'il  en  soit,  comme  MM.  Brunner  et  Valenlin 
déclarent  eux-mêmes  que  l'explication  qu'ils  proposent  du 
phénomène  de  la  respiration  n'a  pas  été  déduite  de  spécu* 
lations  théoriques,  mais  qu'ils  la  regardent  comme  l'ex- 
pression exacte  des  faits,  il  est  facile  de  la  soumettre  à  une 
épreuve  rigoureuse.  Cette  théorie  suppose,  en  effet,  qu'il 
existe  un  rapport  constant  entre  l'acide  carbonique  dégagé 
et  l'oxygène  consommé,  et  que  ce  rapport  est  égal  à  o,85. 

Pour  compléter  l'analyse  des  travaux  qui  ont  été  publiés 
sur  les  changements  chimiques  que  l'air  atmosphérique 
éprouve  par  la  respiration  des  animaux  ,  il  nous  reste  à 
parler  des  recherches  exécutées  récemment  par  M.  Mar- 
chand ,  bien  que  le  Mémoire  de  ce  chimiste  (Journal Jift' 
praktische  Chenue,  tome  XLIV,  page  i)  ait  paru  long- 
temps après  que  nos  propres  expériences  fussent  complète- 
ment terminées.  M.  Marchand  s'est  proposé  de  décider  si , 
dans  l'acte  de  la  respiration,  il  y  avait  de  l'azote  dégagé 
ou  de  l'azote  absorbé.  U  reconnut  que,  dans  toutes  ses  ex- 
périences, il  y  avait  de  l'azote  exhalé,  mais  que  la  propor- 
tion en  était  toujours  très-minime.  Ainsi,  dans  dix  expé- 
riences sur  des  cochons  d'Inde,  en  désignant  par  loo  le 
volume  de  l'acide  carbonique  dégagé,  les  volumes  de  l'azote 
exhalé  ont  été 

o,65 
0,89 


i,ii 
o,, 


1,38 
0,88 
I  ,o3 

Moyenne.      0,94 
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Trois  expériences  faîtes  sur  un  pigeon  ont  donné,  pour 

l'azote  exhalé, 

I  ,o5 

0,78 
o>74 

Moyenne.     o,85 

Nous  n'avons  pas  parlé ,  dans  ce  qui  précède  ,  des  recher- 
ches indirectes  qui  ont  été  tentées  pour  résoudre  quelques- 
uns  des  problèmes  de  la  inspiration ,  notamment  le  dégage- 
ment ou  l'absorption  de  l'azote. 

M.  Boussingault  soumit,  pendant  plusieurs  jours,  une 
vache  et  un  cheval  à  une  alimentation  réglée  dont  il  con- 
naissait rigoureusement  la  quantité  et  la  composition  chi- 
mique; il  recueillit,  pesa  et  analysa ,  avec  le  plus  grand 
soin,  toutes  les  déjections  solides  et  liquides^  Il  reconnut 
ainsi  qu'une  portion  notable  de  l'azote  des  aliments  ne  se 
retrouvait  plus  dans  les  déjections*,  et  qu'elle  avait  du 
être  évacuée  par  la  perspiration,  puisque  les  animaux  étaient 
soumis  seulement  à  la  ration  d'entretien  ,  et  n'avaient  pas 
augmenté  sensiblement  de  poids.  Une  expérience  faite  sur 
une  tourterelle  lui  donna  un  résultat  semblable.  L'azote 
exhalé  ne  formait,  dans  tous  les  cas,  qu'une  très-petite 
fraction  du  volume  de  l'acide  carbonique  dégagé. 

Enfin,  dans  ces  derniers  temps,  M.  Baral  (annales  rie 
Chimie  et  de  Physique,  3*  série,  tome  XXV,  page  129) 
a  appliqué  la  même  méthode  d'expérimentation  à  l'hoSnme  : 
jI  a  également  reconnu  un  dégagement  d'azote  qui  s'élevait 
environ  à  —  du  volume 'de  l'acide  carbonique  produit. 

On  voit ,  par  l'historique  que  nous  venons  de  développer, 
que  les  expérimentateurs  sont  loin  de  s'accorder  sur  les 
principaux  points  du  phénomène  de  la  respiration,  et  que 
souvent  même  leurs  conclusions  sont  contradictoires.  Nous 
ne  nous  arrêterons  pas  à  discuter  les  procédés  qu'ils  ont 
suivis,  bien  qu'il  soit  souvent  facile  d'y  indiquer  des  causes 
d'erreur  qui  expliquent  la  différence  des  résultats  obtenus; 
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nous  nous  bornerons  à  présenter  une  remarque  générale 
quî  s'applique  à  la  plupart  de  ces  procédés. 

Dans  les  expériences  qui  ont  été  faites  jusqu'ici  sur  la 
perspiration ,  on  plaçait  les  animaux  dans  un  espace  limité 
rempli  d'air  atmosphérique,  et  l'on  déterminait  l'altéra- 
tion que  subissait  cet,  air  par  leur  séjour  plus  ou  moins  pro- 
longé. D'autres  fois,  l'animal  était  placé  dans  un  espace  plus 
rétréci  et  en  communication  avec  deux  gazomètres.  L'un 
des  gazomètres  renfermait  de  l'air  normal ,  que  l'on  faisait 
passer  lentement  à  travers  l'espace  dans  lequel  se  trouvait 
l'animal ,  et  l'on  recueillait  l'air  vicié  dans  le  second  gazo- 
mètre. 

Dans  ces  deux  manières  d'opérer,  il  est  essentiel  que  l'air 
ne  subisse  pas  une  altération  notable^  car,  autrement,  la 
respiration  del'animal  aurait  lieu  dans  une  atmosphère  trop 
différente  de  notre  atmosphère  terrestre*,  mais  si  l'air  des- 
tiné à  entretenir  la  respiration  de  l'animal  ne  subit  que  de 
petites  variations ,  il  est  évident  que  celles-ci  deviennent 
très-difficiles  à  déterminer  exactement,  et  qu'elles  sont  trop 
fortement  altérées  par  les  erreurs  de  l'analyse. 

Nos  expériences  ont  été  faites  par  une  méthode  totale- 
ment différente.  Nous  nous  sommes  imposé  la  condition  de 
faire  séjourner  les  animaux  pendant  très-longtemps,  sou- 
vent plusieurs  jours ,  dans  un  volume  d'air  limité,  mais  dans 
des  conditions  telles,  que  cet  air  fût  constamment  r'ameûé  à  la 
composition  de  l'air  normal  par  le  jeu  même  des  appareils. 
Ainsi,  d'un  côté,  la  respiration  consommait  une  quantité 
considérable  d'oxygène  et  dégageait  une  grande  quantité 
d'acide  carbonique*,  de  l'autre,  l'absorption  pu  le  dégage- 
ment d'azote  se  manifestaient  par  des  variations  notables  de 
composition  que  subissait  un  volume  limité  d'air,  pendant 
un  séjour  prolongé  de  l'animal. 

Nous  allons  décrire  succinctement  nos  appareils. 

Notre  appareil  se  co\npose  de  trois  parties  essentielles  : 

X*\.  De  l'espace  dans  lequel  est  renfermé  Tanimal; 
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a°.  D'un  condenseur  de  l'acide  carbonique  formé  dans  la 
respiration  ^ 

3".  D'un  appareil  qui  remplace  constamment  l'oxygène 
absorbé. 

1^.  L'espace  qui  contient  l'animal  est  formé  par  une  cloche 
de  verre  tubulée  A,P/.  III,  fig.  i,  de  45  litres  environ  de 
capacité ,  et  dont  l'ouverture  inférieure  est  mastiquée  sur 
un  disque  eu  fonte  DD',  muni  de  deux  rainures.  Ce  disque, 
dont  Vdfig,  2  représente  une  section  transversale,  présente 
une  ouverture  centrale  ab  assez  grande  pour  que  Ton  puisse 
introduire  l'animal,  et  qui  se  ferme  hermétiquement  au 
moyen  d'un  couvercle  boulonné  e/*,  avec  interposition  de 
mastic  au  minium.  L'animal  pose  sur  un  petit  plancher 
à  claire- voie ,  formé  par  une  plaque  de  tôle  mn  percée  d'un 
grand  nombre  de  trous  ,  et  couverte  de  petites  tringles  de 
bois,  afin  que  l'animal  ne  soit  pas  en  contact  immédiat  avec 
le  métal  qui  pourrait  le  refroidir  d'une  manière  fâcheuse. 
Ce  plancher  ayant  un  diamètre  un  peu  plus  petit  que  l'ou- 
verture, peut  y. entrer  facilement  après  que  l'animal  a  été 
lui-même  introduit  :  on  le  maintient  ensuite  à  l'aide  de 
trois  loquets  .v,  ,?',  s". 

Le  couvercle ,  la  plaque  de  tôle  du  plancher  et  la  partie 
intérieure  du  disque  de  fonte  sont  peints  au  minium  pour 
éviter  une  absorption  de  l'oxygène  par  suite  de  l'oxydation 
du  métal. 

La  cloche  A  est  enveloppée  d'un  manchon  en  verre 
BB'DD',  de  o™,5o  de  diamètre,  qui  est  mastiqué  dans  1^ 
seconde  rainure  du  disque  de  fonte.  Ce  manchon  est  rempli 
d'eau  ,  que  l'on  peut  maintenir  à  une  température  con- 
stante. Tout  l'appareil  est  supporté  par  un  bâti  en  char- 
pente. 

La  tubulure  supérieure  de  la  cloche  porte  une  monture 
métallique,  traversée  par  plusieurs  petites  tubulures-. 

Par  la  première,  tubulure  fe ,  la  cloche  communique 
avec  un  manomètre  a  mercure  abc  qui  donne,  à  chaque 
instant,  la  tension  du  gaz  intérieur. 
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Par  les  deux  tubulures  i^  i\  la  cloche  (;ominunjque  avec 
l'appareil  condenseur  de  Tacide  carbonique. 

Enfin,  la  quatrième  tubulure  r  sert  à  Tintroduction  du 
gaz  oxygène  nécessaire  à  la  respiration. 

2**.  L'appareil  condenseur  de  l'acide  carbonique  consiste 
en  deux  vases  C,  C,  à  deux  tubulures ,  de  3  litres  de  capa- 
cité, et  qui  communiquent  entre  eux  par  leurs  tubulures 
inférieures  au  moyen  d'un  long  tube  de  caoutchouc  ciq"q\ 
recouvert  extérieurement  de  toile,  et  de  '20  millimètres  en- 
viron de  diamètre  intérieur.  Les  tubulures  supérieures  por- 
tent des  montures  métalliques  wï  ,  m',  qui  communiquent 
avec  les  deux  tubulures  ik^  i'k'  delà  cloche,  par  l'intermé- 
diaire de  longs  tubes  en  caoutchouc  /m,  V m'.  Ces  tubes,  de 
même  que  le  gros  tube  (jcj^'q'^  sont  fabriqués  avec  cette  pré- 
paration particulière  de  caoutchouc  que  l'on  appelle  dans  le 
commerce  caoutchouc  vulcanisé ,  et  qui  est  remarquable 
par  sa  grande  flexibilité. 

On  met  dans  les  vases  C,  C,  3  litres  environ  d'une  disso- 
lution de  potasse  caustique  dont  on  connaît  rigoureusement 
la  composition  et  le  poids. 

Les  deux  pipettes  Ç ,  C  sont  placées  sur  des  supports  mo- 
biles, formés  par  les  cadres  en  fer  post  ^  p  o' s't*  qui  sont 
mis  en  mouvement  par  lebalancier  aêOa'ê',  et  guidés  dans 
leur  marche  par  les  tringles  verticales  u\^  ^  zw^  u'  i^\  z'w^. 
Le  balancier  reçoit  un  mouvement  d'oscillation  par  la  bielle 
articulée  y^X,  d'une  petite  machine  mue  par  un  poids  de 
200  kilogrammes,  et  qui  marche  dix-huit  "heures  sans  avoir 
besoin  d'être  remontée.  Le  mouvement  de  la  machine  est 
réglé  par  un  volant  à  ailettes  qui  permet  d'obtenir  la  vitesse 
convenable  à  l'absorption  la  plus  efficace  de  l'acide  carbo- 
nique. 

Les  pipettes  C,  C  reçoivent  ainsi,  dans  le  sens  vertical, 
un  mouvement  d'oscillation  dont  il  est  facile  de  comprendre 
l'effet.  Supposons  la  pipette  C  au  point  le  plus  bas  de  sa 
course,  et,  par  suite,  la  pipette*  C  au  point  le  plus  élevé. 
La  pipette  C  sera  alors  entièrement  remplie  par  la  dissolu- 
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tîon  de  potasse,  tandis  que  la  pipette  C  sera  remplie  d'air, 
lequel  communique  librement  avec  celui  de  la  cloche  par 
Tintermëdiairedu  tube  ikim.  Donnons  maintenant  le  mou- 
vement inversé  :  amenons  la  pipette  C  au  point  le  plus  bas 
de  sa  course,  et  la  pipette  C  au  point  le  plus  élevé.  La  po- 
tasse passera  de  C  en  C ,  et  renverra  dans  la  cloche  l'air  qui 
remplissait  C,  et  qui  a  été  débarrassé  diacide  carbonique 
par  son  contact  avec  la  potasse.  Une  autre  portion  de  l'air 
de  la  cloche  se  rendra  dans  la  pipette  C,  et  y  déposera  son 
acide  carbonique.  Aiin  que  l'absorption  de  Vacide  carbo- 
nique par  la  potasse  se  fasse  d'une  manière  plus  efficace,  on 
a  rempli  les  deux  pipettes  de  tubes  de  verre  ouverts  aux 
deux  bouts  ;  les  parois  de  ces  tubes  restent  mouillées  de  po- 
tasse lorsque  les  pipettes  se  vident  de  la  dissolution  alcaline , 
et  présentent ,  par  conséquent ,  une  large  surface  absor- 
bante. 

La  pipette  C  prend  l'air  au  sommet  de  la  cloche  ;  l'au- 
tre C,  le  prend,  au  contraire,  dans  la  région  inférieure, 
par  le  tube  jf  :  de  sorte  que  le  jeu  de  l'appareil  détermine 
non-seulement  l'absorption  de  l'acide  carbonique  à  mesure 
qu'il  se  forme  par  la  respiration ,  mais  il  produit  encore  une 
agitation  continuelle  de  cet  air,  et  tend  à  lui  donner  une 
composition  uniforme  dans  les  diverses  parties  de  l'espace  A. 

3^.  L'appareil  destiné  à  fournir  constamment  l'oxygène 
nécessaire  à  la  respiration,  consiste  en  trois  grands  vases  de 
verre  N,  N',  N",  ayant  la  forme  de  ballons  compris  entre 
deux  tubulures.  Les  tubulures  supérieures  portent  des  mouy 
tures  métalliques  à  deux  petites  tubulures  munies  des  robi- 
nets r"  et  /•''',  dont  l'une  peut  communiquer  avec  la  grande 
cloche  où  se  trouve  Tanimal ,  et  dont  l'autre  sert  à  l'intro- 
duction du  gaz  oxygène.  Les  tubulures  inférieures  des 
ballons  sont  mastiquées  dans  des  pièces  en  cuivre  à  deux 
branches.  L'une  de  ces  branches  est  verticale  5  elle  porte 
un  robinet  R',  et  sert  à  faire  écouler  le  liquide  du  ballon 
lorsqu'on    veut    remplir  celui-ci  d'oxygène.    La    seconde 
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branche  R'^  est  horizontale  ;  elle  se  termine  par  une  lu- 
buhire  verticale  dans  laquelle  est  mastiqué  un  long  tube  do 
verre  Çct^.  C'est  par  ce  tube  qiie  l'on  introduit  le  liquide  des- 
tiné à  chasser  le  gaz  du  ballon . 

Les  ballons  N,  N',  N",  que  nous  appellerons  à  Tavenir 
pipettes  à  oxygène,  ne  communiquent  pas  directement  avec 
la  cloche  :  un  petit  flacon  laveur  M,  rempli  à  moitié  d'une 
dissolution  de  potasse,  est  interposé.  On  peut  juger,  par  le 
passage  des  bulles  de  gaz  à  travers  ce  flacon  ,  de  la  manière 
dont  marche  la  respiration  de  Tanimal^  souvent  même  on 
peut  s'en  servir  pour  compter  ses  pulsations. 

Les  pipettes  à  oxygène  sont  préalablement  remplies  d'une 
dissolution  concentrée  de  chlorure  de  calcium  qui  n'exerce, 
ainsi  que  nous  nous  en  sommes  assurés,  qu'un  pouvoir  dis^ 
solvant  très-faible,  soit  sur  l'oxygène  pur,  soit  sur  l'air  at- 
mosphérique. Pour  introduire  l'oxygène,  on  met  l'appareil 
qui  dégage  ce  gaz  en  communication  avec  la  tid)ulure  f^'^  de 
la  pipette;  à  mesure  que  le  gaz  pénètre  dans  le  ballon ,  on 
fait  couler  la  dissolution  de  chlorure  de  calcium  par  le  ro- 
binet R'.  On  remplit  la  pipette  sous  une  pression  un  peu  plus 
forte  que  celle  de  l'atmosphère  extérieure  *,  on  laisse  ensuite 
le  gaz  se  mettre  en  équilibre  de  température  avec  l'air  am- 
biant; on  affleure  le  liquide  à  un  trait  de  repère  w'  marqué 
sur  la  tubulure  inférieure  de  la  pipette,  après  avoir  fait 
sortir  une  petite  portion  du  gaz  pour  le  mettre  en  équi- 
libre de  force  élastique  avec  l'atmosphère.  On  note  la  tem- 
pérature du  thermomètre  T'  dont  le  réservoir  se  trouve 
en  contact  avec  la  paroi  de  la  pipette,  et  la  hauteur  H  du 
baromètre. 

Chaque  pipette  porte  un  second  repère  w  tracé  sur  la 
tubulure  supérieure  ;  sa  capacité  comprise  entre  les  re- 
pères Gt),  0)'  a  été  déterminée  rigoureusement  par  plusieurs 
jaugeages. 

L'oxygène  était  préparé  en  chauffant  dans  une  cornue  de 
verre  un  mélange  de  parties  égales  de  chlorate  de  potasse  et 
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de  bioxyde  de  manganèse;  le  gaz  traversait  deux  flacons 
laveurs  renfermant  une  dissolution  concentrée  de  potasse , 
puis  deux  longs  tubes  en  U  remplis  de  pierre  ponce  imbi- 
bée de  la  même  dissolution.  Avant  de  recueillir  le  gaz  dans 
les  pipettes,  on  en  laissait  dégager  environ  lo  litres  pour 
chasser  Tair  atmosphérique  de  l'appareil .  On  a  reconnu 
d'ailleurs,  par  plusieurs  expériences  faites  avec  le  plus  grand 
soin,  que  l'oxygène,  ainsi  préparé,  ne  renfermait  pas  de 
traces  de  gaz  étranger. 

A  côté  de  la  grande  cloche  se  trouve  disposé  un  appareil 
manométrique  a^V c'd'  que  Ton  peut  mettre  en  communi- 
cation avec  elle  au  moyen  du  tube  latéral  r^hg  embranché 
sur  la  tubulure  i  :  des  robinets  r',  r'^  permettent  d'établir  et 
d'intercepter  la  communication.  A  l'aide  de  ce  manomètre 
on  peut,  à  un  moment  quelconque  de  l'expérience ,  puiser 
dans  la  cloche  un  volume  déterminé  d'air  pour  le  soumettre 
à  l'analyse. 

Après  cette  description  sommaire  de  notre  appareil ,  il  est 
facile  de  comprendre  notre  manière  d'opérer. 

Les  trois  pipettes  sont  préalablement  remplies  d'oxy- 
gène, sous  la  pression  atmosphérique  H  et  à  la  tempéra- 
ture d.  Si  V  représente  la  capacité  en  centimètres  cubes  de 
l'une  de  ces  pipettes  e^tre  les  repères  w,  a)',le  poids  de  l'oxy- 
gène qu'elle  fournira  à  la  cloche  pendant  l'expérience  sera  : 

I  H  —  f 

V.  08%00 14298 ; 5^— T    .  —â^J 

^    ^  1-4-0,00367.0  760 

y*  étant  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  abandonnée  au  gaz  par 
la  dissolution  de  chlorure  de  calciuin.  Nous  avons  reconnu , 
par  une  série  d'expériences  directes,  qu'entre  les  limites  de 
température  où  nous  avons  opéré,  la  tension/* était  égale 
à  0,47  de  la  force  élastique  de  la  vapeur  donnée  par  l'eau 
pure  à  la  même  température. 

On  verse  également  dans  les  pipettes  C,  C  la  potasse 
caustique ,  et  Ton  en  détermine  rigoureusement  le  poids,  eu 
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pesant  les  pipettes  elles-mêmes,  après  les  avoir  dëmastiquées 
etséparées  de  l'appareil.  Comme  on  connaît  exactement,  par 
des  analyses  préliminaires,  la  composition  de  cette  potasse, 
il  est  facile  de  calculer  la  quantité  d'acide  carbonique  que  la 
dissolution  alcaline  renferme  au  commencement  de  l'expé- 
rience. 

Le  tube  de  plomb  r"ii  est  mastiqué  en  jx  sur  le  tube  /:/./x' 
du  petit  flacon  laveur  M-,  ce  flacon  a  été  préalablement  rem- 
pli d'oxygène  pur,  mais  son  tube  vv'  ne  communique  pas 
encore  avec  la  tubulure  r  de  la  cloche/ 

On  introduit  alors  dans  la  cloche  dont  les  parois  ont  été 
préalablement  mouillées,  l'animal  et,  s'il  y  a  lieu,  l'eau 
et  les  aliments  qui  doivent  servir  à  sa  nourriture.  On  met 
en  place  le  couvercle  inférieur,  mais  sans  le  fermer  hermé- 
tiquement; puis,  à  l'aide  d'une  forte  machine  pneumatique 
qui  communique  avec  la  tubulure  r,  on  détermine  dans  la 
cloche  un  fort  courant  d'air  pour  empêcher  l'air  intérieur 
d'être  vicié  par  la  respiration  avant  le  commencement  de 
l'expérience.  Pendant  ce  temps,  on  donne  à  l'eau  qui  rem- 
plit le  manchon  une  température  supérieure  de  (|uelques 
degrés  à  la  température  ambiante,  afin  qu'il  soit  plus  facile^ 
de  la  rendre  à  peu  près  stationnaire  pendant  l'expérience, 
la  chaleur  dégagée  par  l'animal  compensant  la  déperdition 
extérieure.  On  peut  d'ailleurs  rendre  cette  température  ab- 
solument stationnaire,  si  on  le  juge  convenable. 

Toutes  ces  dispositions  prises,  on  serre  les  écrous  du  cou- 
vercle inférieur  pour  fermer  hermétiquement  la  cloche;  on 
laisse  encore  ouvert,  pendant  quelques  minutes,  le  robinet/*, 
après  que  la  machine  pneumatique  en  a  été  détachée,  puis 
on  le  ferme  après  avoir  noté  la  hauteur  du  baromètre  et  la 
température  de  l'eau  du  manchon  qui  a  été  continuellement 
agitée  pendant  ces  préparatifs  ;  enfin  on  met  en  mouvement 
l'appareil  à  potasse ,  on  mastique  le  tube  r"|ui  de  l'une  des 
pipettes  sur  le  tube  |:xfjt'  du  flacon  laveur ,  et  l'on  ouvre  de 
nouveau  le  robinet  r  de  la  cloche. 
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Supposons,  pour  plus  de  simplicité,  que  la  respiration 
de  Tanimal  consiste  uniquement  dans  une  absorption  d'oxy- 
gène et  en  un  dégagement  d'acide  carbonique.  Il  est  clair 
qu'à  mesure  que  l'oxygène  de  la  cloche  sera  absorbé  par 
l'animal,  et  que  l'acide  carbonique  formé  dans  la  perspi ra- 
tion se  dissoudra  dans  la  potasse  des  pipettes  C ,  C ,  la  force 
élastique  du  gaz  intérieur  diminuera^  et,  si  la  cloche  com- 
munique librement  avec  la  pipette  N  remplie  d'oxygène, 
le  gaz  absorbé  sera  immédiatement  remplacé  par  une  quan- 
tité  équivalente  de  gaz  oxygène,  pourvu  que  l'on  verse 
constamment  dans  cette  pipette  ,  par  le  tube  ^^,  la  quan- 
tité de  dissolution  de  chlorure  de  calcium  qui  maintient  la 
force  élastique  du  gaz  intérieur  égale  à  celle  de  l'atmo- 
sphère. 

Cette  addition  successive  de  chlorure  de  calcium  se  fait 
immédiatement,  et  sans  que  Ybn  ait  besoin  de  s'en  occuper, 
à  l'aide  de  la  disposition  suivante  :  On  mastique,  sur  le 
tube  ^Ç  de  la  pipette  à  oxygène ,  un  tube  de  plomb  y!^  qui 
communique  avec  le  réservoir  supérieur  PQP'Q',  rempli 
d'une  dissolution  concentrée  de  chlorure  de  calcium,  le  ni- 
veau  xx'  de  cette  dissolution  étant  maintenu  h  très- peu 
près  constant  au  moyen  des  ballons  O,  O',  O'^  remplis  de 
la  même  dissolution  ,  et  dont  on  comprend  facilement  le  jeu 
à  l'inspection  de  la  figure. 

A  mesure  que  le  gaz  se  raréfie  dans  la  pipette  à  oxygène, 
la  colonne  liquide  s'abaisse  dans  le  tube  ^Ç;  l'air  contenu 
dans  ce  tube  diminue  de  force  élastique,  par  suite,  la 
dissolution  de  chlorure  de  calcium  descend  du  réservoir 
PQP'Q'  dans  la  pipette  N.  Cependant  la  force  élastique  du 
gaz  de  la  cloche  ne  reste  pas  absolument  constante  pendant 
tout  le  temps  que  la- pipette  fournit  de  l'oxygène;  elle  di- 
minue à  mesure  que  la  pipette  se  remplit,  si  la  dissolution 
de  chlorure  de  calcium  était  de  iiiveau  dans  la  pipette  et 
dans  le  tube  latéral  au  moment  où  on  a  mastiqué  le  tube  de 
plomb  j'"^  dans  la  tubulure  f.  La  constance  absolue  de  la 
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pression  n'était  pas  nécessaire  dans  nos  expénences,  parce 
que  nous  ne  pouvions  pas  empêcher  la  variation  baromé- 
trique ;  d'ailleurs,  en  ne  mastiquant  le  tube  de  plomb  dans 
la  tubulure  ^,  qu'après  avoir  amené  dans  la  pipette  une 
différence  de  niveau  déterminée,  une  fois  pour  toutes,  par 
quelques  tâtonnements  préliminaires,  nous  parvenions  fa-: 
cilement  à  restreindre  entre  d'e'troites  limités  les  variations 
de  pression  dans  la  cloche.  Nous  maintenions  d'ailleurs  à 
dessein  un  excès  de  pression  d'environ  i  centimètre ,  pour 
compenser  la  petite  quantité  d'acide  carbonique  qui  restait 
constamment  dans  la  cloche ,  malgré  le  jeu  de  l'appareil 
absorbant. 

Lorsque  la  pipette  N  s'est  remplie  de  chlorure  de  cal- 
cium jusqu'au  repère  &),  on  ferme  le  robinet  r^'  et  1^  robi- 
net r  de  la  cloche  ;  on  démastique  le  tube  de  plomb  r^'^k  en 
ft ,  et  on  ajuste  à  sa  place  le  tube  correspondant  d'une  des 
autres  pipettes.  On  amène  le  niveau  de  la  dissolution  de 
chlorure  à  la  hauteur  convenable  dans  le  tube  latéral  |^ , 
pour  ne  pas  avoir  de  variation  notable  de  pression  dans  la 
cloche  pendant  que  ]^  nouvelle  pipette  fournira  l'oxygène; 
on  mastique  le  tube  de  plbmbj^Ç  dans  la  tubulure  (f  de  cette 
pipette  5  enfin  ,  on  ouvre  les  robinets  r"  et  r. 

On  ne  termine  jamais  une  expérience  que  lorsque  la  der- 
nière pipette  a  fourni  tout  son  oxygène  ;  mais  on  commence 
les  préparatifs  une  heure  à  l'avance.  A  cet  effet,  on  ramène 
d'abord  la  température  de  l'eau  du  manchon  à  être  rigou- 
reusement la  même  qu'au  commencement,  on  la  maintient 
stationnaire  à  ce  point,  et  on  l'agite  fréquemment.  Lors- 
qu'il ne  reste  plus  que  3oo  à  4oo  centimètres  cubes  d'oxy- 
gène dans  la  pipette,  on  démastique  le  tube  en  J,  on  fait 
couler  librement  la  dissolution  jusqu'à  ce  que  celle-ci  af- 
fleure au  repère  o)  ;  puis  on  ferme  le  robinet  r". 

Il  existe  alors  dans  la  cloche  un  excès  de  pression  de  a  à 
3  centimètres,  et  pendant  que  l'oxygène  correspondant  à  cet 
excè$  se  consomme ,  on  a  le  temps  nécessaire  pour  se  mettre 
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en  mesure  de  terminer  convenablement  Texpérience.  On 
attend ,  pour  cela ,  le  moment  où  la  pression  dans  Tintérieur 
de  la  cloche  est  devenue  rigoureusement  égale  à  la  force 
élastique  de  Pair  extérieur,  telle  qu'elle  était  au  commen- 
cement de  l'expérience.  Comme,  généralement,  le  baro- 
mètre a  changé,  il  faut  conserver  au  gaz  intérieur  une 
différence  de  pression  égale  à  cette  variation  du  baromètre. 
Cependant,  celte  condition  n'est  pas  toujours  facile  à  rem- 
plir, rigoureusement,  surtout  lorsque  la  respiration  de 
l'animal  est  énergique  ^  on  notait  alors  la  force  élastique 
inférieure ,  et  l'on  faisait  entrer,  dans  le  calcul  de  l'expé- 
rience, la  différence  entre  la  pression  finale  et  la  pression 
initiale. 

D'un  autre  côté,  on  a  ajusté  l'appareil  manométrique 
a'b' c'd'  au  tube  r'hg  de  la  cloche ^  et,  lorsqu'il  reste  en- 
core un  petit  excès  de  pression  dans  celle-ci,  on  fait  couler 
le  mercure  du  manomètre  pour  remplir  le  tube  a'b'  de  gaz; 
on  renvoie  de  nouveau  ce  gaz  dans  la  cloche ,  et  on  répète 
ces  opérations  un  certain  nombre  de  fois  jusqu'à  ce  que  le 
gaz  intérieur  ait  acquis  la  force  élastique  normale:  on  fait 
alors  la  prise  de  gaz  définitive;  on  ferme  le  robinet  r"^  et 
on  arrête  le  mouvement  des  pipettes. 

Les  prises  de  gaz  ne  doivent  pas  être  faites  à  un  moment 
quelconque,  à  cause  de  la  position  particulière  du  tube 
d'embranchement  hg-^  il  faut  les  faire  pendant  le  mouve- 
ment ascendant  de  la  pipette  C\  qui  aspire  alors  le  gaz  de 
la  cloche.  Si  l'on  recueillait  le  gaz  pendant  le  mouvement 
descendant  de  cette  pipette,  il  arriverait  dans  le  mano- 
mètre du  gaz  dépouillé  d'acide  carbonique ,  qui  n'aurait 
pas  la  composition  de  celui  qui  remplit  la  cloche. 

Gn  détachait  alors  les  pipettes  et  on  les  reportail  sur  la 
balance;  Faugmentation  de  poids  qu'elles  avaient  subie 
représentait,  à  la  fois,  l'acide  carbonique  absorbé  et  l'eau 
hygrométrique  fixée  par  la  dissolution  concentrée  de  po- 
tasse.  On  déterminait  rigoureusement,  par  une  analyse 
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directe,  la  quantité  d'acide  carbonique  contenue  dans  cette 
potasse*,  et,  retranchant  Tncide  carbonique  contenu  dans 
la  potasse  primitive,  on  avait  le  poids  de  l'acide  carbonique 
absorbé.  Ce  poids,  ajouté  à  celui  de  la  petite  quantité  de 
ce  gaz  qui  restait  encore  dans  la  cloche  au  moment  où  Ton 
a  arrêté  l'expérience ,  et  qui  était  donné  par  Tanalyse  du 
gaz  recueilli  dans  l'appareil manométrique  a'b'c'd'^  don- 
nait le  poids  total  de  l'acide  carbonique  produit  par  la  per- 
spi  ration. 

Si,  dans  l'acte  de  la  perspîration ,  il  ne  s'absorbe  que  de 
l'oxygène,  et  s'il  ne  se  dégage  que  de  l'acide  carbonique ,  il 
est  clair  que  l'air  de  la  cloche  doit  présenter  encore,  à  la 
fin  de  l'expérience,  la  composition  de  l'air  normal.  Si ,  au 
contraire,  il  y  a  dégagement  d'azote,  nous  devons  trouver 
dans  cet  air  une  quantité  d'oxygène  moins  considérable.  Il 
est  donc  facile  de  décider  la  question ,  en  faisant  l'analyse 
du  gaz  recueilli  à  la  fin  de  l'expérience  \  on  peut,  de  même, 
reconnaître  s'il  s'est  dégagé  d'autres  gaz  que  l'acide  carbo- 
nique et  l'azote. 

L'animal  séjournait  dans  la  cloche  jusqu'à  ce  qu'il  eut 
consommé  de  65  à  1 5o  litres  d'oxygène.  Les  chiens  consom- 
maient cette  quantité  en  douze  ou  vingt  heures  ^  les  lapins, 
poules,  canards  et  autres  animaux  restaient  deux,  trois  et 
quatre  jours.  Lorsque  l'animal  ne  devait  pas  rester  plus  de 
quinze  heures,  on  ne  lui  mettait  pas  de  nourriture  dans  la 
cloche  5  on  lui  faisait  faire  un  repas  copieux  peu  de  temps 
avant  de  le  soumettre  à  l'expérience.  Mais,  s'il  devait  res- 
ter plus  longtemps,  on  mettait  dans  la  cloche  sa  ration  de 
nourriture  ordinaire.  On  s'est  d'ailleurs  assuré,  par  des 
expériences  directes,  que  l'air  n'était  pas  altéré  par  le  sé- 
jour des  aliments,  ni  même  par  les  excréments  rendus  par 
les  animaux. 

Les  animaux  sur  lesquels  nous  avons  expérimenté ,  n'ont 
paru  éprouver  aucun  malaise,  même  après  un  séjour  de 
trois  et  quatre  jours  \  ils  ont  consommé  leur   ration  de 
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hourrîturo  comme  ils  Taiif aient  fait  dans  Icîurs  conditions 
normales.  Ce  seul  fait  démontre  qu'il  ne  peut  pas  y  avoir 
dans  la  perspiration  un  dégagement  d'azote  aussi  considé- 
rable que  quelques  physiciens  Tout  annoncé  ^  car,  dans 
ce  cas  5  l'atmosphère  de  la  cloche  ne  renfermerait  que 
de  l'azote  au  bout  d'un  temps  très^court,  et  les  animaux 
seraient  bientôt  asphyxiés. 

Les  urines  de  l'animal  se  rendaient  dans  l'espace  compris 
entre  le  petit  plancher  mn^Jig,  a  ,  et  le  couvercle  ej\ 

L'animal  était  pesé ,  de  nouveau,  au  sortir  de  la  clocjie  ; 
on  pesait  de  même  ce  qui  restait  de  nourriture  et  d'eau, 
afin  de  connaître  la  quantité  qui  en  avait  été  consommée. 

Voyons  maintenant  comment,  avec  cesiBléments,on  peut 
calculer  les  effets  produits  dans  la  perspiration. 

Le  volume  d'air  primitif  est  égal  à  celui  qui  est  contenu 
daiis  la  cloche,  dans  les  pipettes  à  potasse  efdans  les  tubes 
de  communication ,  diminué  du  volume  déplacé  par  l'ani- 
mal et  par  les  aliments  qu'on  a  introduits  dans  la  cloche. 
L'appréciation  de  ce  dernier  volume  présente  nécessaire- 
ment quelque  incertitude.  Nous  avons  admis  que  le  volume 
déplacé  par  l'animal  était  égal  au  volume  de  l'eau  qui  pèse 
le  même  poids.  Cette  hypothèse  ne  doit  pas  s'éloigner  beau- 
coup de  la  vérilé  :  elle  nous  paraît  s'en  rapprocher  davan- 
tage que  celle  qui  consisterait  à  prendre  le  volume  de  l'eau 
déplacée  par  l'animal  après  la  mort,  et  qui  est  toujours 
notablement  plus  faible  parce  que  les  cavités  aériennes  se 
sont  alors  affaissées.  Il  nous  paraît  d'ailleurs  nécessaire  de 
regarder,  comme  appartenant  au  volume  de  l'animal,  l'air 
qui  se  trouve  aans  son  intérieur  et  qui  doit  avoir  sensible- 
ment le  même  volume  et  la  même  composition  au  commen- 
cement et  à  la  fin  de  Texpérience  ;  car ,  dans  nos  expé- 
riences, ainsi  que  nous  le  verrons  bientôt,  la  perspiration 
a  «lieu  dans  une  atmosphère  qui  change  très-peu  de  com- 
position. 

Nous  avons  fait  la  même  hypothèse  pour  les  aliments, 
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lorsque  leur  densité  ne  pouvait  pas  être  déterminée  avec 
précision. 

Il  est  d'ailleurs  facile  de  se  convaincre  que  la  petite 
erreur  que  Ton  peut  commettre  sur  l'évalualion  du  vo- 
lume de  Tanimal  et  des  aliments  n'exerce  son  influence 
que  sur  la  quantité  d'oxygène  consommé  et  sur  celle  de 
l'acide  carbonique  produit  ;  et  cette  influence  n'est  pas  sen- 
sible sur  le  poids  considérable  de  ces  gaz  qu'on  obtient  dans 
une  expérience  longtemps  prolongée.  La  seule  erreur  qui 
porte  sur  l'azote  tient  à  ce  que  nous  supposons  que  le  vo-. 
lume  de  l'animal  et  celui  des  aliments  sont  encore  les  mêmes 
à  la  tin  qu'au  commencement  de  l'expérience.  Or,  cette 
erreur  ne  peut  être  que  très-minime,  car  la  plus  grande 
partie  des  aliments  consommés  se  retrouve  sensiblement 
avec  le  même  volume ,  dans  les  excrétions  et  dans  les  or- 
ganes de  l'animal,  et  ce  n'est  que  la  partie  disparue  dans 
l'acide  carbonique  exhalé  qui  en  diminue  le  volume.  Dans 
tous  les  cas,  cette  dernière  partie  occupe  un  volume 
moindre  que  l'eau  qui  aurait  le  même  poids  que  l'acide 
carbonique  ,  et  il  est  facile  de  reconnaître  qu'avec  le  grand 
volume  d'air  sur  lequel  nous  opérons,  Terreur  sur  Téva- 
luation  de  l'azote  peut  être  regardée  comme  très-petite. 

Soient  donc  V  le  volume,  en  litres,  de  Tair  qui  se  trouve 
dans  la  cloché  au  commencement  de  Texpérienre,  H  sa 
force  élastique,  tsa.  température, /" la  tension  de  la  vapeur 
d'eau  à  saturation  ppur  cette  température  ;  le  poi(îs  de  Toxy- 
gène  qu'il  renferme  est  • 

.  »o  =  0,2095.  i«%42q8.V ^^ — •  — 77 — -, 

'^  ^         ^^  14-0, 00367.  f      760 

le  poids  de  l'azote 

p',  =0,7905. 1-.256..V  .  7:^:^36^,  •  ^- 

A  la" fin  de  l'expérience  ,  V,  H,  ^  et/  restent  les  mêmes; 
supposons  que  l'analyse  du  gaz  recueilli  dans  le  tube  û'  t' 
ail  montré  que  ce  gaz  renferme,  en  volume  : 
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~  d'acide  carbonique; 
j-  d  oxygène  ; 


-  d  azote. 
a 


Nous  négligeons,  pour  le  moment,  la  petite  quantité  de 
gaz  étrangers  qui  peut  s'y  trouver  ;  nous  aurons ,  pour  le 
poids  de  l'acide  carbonique  contenu  dans  la  cloche, 

pour  le  poids  de  Toxygène 

o         '^  ^  1-1-0,00367.^      760 

pour  le  poids  de  l'azote 

;;'.  =  -i  .  i«%2562.V  .  — '   ,^       .  ^^\ 

a  1+0,00307.^       760 

{p\ — ^0)  représente  donc  le  poids  d'oxygène  que  la 
cloche  renferme,  à  la  fin  de  l'expérfénce,  en  plus  ou  en  nK>ins 
qu'au  commencement  ;  si  on  l'ajoute  au  poids  P  de  l'oxy- 
gène fourni  par  les  pipettes  N,  N',  N'^^  on  aura  le  poids 
total  d'oxygène  consommé  par  la  perspi ration. 

En  ajoutant  le  poids  p"  au  poids  Q  de  l'acide  carbonique 
condensé  dans  les  pipettes  à  potasse,  on  aura  la  quantité 
totale  d'acide  carbonique  produit. 

Enfin  (p,  — p'o  )  représentera  le  poids  d'azote  exhalé  ou 
absorbé. 

Pour  étudier  la  respiration  des  petits  animaux  tels  que 
les  batraciens  et  les  insectes,  nous  avons  employé  un  petit 
appareil  fondé  sur  les  mêmes  principes  que  le  grand,  et 
représenté  P/.  IV ^  Jig.  2 . 

L'espace  dans  lequel  l'animal  est  placé  se  compose  d'un 
tube  de  verre  A  A',  plus  ou  moins  large,  suivant  la  grosseur 

21 . 
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de  Tanîmal  et  l'activité  de  sa  perspiration.  Aux  deux  extré- 
niités  de  ce  tube  sont  mastiquées  deux  montures  en  laiton 
A ,  A'munies  de  tubuluresft/i  et  //  n  .  Sur  des  embranchements 
latéraux  de  ces  tubulures  sont  soudés  des  tubes  de  plomb 
npq^  «'p'<jr',qui  communiquent  avec  Tapparéil  xyz  destiné 
à  absorber  Tacide  carbonique.  Sur  les  brandies  verticales 
des  tubulures  &«,ft'n' sont, soudés  d'autres  tubes  de  plomb, 
dont  Tun, /m, communique  avec  Tappareil  manométriqueB 
qui  fournit  Toxygène  nécessaire  à  la  respiration,  et  dont 
Tautre,  V'm\  communique  avec  un  second  manomètre  C  , 
à  Taide  duquel  on  mesure  la  force  élastique  du  gaz  intérieur. 
Ce  dernier  manomètre  sert  aussi ,  à  la  iin  de  Texpérience , 
à  recueillir  la  quantité  d'air  vicié  nécessaire  pour  l'analyse. 
Les  manomètres  B  et  C  peuvent  être  adaptés  facilement 
à  l'appareil  ou  en  être  séparés,  au  moyen  des  ajutages  à 
robinets  m,  ni' , 

L'appareil  xjz  ^  destiné  à  l'absorption  de  l'acide  carbo- 
nique, se  compose  de  deux  boules j^^,  z  communiquant  par 
un  tube  inférieur;  elles  se  terminent,  à  leur  partie  supé- 
rieure, par  des  tubes  recourbés /x,  zx  que  l'on  attache  aux 
tubes  de  plomb  pq^  p' q'  à  l'aide  de  tubulures  en  caoutchouc 
très-flexibles.  On  a  introduit  dans  cet  appareil  de  la  po- 
tasse causticjue  en  quantité  telle,  qu'elle  remplit  entière- 
ment l'une  des  boules.  La  proportion  d'acide  carbonique 
contenue  dans  cette  potasse  a  été  déterminée  rigoureusement 
par  des  analyses  préliminaires.  La  flexibilité  des  tubulures 
de  caoutchouc  permet  de  faire  basculer  l'appareil  autour 
des  petites  branches  xq ^  x' q^  qui  sont  en  ligne  droite,  et 
forment  l'axe  d'oscillation.  Lorsque  la  boule  y  est  au 
point  le  plus  bas  de  sa  course ,  elle  est  remplie  entière- 
ment de  potasse,  tandis  que  la  boule  z  ne  contient  que 
de  l'air  qui  s'y  débarrasse  de  son  acide  carbonique.  Si 
l'on  amène,  au  contraire,  la  boule  j^  au  point  le  plus  haut 
de  son  excursion,  la  potasse  qu'elle  renfermait  dans  sa  pre- 
mière position  descendra  dans  la  boule  <2,dont  elle  chassera 
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l'air  purifié  dans  Tespace  AA',  et  la  boule  j'  se  remplira 
d*air  vicié.  Pour  donner  commodément  ce  mouvement  d'os- 
cillation à  l'appareil,  on  attache  au  tube  inférieur  qui  relie 
les  deux  boules  deux  petits  cordons  fixés  immédiateme'nt 
au-dessous  des  boules;  l'un  de  ces  cordons  passe  sur  une 
poulie  f ,  et  soutient  un  contre-poids  R  qui,  à  lui  seul, 
amène  la  boule  z  au  point  le  plus  élevé  de  sa  course.  L'autre 
cordon,  après  avoir  passé  sur  les  poulies  s  ,  5',  vient  s'atta- 
cher à  l'extrémité  d'une  petite  bielle  montée  sur  un  des 
axes  de  rotation  de  la  petite  machine  qui  fait  marcher  les 
pipettes  à  potasse  de  notre  grand  appareil,  PI.  III.  L'ap- 
pareil xyz  est  maintenu  plongé  dans  un  bain  V,  dont  on 
peut  rendre  la  température  invariable. 

L'appareil  manométrique  B  se  compose  d'une  pipette  yg 
de  i5o  centimètres  cubes  environ  de  capacité,  et  d'un  tube 
droit  ouvert  ih.  On  a  déterminé  exactement  la  capacité  de 
la  pipette  jusqu'au  repère  a.  On  remplit  cette  pipette  d'oxy- 
gène par  la  tubulure  y)/i ,  et  Ton  amène  le  niveau  du  mer- 
cure en  a ,  en  versant  du  mercure  dans  le  tube  ih  ;  on  mesure 
exactement  la  force  élastique  du  gaz ,  et  l'on  note  sa  tempé- 
rature. On  calcule,  d'après  ces  éléments ,  le  poids  de  Toxy- 
gène.  On  a  déterminé  exactement  le  poids  de  l'eau  qui  rem- 
plit le  tube  AA'  et  tous  ses  appendices;  on  connaît  donc  sa 
capacité,  de  laquelle  il  faut  retrancher  le  volume  de  l'animal 
pour  avoir  le  volume  primitif  de  l'air  atmosphérique  au 
milieu  duquel  se  fait  l'expérience. 

J/une  des  montures  A  étant  démastiquce ,  on  introduit 
l'animal  dans  le  tube  A  A';  on  adapte  de  nouveau  la  mon- 
ture A ,  dans  laquelle  le  tube  de  verre  AA'  entre  jusqu'à 
refus,  afin  que  la  capacité  de  l'appareil  soît  toujours  la 
même.  On  assujettit  le  tube  A  A'  dans  une  caisse  V  rem- 
plie d'eau  que  Ton  maintient  stationnaire  pendant  toute 
l'expérience,  et,  avant  d'adapter  les  autres  parties  de  l'ap- 
pareil, on  y  fait  passer  im  courant  rapide  d'air  atmosphé- 
rique au  moyen  d'une  machine  pneumatique  que  l'on  met 
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en  communication  avec  un  des  tubes  de  plomb  pq  ^  p'  <l\ 
tandis  que  Tautre  reste  ouvert.  Le  tube  ÂA'  étant  rempli 
d'air  pur,  on  adapte  le  manomètre  C  dont  le  mercure,  de 
niveau  dans  les  deux  branches ,  affleure  au  repère  ê  ;  on 
attache,  au  moyen  des  tubulures  en  caoutchouc,  l'appa- 
reil xyz  aux  tubes  pq^  p'^' •>  ^^  1  ow  met  cet  appareil  en 
mouvement. 

ÂmesurequeTacide  carbonique  produit  par  la  perspiration 
s'absorbe  dans  la  dissolution  de  potasse,  la  force  élastique 
de  Tair  diminue  dans  l'appareil.  On  lui  donne  sa  valeur  pri- 
mitive en  y  faisant  entrer  une  petite  quantité  d'oxygène  de 
la  pipette  B.  Dans  les  expériences  faites  avec  ce  petit  appa- 
reil, l'oxygène  n'arrivait  pas  naturellement  et  d'une  ma- 
nière continue,  par  le  jeu  de  l'appareil  \  l'opérateur  le  four* 
pissait,  à  mesure  que  la  force  élastique  diminuait,  et  il 
arrivait  ainsi  facilement  à  maintenir  la  pression  constante 
â  quelques  millimètres  près. 

Lorsque  la  première  pipette  d'oxygène  était  consommée, 

on  en  fournissait  souvent  une  deuxième  et  quelquefois  une 

troisième,  et  l'on  terminait  toujours  l'expérience  lorsque 

la  dernière  pipette  avait  fourni  tout  son  gaz.  Une  heure 

avant  la  fin  de  l'expérience,  on  ramenait  rigoureusement  la 

température  de  l'eau  des  deux  vases  V  et  U  au  degré  où  elle 

se  trouvait  au  commencement  -,  on  faisait  passer  dans  le  tube 

A  A' la  petite  portion  d'oxygène  qui  iH3stait  encore  dans  la 

pipette  ,'afin  d'obtenir  un  excès  de  pression  qui  donnât  le 

temps  de  préparer  les  dernières  observations.  On  faisait 

couler  plusieurs  foi»  le  mercure  du  manomètre  C ,  afin  de 

remplir  le  tube  ab  d'air  que  l'on  renvoyait  de  nouveau 

dans  l'espace  A  A',  en  reversant  dans  le  tube  cd  le  mercure 

écoulé.  Enfin,  lorsque  la  force  élastique  de  l'air  intérieur 

était  devenue  sensiblement  égale  à  celle  qui  avait  lieu  au 

commencement,  on  faisait  la  prise  d'air  définitive  en  ayant 

soin  de  choisir  le  moment  où  la  boule  z  de  l'appareil  ab-.- 

sorbant    était  dans  sa  période  ascendante;  on  arrêtait  h 
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iïiouvement  de  l'appareil  xjz  eu  décrochant  le  cordon  ss' u 
qui  rattachait  à  la  machine*,  entin,  ou  sortait  Tanîmal. 

La  potasse  de  l'appareil  xjz  était  soumise  à  une  atialyse 
qui  donnait  la  quantité  d'acide  carbonique  qu'elle  avait  ab- 
sorbée ^  on  faisait  de  même  l'analyse  du  gaz  recueilli  dans 
le  manomètre  C,  et  Ton  avait  ainsi  tous  les  éléments  néces- 
saires pour  calculer  les  effets  de  la  perspi ration. 

Nous  avons  aussi  étudié,  dans  le  même  appareil,  la  pcrspi- 
ration  de  quelques  petits  oiseaux  ]  noUs  remplacions  alors 
la  pipette  B  par  une  autre,  de  i  litre  de  capacité,  et  dont 
nous  déplacions  le  gaz  par  une  dissolution  concentrée  de 
chlorure  de  calcium. 

Dosage  de  F  acide  carbonique  absorbé  par  la  dissolution 

de  potasse. 

Pour  faire  ce  dosage,  on  se  servait  de  l'appareil. repré- 
senté PL  IV y  Ji§,  I .  La  potasse  renfermt'e  dans  les  pipettes 
C^  GjPL  III y  était  pesée  exactement  à  la  fin  de  l'expérience; 
on  en  remplissait ,  jusqu'au  repère  a ,  une  pipette  B,  PL  IV , 
Jig.  I,  portant  un  robinet  /•.  On  déterminait  rigoureusement 
le  poids  de  cette  potasse,  et  l'on  engageait  le  tube  inférieur  de 
la  pipette  dans  le  bouchon  du  ballon  A  renfermant  de  l'acide 
sulfurique  étendu,  en  quantité  suffisante  pour  saturer  la 
potasse.  Le  ballon  A  communiquait  avec  un  large  tube  D 
renfermant  une  petite  quantité  d'acide  sulfurique  concen- 
tré; puis,  successivement: 

i'\  Avec  un  tube  E  rempli  de  ponce  sulfurique; 

u'\  Avec  un  appareil  à  boules  F  renfermant' une  dissolu- 
lion  concentrée  de  potasse  ; 

3".  Avec  un  tube  G  contenant  de  la  pierre  ponce  imbibée 
d'une  dissolution  concentrée  de  potasse; 

4"..  Avec  un  tube  H  rempli  do  pierre  ponce  imbibée 
d'acide  sulfurique  concentré-, 

S*'.   Avec  un  second  tube  I  à  ponce  sulfurique  ; 

6"",    Avec  un  flacoîi  avSpiralcur  \  ,  muni  Awn  robinet  a  par 
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lequel  le  âacon  peut  communiquer  avec  l'air  extérieur.  Le 
tube  I  reste  coristam.ment  attaché  au  flacon*,  il  a  pour  but 
d'empêcher  Tair  humide  de  ce  flacon  de  déposer  de  l'eau 
dans  le  tube  H. 

Enfin,  on  adapte  à  la  pipette  B,  au  moyen  d'un  caout- 
chouc M,  un  tubeC  rempli  de  pierre  ponce  imbibée  de  po- 
tasse destinée  à  absorber  Tacide  carbonique  de  l'air  que  l'on 
fait  passer  à  travers  Tappareil  à  la  fin  de  l'opération. 

L'appareil  étant  disposé  ,  on  ouvre  le  robinet  s  du  flacon 
aspirateur,  et  l'on  tourne  avec  précaution  le  robinet  r  de  la 
pipette  pour  faire  tomber  lentement  la  dissolution  de  po- 
tasse dans  la  liqueur  acide  du  ballon  A.  Pour  opérer  rapi- 
dement le  mélange  de  ces  liqueurs ,  on  chauffe  le  ballon  A 
avec  une  lampe  à  alcool;  ce  mélange  se  fait  d'ailleurs  fa- 
cilement, parce  qu'on  a  eu  soin  de  mettre  dans  le  ballon 
une  dissolution  acide  d'une  densité  un  peu  plus  faible  que 
celle  de  la  liqueur  alcaline.  On  règle  le  dégagement  de 
l'acide  carbonique ,  soit  en  ouvrant  plus  ou  moins  le  ro- 
binet r  de  la  pipette,  soit  à  l'aide  du  flacon  aspirateur  dont 
on  fait  couler  l'eau  plus  ou  moins  rapidement,  après  avoir 
fermé  le  robinet  r  et  ouvert  convenablement  le  robinet  x. 

Lorsque  la  pipette  B  est  entièrement  vidée,  on  détache 
le  caoutchouc  et  l'on  fait  descendre  dans  cette  pipette  de 
l'eau  pure  pour  laver  ses  parois.  On  adapte  ensuite  de  nou- 
veau le  tube,  et  Ton  porte  l'eau  du  ballon  à  l'ébuUition 
pour  dégager  le  reste  de  l'acide  carbonique.  Enfin  ,  à  l'aide 
du  flacon  aspirateur,  on  détermine  un  courant  d'air  à 
travers  l'appareil  pour  amener  les  dernières  traces  d'acide 
carbonique  dans  les  tubes  destinés  à  le  condenser.  L'aug- 
mentation de  poids  subie  par  les  tubes  C ,  D  et  E  donne  l'a- 
cide carbonique.  On  pèse  ces  trois  tubes  ensemble,  en  ayant 
soin  de  prendre  pour  contre-poids  trois  tubes  semblables, 
disposés  de  la  même  manière ,  et  déplaçant  sensiblement  le 
même  volume  d'air. 

En  faisant  une  expérience, dans  des  conditions  identiques, 
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sur  un  poids  déterminé  de  carbonate  de  soude  pur,  on  s'est 
assuré  de  l'exactitude  parfaite  de  ce  procédé  d'analyse. 

La  potasse  primitive  que  l'on  mettait  dans  les  pipettesC,C' 
était  analysée  de  la  même  manière.^ 

Un  appareil  de  plus  petites  dimensions  servait  a  l'analyse 
(le  la  potasse  dans  les  expériences  faites  sur  les  petits  ani- 
maux^ mais  on  introduisait  alors  la  dissolution  entière  de 
potasse  contenue  dans  l'appareil  xyz  de  la  ^g^.  2. 

ANALYSE  DES  GAZ. 

Nos  recherches  sur  la  pei^piration  des  animaux  exigeaient  - 
un  grand  nombre  d'analyses  de  gaz  ;  il  était  nécessaire  non- 
seulement  que  ces  analyses  fussent  très-précises ,  mais  en- 
core qu'elles  se  fissent  rapidement  ;  sans  quoi  notre  travail 
aurait  exigé  plus  de  temps  que  nous  ne  pouvions  y  consa- 
crer. En  étudiant  les  divers  procédés  qui  ont  été  proposés 
jusqu'à  ce  jour,  nous  n'avons  pas  tardé  à  reconnaître  leur 
insuffisance  et  la  nécessité  d'en  rechercher  de  nouveaux. 
Nous  avons  été  conduits  à  construire  un  appareil  eudiomé- 
trique,  qui  nous  permet  d'apporter  dans  ces  analyses  une 
précision  à  laquelle  on  n'était  pas  encore  parvenu  »  bien 
que  les  opérations  soient  des  plus  simples  et  s'exécutent  en 
très-peu  de  temps. 

Pour  faire  comprendre  les  principes  sur  lesquels  notre 
méthode  d'analyse  est  fondée,  il  nous  parait  nécessaire  de 
rappeler  brièvement  la  manière  dont  les  chimistes  opéraient 
avant  nous.  Nous  supposerons  qu'il  s'agit  d'analyser  un 
mélange  d'air  atmosphérique  et  d'acide  carbonique. 

On  mesure  un  certain  volume  de  ce  mélange  sur  le  mer- 
cure dans  une  cloche  divisée.  Afin  d'être  plus  sûr  du  degré 
d'humidité  du  gaz,  on  a  soin  de  laisser  légèrement  humides 
les  parois  delà  cloche  pour  que  le  gaz  soit  saturé  d'humidité. 

Dne  première  difficulté  se  présente:  Quelle  est  la  tempé- 
rature du  gaz ,  et  quelle  est  sa  force  élastique.^  On  suppose, 
le  plus  souvent,  que  celte  lempératiire  est  relie  de  l'air  am- 
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biaul  ou  celle  du  mercure  delà  cuve.  Quand  on  opère  plus 
exactement,  on  place  un  thermomètre  tout  près  de  la  cloche; 
mais  alors  il  faut  attendre  longtemps  pour  être  sûr  que  le 
thermomètre  indique  une  température. égale  à  celle  du  gaz, 
et  encore  n'en  a-t-on  jamais  la  certitude  complète.  Quant  à 
la  pression,  on  l'évalue  parla  hauteur  du  mercure  soulevé, 
que  Ton  apprécie  ordinairement  d'une  manière  assez  gros- 
sière, mais  que  Ton  peut  mesurer  exactement  à  l'aide  d'un 
cathétomètre  et  d'une  vis  à  deux  pointes,  dont  on  affleure 
la  pointe  inférieure  au  mercure  de  la  cuve  [Annales  da 
Chimie  et  (le  Physique,  3^  série,  tome IV,  page  16). 

Pour  absorber  l'acide  carbonique,  on  introduit  dans  la 
<:lochc  une  petite  quantité  d'une  dissolution  concentrée  de 
potasse  caustique^  et  Ton  agite  :  l'acide  carbonique  est  ab- 
sorbé, çt  l'on  en  détermine  la  proportion  en  mesurant  de 
nouveau  le  volume  gazeux.  Ici ,  il  se  présente  des  difficultés 
bien  plus  grandes  que  dans  la  mesure  primitive  du  gaz.  On 
veneontre  d'abord  la  même  incerti  lude  dans  l'évalua  lion  de  la 
température  du  gaz;  mais,  en  outre,  il  est  difficile  de  décider 
quel  est  son  état  de  saturation,  en  présence  de  la  dissolu- 
tion de  potasse.  La  mesure  du  volume  du  gaz  présente  beau- 
coup d'incertitude,  parce  que  le  ménisque  du  liquide  sou- 
levé a  changé  complètement  de  forme,  et  que  les  parois  de 
la  cloche  sont  mouillées  par  une  liqueur  visqueuse  qui  peut 
en  changer  sensiblement  le  diamètre.  La  pression  s'évalue 
elle-même  dans  des  conditions  très-di/ïérentes  de  celles  qui 
existaient  lors  de  la  première  mesure,  parce  que  les  actions 
capillaires  se  sont  considérablement  modifiées. 

Plusieurs  chimistes  ont  cherché -à  éluder  ces  difficultés 
en  opérant  de  la  manière  suivante  :  Pour  absorber  l'acide 
carbonique,  ils  se  servent  d'une  petite  boule  de  potasse 
caustique  fixée  à  l'extrémité  d'un  fil  de  platine,  qu'ils  in- 
troduisent dans  la  cloche  à  travers  le  mercure.  La  boule  de 
potasse  doit  rester  très-longtemps  dans  la  cloche;  car  elle 
doit  absorber  non  seulement    l'acide   carboni(|ue  du  gaz. 
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mais  encore  se  combiner  avec  toute  Peau  qui  existe  en  va- 
peur dans  le  gaz  ou  sur  les  parois  de  la  cloche,  de  manière  à 
dessécher  complètement  ce  gaz  ^  car,  autrement,  il  serait  im- 
possible d'apprécier  son  état  de  saturation.  Cette  absorption 
demande  beaucoup  de  temps,  souvent,  après  vingt-<juatre 
heures,*  elle  n'est  pas  encore  complète.  Pour  s'en  assurer, 
on  retire  la  boule  par  le  fil  de  platine  qui  sort  de  la  cloche  5 
on  mesure  le  volume  du  gaz,  puis  on  y  introduit  de  nouveau 
la  potasse  qu'on  laisse  séjourner  pendant  douze  heures  au 
moins,  afin  de  reconnaître  s'il  ne  se  fait  pas  une  nouvelle 
absorption. 

L'acide  carbonique  étant  absorbé,  il  faut  déterminer  la 
proportion  d'oxygène  qui  se  trouve  dans  le  gaz  restant.  On 
y  arrive  par  deux  moyens  :  par  la  combustion  du  gaz  avec  de 
l'hydrogène,  ou  en  faisant  absorber  Foxygène  par  un  corps 
qui  se  combine  avec  lui ,  soit  à  la  température  ordinaire , 
soit  à  une  température  plus  élevée. 

L'eudiomètre  à  gaz  hydrogène  consistait  primitivement 
en  deux  tubes  séparés  :  l'un  de  ces  tubes  était  divisé;  il  ser- 
vait à  mesurer  les  gaz  avant  et  après  l'inflammation  ;  le  se- 
cond tube,  à  parois  épaisses,  était  muni  d'une  garnitui-e 
métallique  qui  permettait  d'y  faire  passer  une  étincelle 
«iectrique.  L'air  à  analyser  et  le  gaz  hydrogène  destiné  à 
opérer  la  combustion  de  l'oxygène  étaient  mesurés  dans  le 
premier  tube,  puis  introduits  à  travers  le  liquide  dans  le 
tube  à  combustion.  Après  la  combustion  opérée  par  l'étin- 
celle électrique,  on  transvasait  de  nouveau  le  gaz ,  dans  le 
tube  gradué,  à  travers  le  liquide  de  la  cuve ,  et  Ton  mesurait 
le  volume  du  gaz  restant.  Ces  transvasements  peuvent  oc- 
casionner des  pertes  de  gaz  ;  on  a  beaucoup  perfectionné 
ce  procédé  en  faisant  les  mesures  et  la  combustion  des  gaz 
dans  un  même  tube  divisé*,  mais  il  reste  toujours,  sur  l'éva- 
luation exacte  de  la  température,  les  incertitudes  que  nous 
avons  signalées  plus  haut ,  et  l'opération  demande  beaucoup 
de  temps. 
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Les  substances  qui  ont  été  employées  jusqu'ici  pour 
absorber  Toxygène,  sont  : 

Le  phosphore  *, 

Les  sulfures  alcalins  j 

Une  dissolution  de  sulfate  de  proloxyde  de  fer^  saturée 
de  deutoxyde  d'azote  ;  . 

De  l'hydrate  de  proloxyde  de  fer  en  suspension  dans 
une  liqueur  alcaline  5 

Le  protochlorure  de  cuivre  dissous  dans  l'ammoniaque  ^ 

Le  sulfite  de  protoxyde  de  cuivre  ammoniacal. 

Lorsqu'on  emploie  le  phosphore ,  on  opère  de  la  même 
manière  que  pour  absorber  l'acide  carbonique  avec  la  boule 
de  potasse.  On  rencontre  les  mêmes  incertitudes,  et  l'ab- 
sorption de  l'oxygène  ne  se  fait  que  très-lentement.  Si  la 
température  ambiante  est  inférieure  à  10  degrés,  l'absorp- 
tion n'est  souvent  pas  complète  après  plusieurs  jours;  elle 
marche  plus  rapidement  si  l'on  place  le  tube  au  soleil,  ou  si 
la  température  est  élevée. 

Quand  on  employait  les  dissolvants  liquides,  ou  l'hydrate 
de  protoxyde  de  fer  en  suspension  dans  une  dissolution  al- 
caline ,  on  introduisait  une  certaine  quantité  de  la  liqueur 
absorbante  dans  le  tube  gradué  *,  on  agitait,  et  l'on  attendait 
le  moment  où  le  volume  du  gaz  n'éprouvait  plus  de  varia- 
tions. Il  est  clair  que,  dans  cette  manière  d'opérer,  on  ren- 
contrait les  mêmes  erreurs  que  pour  l'absorption  de  l'acide 
carbonique  par  la  dissolution  de  potasse.  Lès  incertitudes 
sont  beaucoup  plus  grandes  encore  quand  on  emploie  des 
liqueurs  qui  peuvent  abandonner  des  gaz,  telles  que  la  disso- 
lution de  sulfate  de  protoxyde  de  fer  saturée  de  deutoxyde 
d'azote ,  ou  le  protochlorure  de  cuivre  dissous  dans  l'aninio- 
niaque. 

Le  point  de  départ  de  nos  ^echerches  étant  ainsi  nette- 
ment posé,  nous  allons  décrire  l'appareil  auquel  nous  nous 
sommes  arrêtés,  et  les  moyens  que  nous  employons  pour 
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éviter  les  causes  d  incertitude  qui  se  présentent  dans  les 
anciens  procédés. 

Notre  appareil  eudiométrique,  PL  If^yjîg,  3,  4?  S  6t6, 
se  compose  de  deux  parties,  que  Ton  peut  réunir  et  séparer 
à  volonté.  La  première,  le  mesureur ^  sert  à  mesurer  le  gaz 
dans  des  conditions  déterminées  de  température  et  d'humi- 
dité; dans  la  seconde,  on  soumet  le  gaz  aux  divers  réactifs 
absorbants  :  nous  lui  donnons,  à  cause  de  cela,  le  nom  de 
tube  laboratoire. 

Le  mesureur  se  compose  d'un  tube,  afi,  fig,  3  et  4)  de 
i5  à  2o  millimètres  de  diamètre  intérieur,  divisé  en  mil- 
limètres, et  terminé  en  haut  par  un  tube  capillaire  re- 
courbé ahr.  L'extrémilé  inférieure  de  ce  tube  est  mastiquée 
dans  une  pièce  en  fonte  NN',  à  deux  tubulures  i,  c,  et  munie 
d'un  robinet  R.  Dans  la  seconde  tubulure  c,  est  mastiqué  un 
tube  droit  cd^  ouvert  aux  deux  bouts,  de  même  diamètre  que 
le  tube  a&,  et  divisé  également  en  millimètres.  Le  robinet  R 
est  à  trois  voies,  comme  le  montre  Isl  fig,  7,  qui  en  présente 
une  section  transversale  :  on  peut  ainsi  établir,  à  volonté, 
les  communications  entre  les  deux  tubes  ab,  ad,  ou  faire 
communiquer  seulement  avec  Textérieur  l'un  ou  l'autre  de 
ces  tubes. 

L'ensemble  des  deux  tubes  et  de  la  pièce  en  fonte 
forme  un  appareil  manométrique  renfermé  dans  un  man- 
chon de  verre  cylindrique  iMM'NN'  rempli  d'eau,  que  l'on 
maintient  à  une  température  constante  pendant  toute  la 
durée  d'une  analyse.  La  température  est  donnée  par  un 
thermomètre  T.  L'appareil  manométrique  est  fixé  sur  un 
support  en  fonte  ZZ'  muni  de  vis  calantes.  Les  tubes  ab^ 
cd^  doivent  être  parfaitement  verticaux  :  on  les  met  d'abord 
à  peu  près  dans  cette  position  au  moment  où  on  les  mastique 
dans  les  tubulures ,  et  l'on  achève  de  rendre  la  verticalité 
rigoureuse,  à  l'aide  des  vis  calantes. 

Le  tube  laboratoire  se  compose  d'une  cloche  de  verre  gj\ 
ouverte  par  le  bas  et  terminée  en  haut  par  un  tube  capil- 
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la  ire  recourbé  fer ,  Celte  cloche  plonge  dans  une  petite 
cuve  à  mercure  V,  en  fonte  de  fer,  dont  les  fîg.  5  et  6. 
donnent  une  idée  exacte.  La  cuve  V  est  fixée  sur  une  la- 
blette  mm\  que  l'on  peut  faire  monter  à  volonté  le  long 
du  support  vertical  ZZ'  au  moyen  de  la  crémaillère  lï', 
qui  engrène  avec  le  pignon  denté  o,  mis  en  mouvement 
à  Taide  de  la  manivelle  I.  Le  rochet  <f  permet  d'arrêter  la 
crémaillère,  et,  par  suite,  la  cuve .V dans  l'une  quelconque 
de  ses  positions.  Le  contre-poids  /?,  fixé  au  rochet,  facilite 
la  manœuvre^  suivant  qu'on  le  tourne  d'un  côté  ou  de 
l'autre,  le  rochet  engrène  ou  n'engrène  pas  avec  le  pignon. 

Les  extrémités  des  tubes  capillaires  qui  terminent  le 
laboratoire  et  le  mesureur  sont  mastiquées  dans  deux  pe- 
tits robinets  en  acier  r,  r',  dont  les  extrémités  rodées 
s'ajustent  exactement  l'une  sur  l'autre.  Les  Jig.  8  et  9 
donnent  une  idée  exacte  de  la  disposition  de  ces  pièces  d'a- 
cier. Il  est  important  que  ce  mastiquage  soit  fait  avec  le 
plus  grand  soin ,  afin  qu'il  ne  reste  pas  le  moindre  vide 
entre  les  tubes  de  verre  et  les  tubulures  d'acier  ^  car  il  s'ar- 
rêterait dans  ces  vides  des  volumes  variables  de  gaz ,  et  l'a- 
nalyse perdrait  de  sa  précision.  Pour  ajuster  exactement 
les  deux  robinets  Tun  sur  l'autre,  on  enduit  J'une  des  sur- 
faces ab^  fig.  8,  de  caoutchouc  fondu,  et  on  serre  les  deux 
pièces  l'une  contre  l'autre  au  moyen  de  la  petite  pièce  en 
laiton,  fig.  9/ qui  porte  une  gorge  conique  à  l'aide  de  la- 
quelle on  «erre  fortement,  l'un  contre  l'autre,  les  deux  cônes 
extérieurs  des  pièces  d'acier  à  robinet.  Le  serrage  est  très- 
énergique  sur  tout  le  contour  des  cônes ,  parce  que  les  cônes 
en  creux  de  la  presse,  Jîg.  9,  ont  un  angle  k  la  base  un 
peu  plus  aigu  que  les  cônes  en  relief  des  pièces  d'acier, 
fig.  8. 

Le  tube  laboratoire  est  maintenu  dans  une  position  ver- 
ticale invariable,  au  moyen  d'une  pince  x^  garnie  inté- 
rieurement de  bouchons,  et  que  Ton  ouvre  ou  ferme  très- 
facilement  avec  l'écrou  mobile  5;  cet  écrou  marche  sur 


(  335.) 

une  vis  qui  peut  tourner  horizontalement  autour  de  x.  La 
pince  est  d'ailleurs  fixée,  une  fois  pour  toutes,  dans  une 
position  convenable,  sur  le  support  ZZ',  où  elle  est  main- 
tenue par  la  vis  de  pression  w.  Il  est  ainsi  extrêmement 
facile  de  mettre  le  laboratoire  en  place,  et  de  le  détacher 
sans  s'exposer  à  casser  le  tube  capillaire  yer'. 

Le  mesureur  ab  est  traversé,  vers  a,  par  deux  fils  de  pla- 
tine opposés,  dont  les  extrémités  s'approchent  à  nine  dis- 
tance de  quelques  millimètres  à  Tîntérieur  de  la  cloche , 
et  dont  les  autres  extrémités  sont  fixées  avec  un  peu  de 
cire  sur  le  bord  supérieur  du  manchon.  C'est  à  Taide  de 
ces  fils  que  l'on  détermine  le  passage  de  l'étincelle  électrique 
dans  la  cloche;  l'eau  du  manchon  MM'NIN'  n'y  fait  pas 
obstacle  ,  si  Ton  provoque  l'étincelle  avec  une  bouteille  de 
Leyde. 

Cela  posé,  supposons  qu'il  s'agisse  d'analyser  avec  cet 
appareil  un  mélange  d'air  atmosphérique  et  d'acide  carbo- 
nique : 

On  remplit  entièrement  le  mesureur  ab  de  mercure  que 
l'on  verse  par  le  tube  crf;  lorsque  le  merctire  s'écoule  par 
le  robinet  r,  on  ferme  ce  dernier.  On  remplit  également  de 
mercure  le  laboratoire  gf,  A  cet  effet,  le  tube  gf  étant 
détaché  de  la  pince  x ,  on  enfonce  ce  tube  entièrement 
dans  la  cuve  à  mercure  V,  le  robinet  ;•'  étant  ouvert;  et, 
pour  remplir  complètement  le  tube  capillaireyèr'  de  mer- 
cuiSiB ,  on  aspire  avec  la  bouche  dans  un  tube  de  verre  muni 
d'une  tubulure  de  caoutchouc,  dont  on  applique  le  bprd  sur 
la  partie  plane  de  la  tubulure  r'.  Lorsque  le  mercure  com- 
mence à  sortir,  on  ferme  le  robinet  r'. 

On  fait  passer  alors  dans  le  laboratoire  le  gaz  que  l'on 
veut  analyser,  et  que  l'on  a  recueilli  à  cet  effet  dans  une 
petite  cloche.  Le  transvasement  se  fait  sur  la  cuve  V  elle- 
même  \  il  est  très^facile ,  à  cause  de  la  forme  que  l'on  a 
donnée  à  cette  cuve^  On  met  le  laboratoire  en  place  en 
l'assujettissant  avec  la  pince  x:  on   adapte  les  deux  tubu- 
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lures  /',  1^  l'une  sur  Taulre^  puis,  faisant  monter  d'un 
côté  la  cuve  V,  faisant  couler  de  l'autre  le  mercure  de  l'ap- 
pareil mesureur  par  le  robinet  R ,  enfin  ouvrant  les  robi- 
nets r,  r^,  on  fait  passer  le  gaz  du  laboratoire  dans  le  mesu- 
reur. Lorsque  le  mercure  commence  à  s'élever  dans  le 
tube  capillaire /(?,  on  ralentit  l'écoulement  du  mercure  par 
le  robinet  R,  de  façon  à  faire  monter  le  mercure  très-lente- 
ment dans  le  tube  /çr',  et  l'on  ferme  le  robinet  /  au  moment 
où  l'extrémité  de  la  colonne  mercurielle  affleure  à  un  re- 
père a  tracé  sur  la  branche  horizontale  er',  à  une 'petite 
distance  de  la  tubulure  r'.  On  amène  alors  le  niveau  du 
mercure  à  une  division  déterminée  a  du  tube  ah  ^  et  on  lit 
immédiatement,  sur  l'échelle  du  tube  cd^  la  différence  de 
hauteur  des  deux  colonnes  mercurielles.  L'eau  du  manchon 
a  été  préalablement  agitée  à  plusieurs  reprises,  dans  toute 
sa  hauteur,  en  soufflant  de  l'air  au  travers  à  l'aide  d'un 
tube  qui  plonge  jusqu'en  bas. 

Soient  t  la  température  de  cette  eau,  que  Ton  rendra 
stationnaîre  pendant  toute  la  durée  de  l'analyse,  jf  la  force 
élastique  de  la  vapeur  aqueuse  n  saturation  pour  cette  tem- 
pérature, V  le  volume  du  gaz,  H  la  hauteur  du  baromètre, 
enfin  h  la  hauteur  du  mercure  soulevé^  H  -h  h — f  sera  la 
force  élastique  du  gaz  supposé  sec.  Il  est  important  de 
donner  à  l'eau  du  manchon  une  température  très-peu  dif- 
férente de  celle  de  l'air  ambiant,  qui,  d'ailleurs,  ne  varie 
pas  sensiblement  pendant  la  très -cou  rie  durée  de  l'expé- 
rienc^^  il  n'est  pas  alors  nécessaire  de  ramener  à  o ,  par 
le  calcul,  la  hauteur  du  baromètre  et  celle  du  mercure 
soulevé  dans  l'appareil  manométrîque  abcd.  Le  gaz  re- 
cueilli dans  le  mesureur  est  d'ailleurs  toujours  saturé  d'hu- 
midité, parce  que  les  parois  du  tube  ab  sont  toujours  mouil- 
lées d'une  petite  quantité  d'eau  ^  et  celle-ci  constamment  la 
même,  puisque  c'est  celle  que  le  mercure  n'enlève  pas  en 
montant,  lorsqu'on  remplit  le  tube. 

Quand, celte  mesure  est  exécutée,  on  fait  rouler  de  non- 
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veau  le  mercure  du  robinet  R,  ai  Ton  ouvre  le  robinet  /•' 
pour  faire  passer  tout  le  gaz ,  ainsi  qu'une  colonne  de  mer- 
cure, dans  le  tube  ra  •,  puis  on  ferme  le  robinet  r'.  On  détache 
alors  le  laboratoire ,  et  on  y  fait  monter,  à  Tàide  d'une  pi- 
pette recourbée,  une  goutte  d'une  dissolution  concentrée  de 
potasse  ;  on  ajuste  de  nouveau  le  laboratoire  au  mesureur^  on 
fait  descendre  la  cuve  V  au  plus  bas  de  sa  course  *,  puis,  après 
avoir  versé  une  grande  quantité  de  mercure  dans  le  tube  crf, 
on  ouvre  progressivement  les  robinets  r,  r'.  Le  gaz  passe 
alors  du  mesureur  dans  le  laboratoire,  et  la  petite  quantité 
de  dissc^ution  de  potasse  mouille  complètement  les  parois 
de  la  cloche.  On  ferme  le  robinet  r'  lorsque  le  mercure  com- 
mence à  descendre  du  tube  mesureur  dans  la  branche  verti- 
cale efdu  laboratoire.  On  attend  quelques  minutes,  pour 
laisser  agir  l'action  absorbante  de  la  potasse  ;  puis  on  fait 
passer  le  gaz  du  laboratoire  dans  le  mesureur,  en  faisant 
monter  la  cuve  V,  et  couler  le  mercure  du  robinet  R,  Aus- 
sitôt que  la  dissolution  alcaline  commence  à  s'élever  dans  le 
tube^,  on  ferme  le  robinet  r',  et  on  détermine  le  mouve- 
ment inverse,  c'est-à-dire  on  fait  repasser  le  gaz  du  mesu- 
reur dans  le  laboratoire,  en  faisant  descendre  la  cuve  V,  et 
reversant  du  mercure  dans  le  tube  cd.  Cette  opération  a  pour 
but  de  mouiller  de  nouveau  les  parois  de  la  cloche  ^g^  de 
dissolution  de  potasse,  et  de  soumettre  le  gaz  à  l'action 
absorbante  de  la  nouvelle  couche  alcaline. 

On  peut  répéter  ces  opérations  plusieurs  fois ,  si  on  le 
juge  convenable  5  mais  nous  avons  reconnu  qu'après  la  se- 
conde opération  l'acide  carbonique  était  totalement  absorbé. 
On  fait  alors  passer,  pour  la  dernière  fois,  le  gaz  du  labo- 
ratoire dans  le  mesureur,  et  l'on  ferme  le  robinet  r'  au 
moment  où  le  sommet  de  la  colonne *aIcaH ne  arrive  au 
repère  ct.  On  ramène  le  niveau  du  mercure  en  «  dans  le 
tube  ab  ;  on  mesure  la  différence  de  hauteur  h'  du  mercure 
dans  les  deux  branches  ab  et  cd,  et  on  note  la  hauteur  H' 
du  baromètre.  Nous  supposerons  que  la  température  de 

Ann.  (te  Chim.  et  de  Phys.,  3^  scrie,    t.  XXVI.  (Juillet  i849  )       '^'^ 
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l'eau  du  manchon  n'a  pas  ctiangé^  s'il  en  était  autrement, 
on  la  ramènerait  à  la  même  température  t  par  Taddition 
d'une  petite  quantité  d'eau  chaude  ou  froide.  On  rend 
d'ailleurs  celte  température  uniforme  dans  toute  la  hauteur, 
en  soufflant  de  Tair  à  travers  l'eau  du  manchon. 

La  force  élastique  du  gàz ,  dépouillé  d'acide  carbonique 
et  sec,  est  donc  (H'  +  A' — /)  ^  par  suite  (H-^h — /) 
_  (H'  +  i^'— /)  ==  H  —  H'  4-  A  —  A'  est  la  diminution 
de   force  élastique    occasionnée  par  l'absorption   de   l'a- 

■a H'  -4-  /i  /{' 

cîde  carbonique;  et  — — ^ —  représente  la  propor- 
tion d'acide  carbonique  contenue  dans  le  gaz  supposé  sec. 
Il  faut  maintenant  déterminer  la  proportion  d'pxygène 
qui  existe  dans  le  gaz  restant.  A  cet  effet ,  on  détache  le  la- 
boratoire, on  le  lave  h  plusieurs  reprises  avec  de  l'eau.  On 
le  dessèche  d'abord  avec  du  papier  Joseph,  puis  en  le  met- 
tant quelques  instants  en  communication  avec  une  machine 
pneumatique;  enfin  ,  après  l'avoir  rempli  complètement  de 
mercure,  on  l'adapte  au  mesureur.  La  cuve  V  étant  amenée 
au  point  le  plus  haut  de  sa  course ,  on  fait  couler  le  mercure 
du  robinet R  ;  puis,  ouvrant  avec  précaution  les  robinets  r  et 
/',  on  fait  passer  le  mercure  du  laboratoire  dans  le  tube  ar 
du  mesureur  ;  on  ferme  le  robinet  /'  lorsque  l'extrémité  de  la 
colonne  mercurielle  arrive  à  un  second  repère  t  tracé  sur  la 
branche  verticale  ah.  On  ramène  de  nouveau  le  mercure 
du  mesureur  au  niveau  a,  et  l'on  détermine  la  différence 
de  niveau  h!^  et  la  hauteur  H'^  du  baromètre.  H''  -h  A'' — f 
est  donc  la  force  élastique  du  gaz  sec  ;  la  quantité  de  ce  gaz 
est  un  peu  plus  petite  que  dans  la  mesure  faite  immédiate- 
ment après  l'absorption  de  l'acide  carbonique,  parce  qu'une 
petite  quantité  (environ  j^ôt)  ^  ^^^  perdue  lorsqu'on  a  dé- 
taché le  laboratoire  du  mesureur.  Celte  petite  perte  n'a 
d'ailleurs  aucune  influence    sur  le  résultat  de  l'analvse . 
puisque  nous  mesurons  de  nouveau  le  gaz. 

Le  laboratoire  étant,  de  noureau  ,  détaché  du  mesureur. 
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on  y  introduit  le  gaz  hydrogène  destiné  à  brûler  l'oxygène  5 
on  fait  passer  ce  gaz  dans  le  mesureur,  en  arrêtant  le  mer- 
cure ascendant  au  repère  r.  On  affleure  de  nou?eau  le  mer- 
cure en  a ,  on  mesure  la  différence  de  hauteur  H"  des  deux 
colonnes  de  mercure ,  et  l'on  note  la  hauteur  H'^  du  baro^ 
mètre.  H"'  -f-  W" — /^est  donc  la  force  élastique  du  mélange 
de.  gaz  hydrogène  et  de  gaz  à  analyser.  Comme  il  faut  un 
certain  temps  pour  que  les  gaz  se  mélangent  d'une  manière 
parfaite,  on  ne  peut  pas  opérer  immédiatement  la  combus» 
tion  pai'  Tétincelle  électrique  ;  on  obtiendrait  le  plus  sou- 
vent une  analyse  inexacte,  ainsi  que  nous  nous  en  sommes 
assurés.  Il  faut  faire  passer  de  nouveau  le  gaz  du  mesureur 
dans  le  laboratoire ,  y  laisser  couler  même ,  par  le  tube  hef^ 
un  peu  de  n^ercure  qui  détermine  une  agitation  dans  le  gaz  \ 
enfin ,  faire  repasser  le  niélange  dans  le  mesureur,  en  lais- 
sant, cette  fois,  le  mercure  remplir  complètement  le  tube 
étroit  rha ,  afin  que  tout  le  volume  du  gaz  soit  soumis  à  la 
combustion. 

On  fait  passer  Tétincelle  électrique;  puis,  ayant  établi 
un  excès  de  pression  dans  le  mesureur  ab ,  on  ouvre  avec 
précaution  les  robinets  r,  /'^  pour  laisser  rétrograder  la 
colonne  mercurîelle  dans  le  tube  ahr  :  on  l'arrête  lors- 
qu'elle arrive  au  repère  t.  On  mesure  de  nouveau  la  force 
élastique  du  gaz  restant,  après  avoir  affleuré  le  mercure 
en  a;  H'''^ -f- A'"' — ./est  alors  cette  force  élastique.  Par 
suite , 

est  la  force  élastique  du  mélange  gazeux  disparu  dans  la 
combustion  \ 

i{W—W*'-^N'  —  U'")  est  la  force  élastique  de  l'oxy- 
gène contenu  dans  le  .gaz  sec  dont  la  force  élastique  est 

,  (ir  -  H'''' 4- //'"  -  A"^       ,  .      j^       . 

et        -' ~77 Yr> ? est  la   proportion  d  oxvgehe 

contenue  dans  le  gaz  débarrassé  d'acide  carbonique. 

32. 
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11  est  facile  d'en  déduire  la  proportion  d'oxygène  conte- 
nue dans  le  gaz  primitif. 

L'exemple  que  nous  avons  choisi  suffit  pour  montrer 
comment  on  opère  avec  cet  appareil  ;  les  manipulations 
sont  des  plus  simples,  et  l'opérateur  les  exécute  entière- 
ment tout  seul  ^  sans  avoir  besoin  d'aucun  aide^  enfin,  l'opé- 
ration est  tellement  rapide,  que  celle  que  nous  venons  de 
décrire  exige  moins  de  trois  quarts  d'heure  :  encore  la  plus 
grande  partie  de  ce  temps  est-elle  prise  par  l'absorption  de 
l'acide  carbonique  et  le  nettoyage  de  la  cloche  après  cette 
opération.  Une  analyse  de  l'air,  débarrassé  d'acide  carbo- 
nique, se  fait  en  moins  de  vingt  minutes. 

Nous  remarquerons  que,  dans  cette  manière  d'opérer, 
on  n'a  besoin  d'aucun  jaugeage  de  capacité,  opération  qui 
est  toujours  fort  délicate  ;  le  volume  du  gaz  est  constamment 
le  même,  et  l'on  n'en  détermine  que  les  forces  élastiques. 

Nous  nous  sommes  contentés  de  mesurer  les  forces  élas- 
tiques du  gaz ,  en  lisant  directement  sur  les  tubes  gradués 
cdab^  les  divisions  auxquelles  correspondent  les  colonnes 
de  mercure.  Pour  éviter  les  erreurs  de  parallaxe  ,  on  lisait 
ces  divisions  avec  une  lunette  horizontale  LL',  et  l'on  ap- 
préciait à  l'œil  le  yi  ^^  millimètre.  Cette  précision  était  suf- 
tisante  pour  notre  but  ;  mais  11  est  clair  que  l'on  obtiendrait 
plus  de  rigueur  en  faisant  les  mesures  avec  un  cathétomètre. 

On  peut  se  servir  du  même  appareil  d'une  autre  manière  : 
au  lieu  de  maintenir  le  volume  du  gaz  constant  et  de  mesu- 
rer ses  forces  élastiques,  on  peut  faire  l'inverse,  rendre  con- 
stante la  force  élastique  et  mesurer  le  volume.  Dans  ce  cas, 
le  tube  ah  doit  être  jaugé  avec  précision^  ce  jaugeage  est 
d'ailleurs  facile  à  faire,  avec  une  grande  certitude,  sur  l'ap- 
pareil monté.  Il  suffit,  pour  cela,  .de  remplir  le  mesureur 
complètement  de  mercure  \  puis,  maintei^ant  constante  la 
température  de  l'eau  qui  l'environne ,  on  fait  couler  suc- 
cessivement le  mercure  en  mettant  le  robinet  R  dans  la 
position  où  le  mercure  du  tube  ah  s'écoule  seul  :   on  pèse 
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le  mercure  écoulé ,  et  l'on  note  la  division  à  laquelle  le  ni- 
veau du  mercure  affleure,  chaque  fois,  sur  l'échelle  du 
tube. 

Pour  juger  du  degré  d'exactitude  que  comporte  notre  ap- 
pareil ,  nous  avons  fait  six  analyses  de  Pair  atmosphérique 
recueilli  dans  un  flacon  et  privé  de  son  acide  carbonique. 
Nous  avons  opéré  comme  nous  l'avons  dit  précédemment, 
sans  mesurer  les  forces  élastiques  au  cathétomètre  ^  en  un 
mot,  en  restant  dans  les  conditions  où  nous  voulions  nous 
tenir  pour  l'analyse  des  gaz  de  la  respiration.  Nous  avons 
obtenu  les  volumes  suivants  d'oxygène  contenus  dans  loo 
d'air  : 

20,986 

20,940 

20,982 

20,960 

20,946 

20,941 

La  plus  grande  différence  s'élève  à  0,028^  c'est  une  pré- 
cision plus  grande  que  celle  qui  a  encore  été  atteinte  par  les 
procédés  connus. 

Nous  nous  sommes  ensuite  livrés  à  une  série  de  re- 
cherches dans  le  but  de  reconnaître  les  causes  d'erreur  qui 
peuvent  se  présenter  dans  les  analyses  eudio métriques  sui- 
vant la  composition  du  mélange  gazeux,  et  nous  avons 
cherché  les  moyens  de  les  éviter. 

Nous  avons  déterminé  d'abord  les  limites  d'explosibilité 
des  mélanges  d'hydrogène  et  d'oxygène  dans  lesquels  l'un  ou 
l'autre  de  ces  gaz  domine,  ainsi  que  les  plus  grandes  varia- 
lions  que  ces  mélanges  peuvent  présenter,  sans  que  l'analyse 
eudiométrique  devienne  inexacte. 

MM.  Gay-Lussac  et  Humboldt  se  sont  déjà  occupés  do 
cette  recherche  (Journal  de  Physique,  i8o5)  -,  ils  détermi- 
nèrent la  réduction  de  volume  que  subissaient  des  mélangey^ 
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eu  proportions  variables  d'hydrogène  el  d'oxygène  lors- 
qu'on les  enflammait  dans  l'eudiomètre.  Dans  une  série 
d'expériences  où  Toxygène  était  en  excès,  ils  trouvèrent 
les  résultats  suivants  : 


, 

RAPPORT 

bydhogène  . 

OXYGÈNE. 

ABSORPTION 

obHerTée. 

ABSORPTION 

calculée. 

entre  le  vola  me 

du  mélange 
détonant  et  celui 

du  gaz  total. 

lOO 

•JOO 

146 

i5o 

o,5oo 

100 

3oo 

146 

i5o 

0,375 

100 

6oo 

146 

i5o 

0,214 

lOU 

900 

146    . 

i5o 

o,i5o 

100 

950 

68 

i5o 

o,i4H 

lOO 

1000 

55 

i5o 

o,i36 

lOO 

1200 

24 

i5o 

0,125 

lOO 

1400 

»4 

i5o 

0,100 

100 

lOoo 

0 

i5o 

o,o9i 

BBiBBBi 

Tant  que  le  volume  du  mélange  détonant  n'est  pas  de- 
venu moindre  que  les  0,1 5  du  volume  total,  l'absorption 
observée  s'est  accordée  sensiblement  avec  l'absorption  cal- 
culée^ lorsque  ce  volume  a  été  compris  entre  0,1 5  et 
0,10,  la  combustion  n'a  été  que  partielle,  et  la  portion* 
du  mélange  détonant  qui  y  échappait  est  devenue  de  plus 
en  plus  considérable  \  enfin ,  quand  le  volume  du  mélange 
n'a  été  que  les  0,10  du  volume  total ,  il  n'y  a  plus  eu  d'ex- 
plosion. ^ 

MM.  Gay-Lussac  et  Humboldt  obtinrent  des  résultats 
semblables  par  l'inflammation  de  100  d'oxygène  avec  200, 
3oo,    . .,  looo  d'hydrogène. 

Nous  donnerons  d'abord  les  expériences  que  nous  avons 
faites  dans  un  excès  d'hydrogène.  Il  faut  se  rappeler  que, 
dans  notre  manière  d'opérer,  le  volume  du  gaz  reste  con- 
stant,   et    que   nous    en    apprécions   la   quantité    par  les 
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forces  élastiques.  Nous  n'avons  donc  que  celles-ci    à   iu- 

F' 
scrire.  Nous  désignerons  par  =r  le  rapport  entre  la  force  élas- 
tique du  mélange  détonant  et  celle  du  gaz  total. 

Première  expérience» 

Hydrogène 7 19,87 

F' 

Oxygène 1 4 1 ,  58 .  .  .  —  =r  o ,  1 64 . 

F 

Oxygène  déduit  de  rabsorption    ....      140,98 

Perte. ,         o,65 

Deuxième  expérience. 
Hydrogène 688, 16 

F 


F' 
Oxygène .        98,03.  ..--=:  o,  i4? 


Oxygène  déduit  de  Tabsorption. ....  9^,75 

■  ■I      1    .-   ■■      ^m  «ni 

Gain    •  .  .  .  0,72 

Troisième  expérience . 
Hydrogène 712,70 


Oxygène. ^9)09-  •  .pr  =  0)0B8. 

Oxygène  déduit  de  Tabsorption 67 ,72 

Perte. .  .  .  .  > 1 ,87 

Quatrième  expérience. 

Hydrogène 704 ,92 

F' 
Oxygène , 67,39.  .  •:^  =  0,075. 

Pas  d'explosion  ;  le  volume  du  mélange  n'a  pas  diminué  sen« 
siblement  par  le  passage  de  plusieurs  étincelles. 

Cinquième  expérience. 

Hydrogène ,.      .,...      714,01 

F' 
^)xygène . .    36 ,90    .  .  -  ■•=  o  ,04^^ 

Pas  d'explosion  ni  de  (liminulion  de  voluiuc. 


F'  --  .  I 
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F' 
On  voit  par  ces  expériences  que  lant  que  =-  a  été  supé- 
rieur à  0,088  »  il  y  a  eu  explosion  ,  et  la  combustion  a  été 

F' 
complète  ;  car,  pour  =-  =  0,088 ,  on  n'a  eu  qu'une  perte  de 

F' 
i™"*,37  =  0,0017  du  mélange  total.  Pour  des  valeurs  de  =- 

F 

moindres  que  0,075 ,  on  n'a  pas  eu  d'explosion.  Ainsi ,  pour 
des  mélanges  d'hydrogène  et  d'oocygène  où  thydrogènc 
domine  y  la  limite  de  V  explosihilité  coïncide  sensiblement, 
avec  celle  à  laquelle  Vanalyse  cesse  d^être  exacte^ 

Nous  avons  fait  des  expériences  analogues  sur  des  mé- 
langes dans  lesquels  l'oxygène  était  dominant  : 

Première  expérience. 

Oxygène 7 12  >3 

F' 
Hydrogène , .      161,7    ••  •ir=d>277. 

Hydrogène  déduit  de  l'absorption. .. .      161,6 

Perte 0,1 

Deuxième  expérience. 

Oxygène 784 ,8 

F' 
Hydrogène 107 >2i   •••7r=o,  180, 

Hydrogène  déduit  de  rabsorption.  ...      106,8 

Perte o,4 

Troisième  expérience. 

Oxygène 802 , 3 

F' 
Hydrogène 99,7    .  .  .-=  o,  166, 

Hydrogène  déduit  de  l'absorption ....       99)9 

Gain 0,2 

Quatrième  expérience. 

Oxygène 788 ,6 

F' 
Hydrogène 79>^   •••pr=o>*37. 

Hydrogène  déduit  de  rabsorption. ...        27  ,8 

Perk- 5i  ,8 
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Cinquième  expérience* 
Oxygène 79^  »^ 


F' 
Hydrogène 52 ,4   •  •  •  ir  =  ^  ,093. 


On  a  pas  eu  d^explosion  ;  on  a  ajouté  alors  : 

F' 

Hydrogène.     35,5.   Hydrogène  total.       85, g   ...=-=o,i5o. 

Perte 49?^ 

Sixième  expérience. 

Oxygène 767 ,6 

F' 
Hydrogène 4^  j5   . . .  —  =  o ,075. 

On  n'a  pas  eu  d'explosion  ;  oh  a  ajouté  alors  : 

F' 
Hydrogène.     7.0 , 2 .   Hydrogène  total .      110,7    .  .  .  —  =  o ,  1 90 . 

Hydrogène  déduit  de  l'absorption ....      110,7 

Perte 0,0 

Septième  expérience. 

Oxygène 79^»^ 

F' 
Hydrogène , . . 33 , 7   .  . .  —  =  o  ,061 . 

Oo  n'a  pas  eu  d'explosion  ;  on  a  ajouté  alors  : 

F' 

Hydrogène.     28 ,  o .   Hydrogène  total.       61,7    ...--=:  o ,  1 08. 

Hydrogène  déduit  de  l'absorption ....  9,3 

Perte 52,4 

F' 
Ainsi,  tant  que  =-  n'a  pas  été  moindre  que  0,166,  ou 

F' 
a  eu  une  combustion  complète  ;  pour  — -  =  a  i5o,  les  o,44 

de  l'hydrogène  ont  seulement  été  brûlés  \  pour  „-  =  0,1 87, 

les  o,65  de  rhydrogène  ont  échappé  à  la  combustion^  pour 

F' 

~=  0,108,  les  0,1 5  de  riiydrogèiic  ont  été  brûlés j  enfin, 
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F'  . 

pour  les  valeurs  de  =-  =  0,093  et  au-dessous ,  on  n'a  plus  eu 

d'inflammation  ni  de  diminution  de  volume  par  le  passage 
des  élincelles  électriques.  On  peut  donc  admettre  qu'aidée 
notre  appareil  y  on  obtient  des  analyses  exactes  pour  des 
mélanges  d'hydrogène  et  d'oxygène  dominant^  tant  que 
le  volume  du  mélange  détonant  ne  forme  pas  une  frac- 
tion  moindre  que  0,166  du  mélange  total,  ou  quand  le 
volume  de  V hydrogène  forme  au  moins  les  0,12  du 
volume  de  F  oxygène. 

On  voit  ici  que  la. proportion  du  mélange  détonant  pour 
laquelle  cesse  la  combustion  totale,  et  celle  pour  laquelle  on 
n'a  plus  d'explosion,  sont  beaucoup  plus  fortes  que  lorsque 
l'hydrogène  était  dominant.  Ainsi,  la  présence  d'un  excès 
d'oxygène  s^oppose  plus  efficacement  à  la  combustion  du 
mélange  détonant  que  celle  d*un  excès  d'hydrogène. 

On  voit  également,  parles  expériences  dans  lesquelles  on 
a  eu  des  coml>ustions  complètes ,  qu'on  n'a  pas  à  craindre 
l'absorption  de  l'oxygène  par  le  mercure  au  moment  de 
l'explosion.  Nous  avons  établi  ce  fait,  avec  plus  de  certi- 
tude encore,  dans  une  série  d'expériences  où  nous  brû- 
lions, dans  un  volume  connu  d'oxygène,  des  proportions 
<le  plus  en  plus  grandes  de  gaz  de  la  pile  ;  le  volume  de  l'oxy- 
;gène  a  toujours  été  retrouvé  le  même  après  la  combustion. 

Il  nous  a  paru  intéressant  de  rechercher  si  le  gaz  acide 
carbonique  s'opposait  plus  fortement  que  l'oxygène  à  la  com- 
bustion d'un  mélange  détonant  d'hydrogène  et  d'oxygène. 
A  cet  effet,  nous  avons  introduit  dans  notre  eudiomètre  un 
volume  considérable  d'acide  carbonique,  auquel  nous  avons 
ajouté  successivement  des  quantités  de  plus  en  plus  grandes 
de  gaz  de  la  pile  jusqu'à  ce  qu'il  y  eût  combustion  par  le 
passage  de  l'étincelle.  Nous  avons  obtenu  les  résultats  sui- 
vants : 
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Première  expérience. 

Acide  carbaiiiqup  •...,..    191, o 

F' 

i"**  acid.  de  mél.  détonant. .      51,7—  =  0,061   Pas  d'explosion. 


'2*^ 


F' 

25,7  p  =0,089 


.•'/ 


3*^  »  »  35 , 7  —  =  o ,  1 26  » 

F' 

4*  »  »  54,0  —  =0,176  » 

F' 
5*  »  »  194,0  ~  =  0,267.  Explosion  et ab- 

F 

sorption  complète. 
Seconde  expérience. 

Acide  carbonique 823,7 

F' 
i'*  add.  de  mél.  détonant. .    i8i,5~  =  o,i8o  Pas  d'explosion . 

F 

F' 

2'  "  »  22,5   —  =  0,197 

F' 

3-  »  »  27,9 -  =  0,219 

F' 

4*  »  »  5o,i   —==  0,254*  Explosion,  mais 

F 

les  0,1 3  seulement  du  mélange  détonant  ont  disparu. 

F' 
5'  »  »  62,0  =- ^:=  0,272.   Explosion;  les 

F 

0,97  du  mélange  détonant  ont  disparu. 

« 

Pour  que  le  mélange  détonant  disparaisse  complètement 

par  la  combustion ,  lorsqu'il  est  mélangé  d'acide  carbonique, 

il  faut  que  la  force  élastique  de  ce  mélange  soit  au  moins  les 

0,27  de  la  force  élastique  totale ,  où  que  son  volume  soit  au 

moins  les  0,42  de  celui  de  l'acide  carbonique.  L'explosion 

F' 
partielle  ne  commence  que  quand  —  dépasse  0,22».  U acide 
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carbonique  empêche  donCj  plus  efficacement  que  Voxj- 

gène,  la  combustion  d'un  mélange  détonant ^  car,  avec 

F' 
l'oxygène  ,  la  combustion  devenait  complète  lorsque  —  dé- 
passait o,i6. 

Comme  l'acide  carbonique  a  une  plus  grande  capacité  ca- 
lorifique que  l'oxygène ,  on  peut  attribuer  à  cette  cause  le 
plus  grand  obstacle  qu'il  oppose  à  la  combustion  du  mé- 
lange détonant  ^  mais  on  ne  peut  pas  expliquer  de  la  même 
manière  la  différence  que  l'on  observe  pour  l'oxygène  et  l'hy- 
drogène ,  car ,  à  volume  égal  et  sous  les  mêmes  pressions ,  ces 
deux  gaz  ont  sensiblement  la  même  chaleur  spécifique.  Il 
est  probable  que  la  mobilité  du  gaz  exerce  une  grande 
influence  sur  ce  phénomène. 

Nous  avons  ensuite  cherché  l'influence  qu'exerçait  sur  la 
combustibilité  du  mélange  d'hydrogène  et  d'oxygène  la  pré- 
sence d'une  proportion  plus  ou  moins  considérable  d'azote 
ou  d'air  atmosphérique.  A  cet  effet ,  nous  avons  mêlé  à  un 
grand  volume  d'air  des  quantités  de  plus  en  plus  petites 
d'hydrogène  jusqu'à  ce  que  nous  n'eussions  plus  d'explosion. 
La  proportion  d'hydrogène  était ,  dans  tous  les  cas,  insuf- 
fisante pour  brûler  tout  l'oxygène  de  l'air. 

Première  expérience . 

Air  atmosphérique 688,52 

F' 

Hydrogène 281 ,5i  =  0,978  de  /[:--=  0,21 3. 

Hydrog.  déd.  de  Tabsorpt. .   281 ,  82 
Perte 0,19 

* 

h  étant  la  quantité  d^hydrogène  nécessaire  pour  brûler  tout 

Toxygène  de  Tair; 

Deuxième  expérience. 

Air  atmosphérique 68f  ,47 

F' 
Hydrogène . .    186,39  =  o>654  de  /*  :  —  =  0,21 3. 

Hydrog.  déd.  deTabsorpt. .    186,92 
(/.lin 0,53 
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Troisième  expérience. 
Air  atmosphérique. .' 689,82 

F 


F' 
Hydrogène 1 1 1 ,76  =  0,387  de  /i  :  ~  =  o, 1 3c). 


Hydrog.  déd .  de  l'absorpt. .    1 1  o ,  92 
Perte o,83 

Quatrième  expérience. 

Air  atmosphérique 689,88 

=  '0.201  de  h  : 

F 


F' 

Hydrogène.  *. 83,93  =  0,291  de  h:  —-=:  o,  108. 


Hydrog.  déd.  de  l'absorpt. .     82 ,  16 

Perte 1,77 

Cinquième  expérience. 

Air  atmosphérique 688,43 

F' 
Hydrogène 55 ,  79  =  o,  194  de  /i  :  —  =  0,075. 

Hydrog.  déd.  de  Tabsorpt. .      i4 >  ^ ^ 

Perte 4'  5^7 

Sixième  expérience. 

Air  atmosphérique --   695,88. 

F' 
Hydrogène.  . 55,32  =:t  0,190  de  h:  =■  =  0,073. 

Hydrog.  déd.  de  l'absorpt. .      16,20 

Perte 39,12 

Nous  voyons,  par  ces  expériences,  que  la  combustion 
de  rhydrogène  a  été  complète  tant  que  —9  c'est-à-dire  le 

rapport  entre  la  force  élastique  du  mélange  détonant  et 
celle  du  gaz  total,  n'a  pas  été  moindre  que  o^i4,  ou  quand 
le  volume  de  l'hydrogène  ne  formait  pas  une  fraction  plus 
petite  que  0,17  du  volume  de  Tair.  C'est  la  même  limite 
exactement  que  celle  que  nous  avons  trouvée  pour  le  cas 
de  la  combustion  du  mélange  détonant  dans  un  excès  d'oxy- 
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i^ène.  Ainsi,  V azote  et  Voxygène  s'opposent,  ai^ec  fa  même 
ejficacité,  à  la  combustion  du  mélange  détonant. 

Nous  avons  obtenu  des  résultats  absolument  semblables 
en  faisant  brûler,  dans  un  même  volume  d'air  atmosphé- 
rique ,  des  proportions  décroissantes  de  gaz  de  la  pile  jus- 
qu'à ce  qu'il  n'y  eût  plus  de  combustion.  La  limite ,  à  partir 
de  laquelle  la  combustion  est  devenue  incomplète ,  à  été 
trouvée  la  même  que  dans  le  cas  précédent.  Dans  celles  de 
ces  dernières  expériences  où  nous  avons  eu  des  combustions 
complètes,  nous  avons  retrouvé  exactement  le  volume  de 
l'air  initial;  il  n'e  s'est  pas  formé  de  produits  nitreux,  bien 
que  les  circonstances ,  regardées  généralement  comme  ia^o- 
rables  k  cette  production,  se  trouvassent  réalisées.  Nous 
avons  jugé  convenable  de  rechercher  les  conditions  dans 
lesquelles  cette  formation  a  lieu. 

MM.  Bunsen  et  Kolbe  ont  fait  dernièremeixt  des  expé- 
riences intéressantes  sur  ce  sujet  [annales  de  Liebig, 
tome  LIX,  page  208)  -,  ils  ont  fait  brûler  dans  un  volume  con- 
stant d'air  un  mélange  détonant  d'oxygène  et  d'hydrogène 
en  proportions  décroissantes,  et  ils  ont  obtenu  les  résultats 
suivants  : 


Air. 

Gaz  dôtonant. 

Résidu. 

100 

259,70 

86,i5 

100 

226,86 

88,56 

100 

84,98 

99»'9 

lOO 

63,21 

99.97 

100 

48,98 

99.99 

100 

4o,oo 

lOO, 10 

100 

36,39 

100,36 

100 

21  ,20 

ioo,79 

100 

I  1  ,00 

pas  (le  combustion. 

On  voit  dans  ces  expériences  que,  tant  que  le  mélange 
détonant  a  formé  une  fraction  plus  grande  que  o,4o  et  plus 
petite  que  o,85  du  volume  de  l'air,  l'absorption  a  été  exacte; 
quand  celte  fraction  a  été  plus  petite  que  0,40^  Tabsorpi- 
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lion  a  élé  trop  faible:  wifiii»  quand  elle  a  éié  plus  grande 
que  o,85,  on  a  eu  une  absorption  trop  grande,  par  suite  de 
la  formation  de  produits  nitreux. 

M.  Bunsen  a  constaté  que,  dans  ce  dernier  cas,  il  se 
forme  de  Tazotate  d'oxydule  de  mercure,  dont  on  observe 
quelquefois  de  petits  cristaux  aiguillés  sur  les  parois  de 
Teudiomètre.  Une  haute  température,  qui  produit  la  vola- 
tilisation d'une  certaine  quantité  de  mercure,  est  néces- 
saire à  cette  production ,  et  c'est  pour  cela  que  le  volume 
du  mélange  détonant  doit  être  considérable. 

Nous  avons  répété  les  expériences  de  M.  Bunsen  ,  et  nous 
sommes  arrivés  à  des  résultats  semblables;  l'absorption  a 
élé  exacte  taîit  que  le  volume  du  mélange  détonant  n'a  pas 
dépassé  les  0,92  de  celui  de  l'air  atmosphérique  5  pour  des 
proportions  plus  considérables  de  mélange  détonant ,  il  y 
a  eu  formation  de  produits  nitreux.  Nous  avons  d'ailleurs 
constaté  que  c'est  bien  de  l'azotate  d'oxydule  de  mercure  qui 
se  forme  dans  cette  circonstance.  Après  avoir  fait  détoner, 
plusieurs  fois  de  suite,  avec  le  même  volume  d'air,  du  gaz 
de  la  pile,  dans  les  proportions  favorables  à  la  formation  des 
produits  nitreux,  nous  avons  introduit  un  peu  d'eau  dans 
l'eudiomètre  pour  en  laver  les  parois.  Celte  eau  a  donné  un 
précipité  noir  avec  la  potasse  ;  évaporée  sur  un  verre  de 
montre,  elle  a  donné  de  petits  cristaux  blancs  qui ,  par  la 
calcination,  se  sont  cliangés  en  une  poudre  rouge  d'oxyde 
de  mercure. 

Il  est  donc  important  de  rester  entre  les  limites  que  nous 
venons  d'indiquer,  toutes  les  fois  que  l'on  fait  brûler  un  mé- 
lange détonant  au  milieu  de  l'air  atmosphérique,  opéra- 
tion que  nous  avons  eu  constamment  à  faire  dans  nos  ana- 
lyses des  gaz  de  la  respiration  -,  mais  cela  est  facile  ,  parce 
que  les  limites  entre  lesquelles  les  analyses  sont  exactes,  sont 
fort  éloignées. 

Il  nous  paraissait  probable  que  le  diamètre  intérieur  de 
reudiomètre  devait  avoir  une  influence  sur  les  limites  de 
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oombustibililé  des  uiélangesdëtona^ils.  Le  tube  de  noire  cu- 
diomètre  ordinaire  a  i6  millimètres  de  diamètre  intérieur^ 
nous  avons  voulu  nous  assurer  si  les  limites  de  combusti- 
bilité seraient  encore  les  mêmes  dans  un  tube  qui  n'avait 
que  7  millimètres.  Nous  avons  fait  détoner  dans  ce  tube , 
qui  remplaçait  le  tube  ab  de  notre  eudiomètre ,  de  Tair 
atmosphérique  avec  des  proportions  de  plus  en  plus  grandes 
de  gaz  de  la  pile. 

Première  expérience* 

Air  atmosphérique^ 806,6 

F' 
i*"*  add.  de  gaz  de  la  pile.     95,5  =-  =  o,  io5  Pas  d'explosion. 

F' 

a'^  »  «  87,5=- =0,1 85  » 

F' 

3*  >»  »  i83,6   —==  0,3 12.  Explosion  et  com- 

bustion complète. 
Deuxième  expérience. 

Air  atmosphérique 7^4  9^ 

F' 

Gaz  de  la  pile 281 ,  i  ^  =  o  ,264.  Explosion  et  com- 

F 

bastion  complète^ 
Troisième  expérience. 

Air  atmosphérique 782 ,7 

F' 

Gaz  de  la  pile 23o  ,2  =-  =  o ,  226.  Explosion  et  com" 

F 

bustion  complète. 

F' 
La  plus  petite  valeur  de  —?  pour  laquelle  la  combustion 

est  encore  complète,  doit  s'éloigner  peu  de  0,21  ;  il  n'y  a 

,  ,  F' 

pas  eu  d'explosion  pour  —■  =0,1 85,  et,  pour  cette  dernière 

valeur,  l'explosion  aurait  eu  lieu  dans  l'eudiomètre  de  16 
millimètres  de  diamètre.  La  combustion  est  donc  plus  diffi- 
cile dans  un  tube  étroit  que  dans  un  tube  plus  large.  Ce 
fait   s'est  montré    d'une  manière  encore  plus  marquée, 
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lorsque  le  gaz   de  la    pîle  a  été  mélangé  avec  de  l'acide 
carbonique. 

Acide  carbonique 726,6 

p/ 
i''«add.  du  gaz  de  la  pile.   276,8  =-  ==  0,276  Pas  d*explosion. 

F' 
2'  »  «•  io3,3  —=  0,343.  Explosion  et  com- 

F 

bustion  complète. 
Dans  le  large  tube  nous  avons  eu  une  combustion  complète 

pour  j  =  0,267. 

Lorsqu'on  fait  détoner  un  mélange  d'hydrogène ,  d'oxy- 
gène ou  d'air  atmosphérique,  et  d'acide  carbonique,  l'hy- 
drogène étant  en  excès ,  une  partie  de  Vacide  carbonique 
est  constamment  transformée  en  oxyde  de  carbone'.  Ce 
fait  est  démontré  par  les  expériences  suivantes  : 

Première  expérience. 
-  .  On  a  ajouté  à  un  mélange  de  : 

Acide  carbonique 4?  »4 

Hydrogène 5a  ,6 

100,0 

un  volume  indéterminé  de  gaz  de  la  pile,  et  l'on  a  fait  passer 

rétinceîle. 

correspondant  à  28^6 

La  diminution  de  volume  a  été  de. .      28,6  )  '*!'*'^!    carbonique 

changé  en  oxyde  de 

carbone. 
,        ,  ,  ,  diacide    carbonique 

La  potasse  a  absorbe 19,0  {  ^^^^^^_ 


47,6 
Dans  une  deuxième  expérience  ,  faite  sur  le  même  mélange,  on 


a  eu  : 


Acide  carbonique  transformé  en  oxyde  de  carbone. . .      26, 7 
Acide  carbonique  restant : 20^8 

Ann.  de  Oiim.  et  de  Pl^s..  3*  série,  T.  XXVI.    (Juillet  1849.)      33 
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Enfin,   une  troisième  expérience  a  été  faite  sur  un  mélange 
composé  de  : 

Acide  carbonique »      ï9>^ 

Hydrogène 80 , 7 


100,6 


on  a  eu  : 

Acide  carbonique  transformé  en  oxyde  de  carbone. . .      16,1 
Acide  carbonique  restant 3,2 

Ainsi,  lorsqu'on  veut  déterniiner,  par  combustion ,  la 
proportion  d'oxygène  qui  se  t/r)u^e  flans  un  air  conte- 
nant de  r acide  carbonique ,  il  est  absolument  nécessaire 
d'absorber  préalablement  cet  acide  par  la  potasse. 

Réciproquemenl,  lorsqu'on  fait  brûler  un  mélange  dé- 
tonant renfermant  un  excès  d'hydrogène  dans  un  gaz  qui 
contient  de  l'oxyde  de  carbone  ^  il  j  a  toujours  une  por- 
tion de  ce  dernier  gaz  transformée  en  acide  carbonique  ^ 
la  portion  en  est  d'autant  plus  grande  que  Texcès  d'hydro- 
gène est  plus  faible.  Ce  fait  est  démontré  par  les  expé- 
riences suivantes  : 

Dans  les  deux  premières  expériences  on  a  fait  détoner 
de  l'air  atmosphérique  avec  un  excès  d'hydrogène  et  une 
certaine  quantité  d'oxyde  de  carbone. 

Première  expérience» 

K\T  atmosphérique.     656,64  i  ?''^^^"* '^''^'' 

(  Azote ....      519,07 

Hydrogène .      ^']SS 

Oxyde  de  carbone. .  .      233 , 3 

i365,54 
Après  le  passage  de  Tétincelle  on  a  eu  une  absorption. .  364 ,2 
La  potasse  a  absorbé  acide  carbonique .       46>2 

On  déduit  de  là  : 

Oxygène  combiné  avec  Thydrogène '  '3,7 

Oxygène  combiné  avec  l'oxyde  de  carbone. .  .        23, i 

Oxygène  total ,      i36,8 
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Deuxième  expérience. 

Air  atmosphérique .     65, ,  34  j  ^^6^""  '  •;•;■;;      '  ^^  ' JJ 

Hydrogène 511,40 

Oxyde  de  carbone. . .     20 4, 4^ 

1373,14 

Après  le  passage  de  Pétincelle  on  a  eu  une  absorption. .      376,3 
La  potasse  a  absorbé  acide  carbonique ^9,4 

On  déduit  de  là  : 

Oxygène  combiné  avec  rhydrogène 1 18,87 

Oxygène  combiné  avec  l'oxyde  de  carbone*.        '9>70 

Oxygène  total. ......      1 38,57 

Dans  les  deux  expériences  suivantes  on  a  fait  détoner  des  mé- 
langes d'oxygène ,  d'hydrogène  et  d'oxyde  de  carbone ,  mais  dans 
lesquels  tantôt  l'hydrogène ,  tantôt  Toxyde  de  carbone  dominait. 

Troisième  expérience. 

Oxygène 260 ,00 

Hydrogène 873,05 

Oxyde  de  carbone.  . . .     23o,5o 

I 363, 55 

L'étincelle  a  donné  une  diminution  de  volume  de »      7M?  7 

La  potasse  a  absorbé  acide  carbonique 5oy5 

D'où  l'on  déduit  : 

Oxygène  combiné  avec  l'hydrogène 233 ,  i 

Oxygène  combiné  avec  l'oxyde  de  carbone. . .       25,3 

Oxygène  total .  •. 258,4 

Quatrième  expérience» 

Oxygène 294 ,8 

Hydrogène ...     525,2 

Oxyde  de  carbone 781 ,4 

1601 ,4 

23. 
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1/étinrelle  a  donné  une  diminiuion  de  volume  de ^4^>7 

T^a  potasse  a  absorbé  acide  carbonique 1^9.  ,è 

D'où  Ton  déduit  : 

Oxygène  combiné  avec  Thydrogène 1^5, 1 3 

Oxygène  combiné  avec  l'oxyde  de  carbone        i2i,3o 

Oxygène  total 296,43 

On  voit  que,  dans  toutes  ces  expériences,  il  y  a  eu  une  por- 
tion de  l'oxyde  de  carbone  transformée  en  acide  carbonique,  malgré 
l'excès  de  l'hydrogène,  et  la  proportion  en  a  été  d'autant  plus 
considérable  que  la  quantité  d*oxyde  de  carbone  a  été  plus 
grande. 

Notre  appareil  se  prêtait  très-bien  à  rechercher  si  les 
limites  d'explosibilité  d'un  mélange  gazeux  sont  plu3  éten- 
dues lorsque  ce  mélange  est  mis  sous  une  pression  plus  ou 
moins  grande.  En  opérant  sur  un  mélange  qui  n'avait  pas 
détoné  sous  la  pression  ordinaire  de  l'atmosphère,  mais 
dont  la  composition  était  très-rapprochée  de  celle  pour  la- 
quelle la  détonation  a  lieu ,  nous  n'avons  pas  réussi  h 
le  faire  brûler,  soit  en  le  mettant  sous  une  pression  de 
j  atmosphère,  soit  en  le  comprimant  par  une  pression  de 
2  atmosphères.  En  lui  ajoutant  une  petite  quantité  du  gaz 
qui  faisait  défaut,  nous  avons  eu  la  détonation  également 
sous  la  pression  de  7,  de  i  et  de  2  atmosphères.  Cette 
expérience  ne  décide  pas  que  l'cxplosibilité  d'un  mélange 
gazeux  s'arrête  rigoureusement  k  \a  même  limite,  quelle 
que  soit  la  pression  sous  laquelle  il  se  trouve  5  elle  prouve 
seulement  que  cette  limite  est,  à  très-peu  rie  chose  près, 
la  même.  C^estle  seul  point  qui  nous  importait  pour  Teu- 
diométrie. 

Emploi  des  réactifs  absorbants. 

On  peut  souvent  employer  avec  avantage  les  réactifs 
;ibsorbants  pour  l'analyse  des  mélanges  gazeux. 

L'absorption  de  l'acide  carbonique  par  la  potasse  se  fait 
fi^ilement  et  très-exactement  dans  notre  appareil^  la  seule 
précaution  à  prendre,  c'est  de  n'introduire  dans  le  tube 
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laboratoire  qu'une  petite  quantité  de  dissolution  concen- 
trée de  potasse,  afin  que  cette  liqueur  ne  puisse  pas  dis- 
soudre une  proportion  sensible  du  gaz  restant.  Il  est  utile 
de  faire  passer  deux  ou  trois  fois  le  gaz,  du  laboratoire  dans 
le  mesureur,  afin  de  tenir  les  parois  du  laboratoire  mouil- 
lées d'une  dissolution  alcaline  très-active.  L'absorption  est 
complète  après  deux  passages,  et  le  volume  du  gaz  reste 
ensuite  constant,  quel  que  soit  le  temps  pendant  lequel  on 
le  laisse  séjourner  sur  la  potasse. 

Nous  avons  essayé  tous  les  réactifs  absorbants  de  l'oxy- 
gène qui  ont  été  proposés  jusqu'ici. 

Le  phosphore  absorbe  l'oxygène  très-lentement ,  à  une 
Basse  température.  L'absorption  n'est  souvent  pas  complète 
après  plusieurs  jours ^  pour  la  hàler,  on  place,  vers  la 
fin,,  le  tube  au  soleil.  Lorsqu'on  introduit  un  globule  de 
phosphore  dans  un  gaz  privé  d'oxygène,  et  contenu  dans 
une  cloche  dont  les  parois  sont  mouillées  par  une  dissolu- 
tion alcaline,  on  remarque  constamment  que  le  gaz  aug- 
mente de  volume.  Cette  circonstance  tient  probablement  à 
ce  que,  au  contact  du  phosphore  avec  la  dissolution  alca- 
line, il  se  forme  de  l'hypophosphite  de  potasse,  et  qu'il  se 
dégage  de  l'hydrogène  ou  de  rhydix)gèue  phosphore.  Cette 
cause  d'erreur  a  dû  se  présenter  fréquemment  dans  l'ana- 
lyse des  gaz  par  les  anciens  procédés. 

Les  sulfures  alcalins,  les  sulfites  et  les  hyposulfiles  ab- 
sorbent l'oxygène  avec  une  lenteur  telle,  qu'il  est  impossible 
de  s'en  servir  pour  l'analyse^  on  est  obligé  d'employer  un 
volume  considérable  de  la  liqueur  absorbante ,  et ,  si  on 
laisse  agir  celle-ci  indéfiniment,  on  obtient  souvent  une 
absorption  plus  grande  que  celle  qui  correspond  h  l'oxygène 
contenu  dans  le  mélange  gazeux. 

Le  sulfate  de  protoxyde  de  fer  saturé  de  deuloxyde  d'a- 
zote absorbe  plus  rapidement  l'oxygène ,  mais  il  ne  donne 
pas  non  plus  d'analyse  exacte.  A  la  fin  de  l'absorption,  il 
faut  mettre  le  gasz  en  présence  d'une  dissolution  de  sulfate 
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de  protoxyde  de  fer  pur,  pour  absorber  de  nouveau  le 
deutoxyde  d'azote  que  la  première  liqueur  a  pu  abandon- 
ner. Le  gaz  est  donc  mis  en  contact  avec  des  volumes  con- 
sidérables de  liqueur,  et  il  est  toujours  à  craindre  que  sa 
composition  ne  soit  altérée  par  une  absorption  ou  un  déga- 
gement de  gaz  opérés  par  ces  liqueurs. 

L'hydrate  de  protoxyde  de  fer,  en  suspension  dans  une 
dissolution  alcaline,  absorbe  rapidement  l'oxygène.  Pour 
employer  ce  réactif  dans  notre  appareil ,  nous  plaçons  dans 
le  laboratoire  plusieurs  tubes  étroits,  ouverts  aux  deux 
bouts,  puis  nous  y  introduisons  i  ou  a  centimètres  cubes  de 
la  liqueur.  Lorsqu'on  fait  passer  ensuite  le  gaz  dans  le  labo- 
ratoire, il  se  trouve  soumis  à  une  large  surface  absorbante, 
parce  que  les  parois  des  tubes  restent  couvertes  d'hydrate 
de  protoxyde  de  fer.  On  peut  aussi  se  passer  des  tubes  inté- 
rieurs, et  se  contenter  d'agiter  fréquemment  le  tube  du  labo- 
ratoire que  l'on  a  détaché  de  l'appareil  \  mais  alors  la  liqueur 
visqueuse  donne  souvent  beaucoup  de  mousse  >  et  il  faut 
attendre  longtemps  pour  que  celle-ci  s'aflaisse. 

Le  protochlorure  de  cuivre  dissous  dans  l'ammoniaque, 
et  le  sulfite  de  protoxyde  de  cuivre  ammoniacal ,  absorbent 
aussi  très-rapidement  l'oxygène.  Il  faut  agiter  fréquem- 
ment le  tube  qui  renferme  le  gaz  et  la  liqueur  absor- 
bante. Le  gaz  renferme  alors  nécessairement  un  peu  de 
gaz  ammoniac  abandonné  par  la  liqueur,  et  on  est  obligé, 
avant  de  le  faire  passer  dans  le  tube  mesureur,  de  le  re- 
cueillir dans  un  second  tube  laboratoire  renfermant  quel- 
ques gouttes  d'acide  sulfurique  étendu.  On  peut  aussi  se 
servir  des  pipettes  à  gaz  proposées  par  M.  Ettling  [jénnalen 
{1er  Pharmacie  de  Liebig,  tome  LUI,  page  i4i)'  O"  intro- 
duit dans  l'une  de  ces  pipettes  remplie  de  mercure  la  dis- 
solution absorbante:  puis,  par  aspiration,  on  fait  passer  le 
gaz  du  laboratoire  dans  la  pipette.  On  agite  fréquemment, 
et  on  laisse  séjourner  le  gaz  dans  la  pipette  jusqu'à  ce  que 
l'absorption  de  l'oxygcnc  soit  complète  5  après  quoi,  on  fait 
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passer  le  gaz  dans  le  laboratoîie,  où  on  a  mis  quelques 
gouttes  d'acide  sulfurîque  étendu. 

L'emploi  des  liquides  absorbants  pour  l'analyse  des  gaz 
présente  une  cause  d'erreur  qu'il  n'est  pas  toujours  facile 
d'éviter.  Comme  on  est  obligé  d'en  employer  un  volume 
un  peu  considérable ,  il  est  toujours  à  craindre  que  le  li- 
quide n'altère  la  composition  du  résidu  gazeux  a  cause  des 
petites  quantités  de  gaz  qu'il  peut  dissoudre  ou  exhaler.  Lors- 
qu'on ne  s'en  sert  que  pour  analyser  des  mélanges  d'oxygène 
et  d'azote ,  cette  erreur  est  moins  à  redouter,  si  l'on  a  soin 
de  tie  jamais  introduire  dans  l'appareil  qu'une  dissolution 
de  protochlorure  de  cuivre  ayant  séjourné  longtemps  au 
contact  d'une  atmosphère  d'azote  pur;  cette  condition  se 
trouve  naturellement  remplie  quand  on  conserve  cette 
liqueur  dans  un  flacon  bouché  que  l'on  n'ouvre  pas  très- 
fréquemment.  Mais  il  n'ch  serait  pas  de  même  si  le  résidu 
gazeux  contenait  encore  d'autres  gaz  que  l'azote. 

L'analyse  de  Tair  par  les  réactifs  absorbants  a  toujours 
été  beaucoup  plus  longue  dans  notre  appareil  que  celle  par 
combustion  avec  l'hydrogène.  Pour  ne  pas  conserver  d'in- 
quiétude sur  l'exactitude  de  l'analyse,  il  est  nécessaire  de 
s'assurer  que  le  résidu  gazeux  ne  subit  pas  une  nouvelle 
diminution  de  volume  par  un  séjour  plus  longtemps  pro- 
longé au  contact  du  réactif  absorbant.  La  combustion  par 
Thydrogène  est ,  au  contraire ,  toujours  immédiatement 
complète,  si  l'on  a  eu  soin  de  bien  mélanger  les  gaz 
en  les  faisant  passer,  deux  fois,  du  laboratoire  dans  le 
mesureur,  et  si  la  proportion  du  gaz  combustible,  par  rap- 
port au  mélange,  est  restée  au-dessus  de  la  limite  que  nous 
avons  fixée  plus  haut  ;  ce  que  l'on  reconnaît,  d'ailleurs, 
facilement  quand  l'analyse  est  terminée. 

Dans  quelques  cas  spéciaux  que  nous  indiquerons  plus 
loin,  on  ne  peut  pas  se  servir  de  la  combustion,  et  il  faut 
avoir  recours  aux  réactifs  absorbants  pour  déterminer  Toxy- 
gène. 

Le  gaz  acide  sulfureux  s'absorbe  par  la  potasse.  Quand  il 
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est  mélangé  avec  de  l^acide  carbonique,  on  peut  faire  Tana- 
lyse  du  mélange  au  moyen  de  l'oxyde  rouge  de  mercure  ou 
du  peroxyde  de  plomb,  qui  n'absorbent  que  Tacide  sulfu- 
reux. A  cet  effet,  on  applique  ces  oxydes  délayés  avec  un  peu 
d'eau  sur  une  lige  de  porcelaine  dégourdie,  sur  laquelle  ils 
restent  ensuite  fixés;  puis  on  introduit  dans  le  tube  labora- 
toire, contenant  le  mélange  gazeux,  la  tige  ainsi  recou- 
verte d'oxyde  humide,  et  on  Ty  laisse  jusqu'à  ce  que  l'ab- 
sorption soit  complète.  La  séparation  des  deux  gaz  se  fait 
encore  plus  facilement  au  moyen  d'une  dissolution  concen- 
tré de  bichromate  de  potasse  mélangée  d'acide  sulfurique , 
qui  n'absorbe  que  l'acide  sulfureux. 

Le  cyanogène  s'absorbe  immédiatement  par  la  potasse; 
il  peut  être  absorbé  aussi  par  l'oxyde  de  mercure  humide; 
mais  l'absorption  est  très-lente. 

On  absorbe  l'hydrogène  sulfuré  par  une  petite  quantité 
d'une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  ou  d'acétate  de  plomb. 

L'hydrogène  bicarboné  est  absorbé  par  de  l'acide  sulfu- 
rique de  Nordhausen  fortement  chargé  d'acide  sulfurique 
anhydre.  On  prépare  cette  dissolution  en  versant  un  peu 
d'acide  sulfurique  concentré  dans  un  tube  où  l'on  a  con- 
densé de  l'acide  sulfurique  anhydre.  On  peut  introduire 
une  petite  quantité  de  cet  acide  fumant,  au  moyen  d'une 
pipette  recourbée,  dans  le  tube  laboratoire  renfermant  le 
mélange  gazeux;  mais  alors  le  mercure  est  attaqué,  et  il  se 
dégage  de  l'acide  sulfureux.  Il  vaut  mieux  imbiber  d'acide 
fumant  un  morceau  de  mousse  de  platine  ou  de  coke  fixé  à 
un  fil  de  platine,  et  que  l'on  introduit  au  milieu  du  ga?:. 
Dans  tous  les  cas,  avant  de  faire  passer  le  gaz  dans  le  me- 
sureur, il  faut  le  fa4re  séjourner  dans  un  second  tube,  au 
contact  d'une  dissolution  alcaline.  Il  est  essentiel  aussi 
que  le  mélange  gazeux  soumis  à  Faction  de  l'acide  sul- 
furique fumant  ne  renferme  plus  d'oxygène;  car  le  mer- 
cure pourrait,  au  contact  de  l'acide,  absorber  facilement 
une  portion  de  ce  gaz.  Ce  procédé  peut  servir  à  séparer 
l'hydrogène  bicarboné  de  l'hydrogène  protocarboné,  mais 
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il  présente  peu  de  précision,  parce  que  Tabsorplion  tom- 
plèie  du  gaz  oléfiant  demande  beaucoup  de  temps. 

Les  méthodes  par  absorption  peuvent  souvent  être  com- 
binées utilement  avec  les  procédés  par  combustion ,  dans 
l'analyse  des  mélanges  de  gaz  ^  mais  il  faut  les  employer  avec 
beaucoup  de  circonspection,  car  ils  peuvent  facilement  in- 
duire en  erreur  lorsque  le  gaz  que  Ton  veut  doser  se  trouve 
en  très-petite  quantité. 

APPLICATION     DES    MÉTHODES     PRÉCÉDENTES    A    l' ANALYSE    DE 

QUELQUES    MÉLANGES    GAZEUX. 

Nous  supposerons  toujours  que  ces  mélanges  ont  été 
préalablement  débarrassés  d'acide  carbonique  par  l'action 
de  la  potasse. 

Mélanges  d oxygène  et  d* azote. 

L'analyse  des  mélanges  d'oxygène  et  d'azote  se  fait  par 
combustion  dans  notre  eudiomètre  en  opérant  comme  nous 
l'avons  dit  (page  338).  Nous  nous  arrêterons  seulement  sur 
les  deux  cas  extrêmes  : 

i".   Quand  le  mélange  renferme  très- peu  d'oxygèuc^ 

2°.  Quand  il  contient,  au  contraire,  très-peu  d'azote. 

Lor.sque  le  mélange  gazeux  renferme  très-peu  d'oxy- 
gène, on  n'obtient  pas  de  combustion,  ou  une  combus- 
tion incomplète,  quand,  après  l'avoir  mélangé  d'un  excès 
d'hydrogène,  on  fait  passer  l'étincelle  électrique.  On  y 
ajoute  alors  une  certaine  quantité  de  gaz  de  la  pile,  et,  après 
avoir  déterminé  un  mélange  homogène  en  faisant  passer 
plusieurs  fois  le  gaz  du  mesureur  dans  le  laboratoire,  on 
fait  passer  l'étincelle  ;  la  combustion  a  lieu  d'une  manière 
complète ,  et  la  diminution  de  volume  que  le  mélange 
a  subie  donne  la  somme  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène 
qui  se  sont  combinés.  Le  jde  cette  somme  donne  l'oxygène, 
et  les  ~  l'hydrogène.  On  n'a  aucun  compte  à  tenir  du  gaz 
de  la  pile  introduit^  parce  qu'il  disparaît  complètement 
par  la  combustion.  11  est  clair,  d'ailleurs  ,  qu  il  faut  tou- 
jours s'assurer  si  le  volume  de  l'hydrogène  que  l'on  a  ajouté 
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est  plus  grand  que  les  |  du  volume  disparu  ;  car  s'il  en  était 
autrement,  c'est  qu'il  pourrait  rester  encore  une  portion 
d'oxygène  dans  le  résidu  gazeux. 

Pour  préparer  le  gaz  de  la  pile,  nous  plaçons  de  l'eau 
récemment  bouillie,  et  additionnée  d'un  peu  d'acide  sulfu- 
rique,  dans  un  gros  tube  bouché  à  un  bout  5  nous  faisons 
descendre  dans  cette  eau  deux  lames  de  platine  qui  ter- 
minent les  deux  fils  de  la  pile,  lesquels  traversent  le  bou- 
chon obturateur  du  tube.  Ce  même  tube  est  traversé  par 
un  tube  abducteur  qui  sert  à  recueillir  les  gaz  sur  une  cuve 
à  mercure.  Quatre  couples  de  Bunsen,  moyennement  char- 
gés, suffisent  pour  donner  un  dégagement  abondant  de  gaz. 
On  laisse  le  gaz  se  perdre  à  travers  le  mercure,  pendant  plu- 
sieurs heures ,  afin  d'être  sûr  que  l'eau  a  dissous  les  deux 
gaz  dans  les  proportions  qui  conviennent,  sous  une  atmo- 
sphère formée  de  i  volume  d'oxygène  et  de  'Jt  volumes  d'hy- 
drogène: On  recueille  alors  le  gaz  dans  des  cloches.  Avant 
de  s'en  servir,  il  faut  s'assurer  qu'il  ne  laisse  pas  de  résidu 
à  la  combustion.  A  cet  effet,  on  mesure  exactement  dans 
l'eudiomètre  un  certain  volume  d'air  atmosphérique,  on  y 
fait  passer  un  volume  à  peu  près  égal  de  gaz  de  la  pile,  et, 
après  avoir  opéré  le  mélange  parfait  des  gaz,  on  fait  passer 
l'étincelle.  Si  le  gaz  de  la  pile  renferme  les  deux  gaz  dans 
les  proportions  exactes  qui  constituent  l'eau ,  l'air  atmo- 
sphérique occupe ,  après  la   combustion ,   exactement  le 
même  volume  qu'avant. 

Lorsque  le  mélange  renferme,  au  contraire,  beaucoup 
d'oxygène,  la  combustion  se  fait  toujours  facilement,  et 
l'analyse  est  exacte,  pourvu  que  l'on  ait  mis  un  excès  d'hy- 
drogène. Mais,  lorsqu'on  ne  connaît  pas  la  composition 
approchée  du  gaz,  il  arrive  quelquefois  que  l'on  est  obligé 
d'ajouter  une  si  grande  quantité  d'hydrogène,  qu'on  ne 
peut  plus  la  mesurer  en  ramenant  le  gaz  au  même  volume  > 
parce  que  la  colonne  de  mercure  qui  lui  fait  équilibre 
dépasserait  l'extrémité  supérieure  du  tube  cd.  On  aurait 
pu,  il  est  vrai ,  éviter  cet  inconvénient  en  opérant  sur 
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une  plus  petite  quantité  du  mélange  à  analyser^  mais  on 
peut  continuer  l'analyse  en  affleurant  le  mélange  de  gaz 
et  d'hydrogène  à  un  repère  7  plus  bas  que  le  repère  a.  Ou 
fait  passer  l'étincelle  électrique  après  avoir  mis  le  gaz  a  peu 
près  en  équilibre  avec  la  pression  extérieure,  et  Ton  me- 
sure la  force  élastique  du  résidu,  soit  au  niveau  a,  soit  au 
niveau  y.  Il  est  facile  de  déterminer  par  le  calcul ,  et  à  l'aide 
d'une  nouvelle  mesure  faîte  avec  l'appareil ,  les  forces  élas- 
tiques que  présenteraient  les  mélanges  gazeux  si ,  au  lieu 
d'affleurer  au  niveau  y^  on  avait  constamment  affleuré  au 
niveau  a.  Il  arrivera  souvent  que  le  résidu  gazeux  de  la 
combustion  ,  affleuré  successivement  aux  repères  a  et  y, 
corresponde  à  des  forces  élastiques  mesurables  sur  le  tube 
cd.  S'il  en  était  autrement,  on  ferait  sortir  une  portion 
du  gaz,  ou  Ton  ferait  entrer  un  peu  d'air  atmosphérique, 
pour  que  cette  condition  soit  remplie.  Soient  H'  et  H" 
les  forces  élastiques  qui  correspondent  au  même  gaz  lors- 
qu'il est  affleuré  successivement  aux  repères  a  et  y;  H  la 
force  élastique  du  mélange  de  gaz  et  d'hydrogène  qui ,  ne 
pouvant  pas  être  affleuré  en  a,  a  été  amené  au  repère  y  ^ 
a:  la  force  élastique  que  marquerait  ce  gaz  s'il  était  affleuré- 
au  repère  a  ;  on  aura  évidemment 

Souvent,  ou  rencontre  l'inconvénient  inverse  :  le  résidu 
gazeux  est  trop  petit  pour  qu'on  puisse  le  mesurer  au  re- 
père a\  on  le  mesure  alors  à  un  repère  plus  élevé ,  et  on 
détermine ,  par  un  calcul  semblable  à  celui  que  nous  venons 
d'indiquer,  la  force  élastique  que  ce  gaz  présenterait  si  le 
niveau  était  affleuré  en  a. 

On  peut  aussi  éluder  la  difficulté  d'une  autre  manière. 
Après  avoir  fait  passer  dans  le  tube  laboratoire  le  résidu 
gazeux  dont  le  volume  est  trop  petit  pour  être  mesuré  au 
repère  ordinaire,  on  introduit  dans  le  mesureur  une  cer- 
taine quantité  d'air,  dont  on  détermine  la  force  élastique 
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après  avoir  affleuré  le  mercure  au  repère  a^  puis  on  y  fait 
passer  le  gaz  recueilli  dans  le  laboratoire,  et  l'on  déterniine 
raccroissement  qu'il  produit  dans  la  force  élastique. 

Si  la  proportion  d'azote  est  très-petite  dans  le  mélange, 
et  si  Ton  n'a  pas  mis  un  grand  excès  d'hydrogène,  il  peut 
se  faire  que  le  résidu  de  la  combustion  ne  puisse  être  me- 
suré qu'en  le  réduisant  à  un  très-petit  volume.  Il  est  conve- 
nable, dans  ce  cas,  si  l'on  cherche  à  obtenir  une  grande 
exactitude,  de  ne  regarder  cette  analyse  que  comme  ap- 
proximative, et  d'en  faire  une  nouvelle  dans  laquelle  on 

emploiera  une  plus  grande  proportion  d'hydrogène. 

« 

Mélange  (Thyclrogèfic  et  d'azote. 

Pour  faire  l'analyse  de  ce  mélange,  on  le  brûle  dans  l'eu- 
diomèlrc  avec  un  excès  d'oxygène  ;  le  volume  de  Thydro- 
gène  est  alors  les  |  du  volume  disparu.  Il  est  nécessaire 
dé  veiller  à  ce  que  le  volume  du  gaz  détonant  ne  forme 
pas  plus  des  0,8  du  résidu  gazeux  qui  reste  après  la  com- 
bustion, car,  sans  cela,  il  se  formerait  de  l'azotate  de  mer- 
cure (page  35o).  Il  est  toujours  facile  d'éviter  cette  circon- 
stance en  augmentant  la  quantité  d'oxygène,  dont  l'excès, 
plus  ou, moins  grand,  ne  nuit  pas  d'ailleurs  à  la  précision 
de  l'analyse.  On  peut  aussi  faire  la  combustion  en  deux 
fois.  Ou  ajoute  d'abord  une  quantité  insuffisante  d'oxygène, 
que  l'on  mesure  exactement 5  on  fait  passer  l'étincelle,  et 
Ton  mesure  le  résidu;  on  ajoute  à  celui-ci  un  excès  d'oxy- 
gène que  l'on  détermine  rigoureusement,  et  l'on  fait  une 
nouvelle  combustion.  C'est  toujours  de  cette  manière  qu'il 
convient  d'opérer  lorsque  le  gaz  ne  renferme  que  très-peu 
d'azote,  parce  qu'alors  on  est  obligé  d'ajouter  un  grand 
excès  d'oxygène  pour  pouvoir  mesurer  le  résidu  après  la 
combustion.  On  peut  aussi,  pour  augmenter  le  résidu, 
ajouter,  au  mélange  à  analyser,  de  l'air  atmosphérique 
que  l'on  mesure  exactement^  puis  de  l'oxygène,  afin  d'avoir 
un  excès  de  ce  gaz. 
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Si  la  proportion  d'hydrogène  est,  au  contraire,  très- 
petite,  on  obtient  un  mélange  inexplosible  après  Taddilion 
de  l'oxygène.  Pour  obtenir  une  combustion  complète,  on 
ajoute  du  gaz  de  la  pile. 

Mélange  cf oxygène  et  cF hydrogène. 

Après  avoir  mesuré  le  gaz  dans  l'eudiomètre,  on  fait  pas- 
ser une  étincelle  électrique;  les  -  du  volume  disparu  sont 
de  l'hydrogène,  et  l'oxygène  est  le  }  de  ce  volume.  Le  ré- 
sidu gazeux  est  de  l'oxygène  ou  de  l'hydrogène.  Il  suffit  de 
s'assurer  de  sa  nature.  Si  ce  résidu  était  trop  petit  pour  être 
mesuré,  il  faudrait,  après  s'être  assuré  de  sa  nature,  faire 
une  seconde  analyse  en  ajoutant  au  mélange  un  excès  de 
l'un  ou  de  l'auti^e  gaz,  que  l'on  mesurerait  exactement,  ou 
employer  l'artifice  que  nous  avons  décrit  (page  363). 

Mélange  d' azote ,  d'oxygène  et  dliydrogènc. 

('e  mélange  s'analyse  comme  le  précédent;  seulement, 
après  avoir  déterminé  une  première  combustion  par  Fétin- 
relle  olectrique,  et  s'être  assuré  s'il  reste  de  l'hydiogène  ou 
de  l'oxygène  dans  le  résidu,  on  ajoute  un  excès  du  gaz  qui 
y  manque,  et  Ton  fait  une  nouvelle  combustion ,  après  addi- 
tion de  gaz  de  la  pile,  si  cela  est  nécessaire.  Oi>  prend, 
d'ailleurs,  les  mêmes  pi^écautions  que  dans  l'analyse  du 
mélange  d'oxygène  et  d'hydrogène;  mais  il  faut  veiller,  en 
outre,  à  ce  que,  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces  combustions,  si 
elle  a  lieu  en  présence  d'un  excès  d'oxygène,  le  volume  du 
gaz  détonant  ne  forme  jamais  plus  des  0,8  du  résidu  qui 
reste  après  la  combustion;  autrement,  on  aurait  des  produits 
nitreux.  Il  est  toujours  facile  d'éviter  cet  inconvénient  en 
ajoutant  une  certaine  quantité  d'air  atmosphérique  dont  on 
lient  compte. 

Mélange  d'oxygène  et  d'oxyde  de  carbone. 

On  fait  passer  l'étincelle  électrique  et  l'on  mesure  le 
résidu;  on  fait  rendre  ensuite  celui-ci  dans  le  laboratoire, 
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au  contact  de  la  dissolution  de  potasse,  et,  par  l'absorption 
qui  se  produit,  on  a  Tacide  carbonique  formé.  Or,  i  vo- 
lume d'oxyde  de  carbone  consomme  {  volume  d'oxygène,  et 
donne  i  volume  d'acide  carbonique.  Ainsi ,  le  volume  cher- 
ché de  l'oxyde  de  carbone  est  précisément  égal  à  celui  de 
l'acide  carbonique  trouvé  5  il  est  aussi  le  double  de  la  dimi- 
nution de  volume  que  le  gaz  a  éprouvée  par  la  combustion. 
Si  la  proportion  d'oxyde  de  carbone  est  petite,  il  y  a 
combustion  incomplète  ou  absence  de  combustion  ;  il  faut 
alors  ajouter  du  gaz  de  la  pile.  L'addition  de  ce  gaz  est  utile 
dans  tous  les  cas ,  parce  que  la  chaleur  dégagée  par  la  com- 
bustion de  l'oxyde  de  carbone  n'étant  pas  très- considé- 
rable, la  combustion  est  souvent  incomplète. 

Mélange  d'azote  et  d'oxyde  de  carbone. 

On  ajoute  à  ce  mélange  un  excès  d'oxygène  que  l'on 
mesure  exactement,  puis  une  certaine  quantité  de  gaz  de  la 
pile,  et  Ton  fait  détoner;  le  volume  de  l'oxyde  de  carbone 
est  le  double  de  celui  qui  disparait  par  la  combustion^  et  il 
est  égal  au  volume  de  l'acide  carbonique  formé,  que  l'on 
détermine  rigoureusement  en  Tabsorbant  par  la  potasse.  Il 
faut  veiller  seulement  à  ce  que  le  mélange  combustible  ne 
soit  pas  eu  assez  forte  proportion,  par  rapport  au  gaz  inerte, . 
pour  qu'il  se  forme  des  produits  ni treux.  Cet  inconvénient 
n'est  bien  à  craindre  que  lorsqu'on  a  ajouté  beaucoup  de 
gaz  de  la  pile ,  parce  qu'alors  la  température  s'élève  assez 
pour  produire  une  abondante  volatilisation  de  mercure.  On 
l'évite,  dans  tous  les  cas,  en  ajoutant  au  gaz  une  quantité 
convenable  d'air  atmosphérique,  dont  on  tient  compte  dans 
le  calcul  de  Texpérience. 

Mélange  d'hydrogène  et  d'oxjde  de  carbone. 

On  ajoute  à  ce  mélange  un  volume  d'oxygène  un  peu 
plus  grand  que  le  sien  ;  on  Jait  détoner,  et  l'on  note  l'ab- 
sorption m\  enfin,  on  absorbe  l'acide  carbonique  par  la 
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potasse.  Soient  n  le  volume  de  l'acide  carbonique  que  Ton 
trouve  ainsi,  x  la  proportion  d'hydrogène,  z  celle  de 
l'oxyde  de  carbone.  L'hydrogène,  en  brûlant,  consomme 
son  demi- volume  d'oxygène  j  ainsi,  par  suite  de  la  com- 
bustion du  gaz  hydrogène ,  il  y  a  une  diminution  de  vo- 
lume I  X,  L'oxyde  de  carbone  consomme  son  demi-volume 
d'oxygène  et  produit  un  volume  d'acide  carbonique  égal 
au  sien;  l'absorption  produite  par  la  combustion  de  ce  gaz 
est  donc  \  z.  Ainsi  on  a 

3  I 

-  jc  H z  =  w , 

2  2 

d'où 

2  w  —  n 

11  est  nécessaire  d'ajouter  un  volume  considérable  d'oxy- 
gène, afin  qu'il  reste,  après  l'explosion,  assez  de  gaz  pour 
que  sa  mesure  puisse  se  faire  avec  précision.  Si  le  mélange 
primitif  renfermait  très  peu  d'hydrogène,  il  serait  pru- 
dent, après  la  combustion,  d'introduire  du  gaz  de  la  pile, 
et  de  faire  détoner  de  nouveau,  afin  d'être  sûr  que  Toxyde 
de  carbone  est  entièrement  brûlé. 

Mélange  d'azote^  d'oxygène  et  d'oxjde  de  carbone. 

Si  ce  mélange  renferme  beaucoup  d'azote ,  peu  d'oxyde 
de  carbone  et  une  quantité  d'oxygène  plus  que  suffisante 
pour  changer  l'oxyde  de  carbone  en  acide  carbonique,  on 
ajoute  du  gaz  de  la  pile  au  mélange,  et  Ton  fait  détoner. 
Soit /?i  l'absorption  produite  par  la  combustion;  on  déter- 
mine le  volume  n  d'acide  carbonique  formé.  Soient  V  le  vo- 
lume du  mélange  primitif,  y  le  volume  d'oxygène,  z  celui 
de  l'oxyde  de  carbone,  enfin  u  celui  de  l'azote,  on  aura 
d'abord  les  deux  équations 


3    ~«, 


~  rz  ///,      d'où   n  =z  2///, 
2 
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qui  devront  clonuer  la  même  valeur  pour  z  5  ce  qui  prou- 
vera que  c'était  bien  de  Toxyde  de  carbone  qui  existait 
dans  le  mélange.' 

On  ajoute  alors  un  excès  d'hydrogène,  et  une  certaine 
quantité  de  gaz  de  la  pile  si  Ton  suppose  qu'il  ne  reste  que 
peu  d'oxygène  dans  le  mélange,  soit  m' la  nouvelle  absorp- 
tion qui  a  lieu  par  la  combustion ,  on  aura 


/?       m 


«  =  V— ^— z  =  V 5-. 

Si  l'oxyde  de  carbone  domine  par  rapport  à  l'oxygène,  il 
faut  ajouter  immédiatement  un  excès  d'oxygène  a,  et. l'on 
a  alors,  en  conservant  les  mêmes  notfitions  que  ci-dessus  : 

z  ^zi  n  y 
z-=  im^ 
n       m' 

m 

w  =r:  V  —  y  —  z  =  V  —  3  w 5-  -\-  a. 

Si  l'azote  était  en  très-petite  quantité,  il  faudrait  ajouter 
à  la  première  combustion  une  grande  quantité  d'oxygène 
dans  le  cas  où  l'oxyde  de  carbone  serait  dominant,  et  à  la 
seconde  combustion ,  un  grand  excès  d'hydrogène ,  afin  d'a- 
voir,  après  chacune  de  ces  combustions,  un  résidu  gazeux 
assez  considérable  pour  que  sa  mesure  se  fasse  avec  précision 
dans  l'appareil.  Si  l'une  ou  l'autre  de  ces  combustions  pa- 
raît faible,  il  faut  introduire  du  gaz  de  la  pile,  et  s'assurer 
si  le  volume  change  par  une  nouvelle  explosion. 

Mélange  (Ta zo(c ,  d'oxygène,  (V hydrogène  et  d^ oxyde 

de  carbone. 

Il  peut  se  présenter  plusieurs  cas  avec  ce  mélange  ,  sui- 
vant que  l'un  ou  l'autre  gaz  domine.  Nous  supposerons 
d'abord  que  l'oxygène  y  existe  en  quantité  plus   grande 
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que  celle  qui  est  nécessaire  pour  brûler  complètement  Thy- 
drogène  et  l'oxyde  de  carbone  ;  ou  fera  immédiatement  la 
combustion  par  l'étincelle,  si  le  mélange  combustible  forme 
une  proportion  considérable  du  gaz  inerte^  s'il  en  était  au- 
trement ,  on  ne  ferait  passer  l'étincelle  qu'après  avoir  ajouté 
du  gaz  de  la  pile.  Soient  m  le  volume  disparu  dans  cette 
combustion,  x  le  volume  de  P hydrogène;  enfin ,  conservons 
pour  les  autres  gaz  les  mêmes  notations  que  ci-dessus,  nous 

aurons 

3  I 

-  JC  -\ —  z  =  m. 

2  2 

On  absorbe  l'acide  carbonique  par  la  pétasse.  Soit  n  le 
volume  du  gaz  disparu  ;  on  aura 

On  introduit  maintenant  un  excès  4'hydrogène,  on  fait 
détoner  et  Ton  observe  une  nouvelle  absorption  m',  d'où 


m         z        X 
^=3+^  +  5' 

enfin, 

u 

* 

On  déduit 

delà 

• 
• 

2/w  — n 

-      3      ' 

y 

wi  4-  /»'  -f-  « 
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On  peut  obtenir  une  vérification  de  la  quantité  £i,  en 
faisant  détoner,  avec  un  excès  d'hydrogène  ,  le  dernier  ré- 
sidu gazeux  qui  se  compose  seulement  d'azote  et  d'oxygène. 

Si  l'oxygène  existe  dans  le  mélange  en  quantité  insuffi- 
sante pour  brûler  complètement  l'hydrogène  et  l'oxyde  de 
carbone,  on  en  ajoute  une  certaine  quantité  a,  et  l'on 

Ann,  de  Chim.  et  de  Ph^s.,   3«  série,  t.  XXVI.  (Juillet  1849.)      2.^ 
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regarde  momentanément  le  nouveau  mélange  comme  celui 
qu'il  s'agit  d'analy$er  *,  les  équations  du  cas  précédent  s  y 
appliquent  par  conséquent ,  et  il  suffit ,  à  la  fin  de  l'analyse , 
de  diminuer  Toxygène  j*,  de  la  quantité  a  qu'on  avait 
ajoutée. 

Enfin,  si  Fazote  était  en  très- petite  proportion,  on  opére- 
rait de  la  même  manière;  il  suffirait  seulement,  avant  chaque 
combustion ,  d'ajouter  un  assez  grand  excès  du  gaz  qui  doit 
la  produire,  afin  que  le  résidu  gazeux  fut  assez  considé- 
rable pour  être  mesuré  exactement  et  facilement  dans  l'ap- 
pareil. On  peut  aussi,  dans  ce  cas,  ajouter  au  mélange 
primitif  une  certaine  quantité  d'air  atmosphérique  dont  on 
tient  compte  dans  le  calcul  final. 

Mélange  d'oxygène  et.  d'hydrogène  protocarboné. 

Nous  supposerons  que  l'oxygène  est  en  quantité  plus  que 
suffisante  pour  brûler  complètement  l'hydrogène  protocar- 
boné -,  si  cela  n'était  pas,  on  ajouterait  une  quantité  a  d'oxy- 
gène dont  on  tiendrait  ensuite  compte  dans  le  calcul.  On 
fera  passer  Fétincelle  électrique.  Soit  m  l'absorption  pro- 
duite :  on  détermine  ensuite  l'absorption  n  par  la  potasse. 

1  volume  d'hydrogène  protocarboné  consomme  2  vo- 
lumes d'oxygène  et  donne  i  volume  d'acide  carbonique. 
Soit  u  le  volume  d'hydrogène  protocarboné  \  on  aura 


2P  =  WI, 


p  =  /i. 

Ces  deux  relations  doivent  donner  la  même  valeur  de  p»,  si 
le  gaz  est  de  l'hydrogène  protocarboné. 

Mélange  d'hydrogène  et  d'hydrogène  protocarboné. 

On  ajoutera  à  ce  mélange  un  grand  excès  d'oxygène  pour 
que,  après  la  combustion  et  l'absorption  de  l'acide  carbo- 
nique ,  il  reste  un  volume  qui  puisse  être  mesuré  exacte- 
ment dans  l'appareil.  On  fera  passer  l'étincelle  électrique, 
et  l'on  notera  une  absorption  m  ^  puis  on  absorbera  l'acide 
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carbonique  paF  la  potasse.  Désignons  toujours  F  hydrogène 
par  Xy  l'hydrogène  ^protocarbonë  par  v^  et  par  n  Tacide 
carbonique  formé;  nous  aurons 


3 

-  X  -\-  IV  =z  m^ 

7. 


i>=zn, 


d'où 

2  m  —  ^/t 


"-        3 


et ,  comme  vérification  , 

On  obtient  une  autre  vérification  en  déterminant  la 
quantité  a  d'oxygène  consommée  dans  la  combustion.  On 
a  alors 

X 

— f-  21»  =  a  ; 
on  en  déduit  Téquation  de  condition 

qui  existe  d'ailleurs  pour  les  hydrogènes  carbonés,  leurs 
mélanges  avec  l'hydrogène^  les  mélanges  d'hydrogène  et 
d'oxyde  de  carbone ,  et ,  par  suite ,  pour  tous  les  mélanges 
de  ces  divers  gaz. 

Mélange  d^ oxyde  de  carbone  et  d'hydrogène 

protocarboné,  ^ 

On  fait  détoner  ce  mélange  avec  un  grand  «xcès  d'oxy* 
gène,  afin  de  pouvoir  mesurer  exactement  le  dernier  ré- 
sidu gazeux;  on  observe  une  diminution  de  volume  m , 
et,  par  la  potasse  y  on  constate  qu'il  s'est  formé  une  quan- 
tité n  d'acide  carbonique«  Soient  toujours  z  elv  les  propor- 
tions d'oxyde  de  carbone  et  d'hydrogène  ;  nous  aurons 


z 

2 


«, 


s>.4. 
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d'où 

.= 3 ,      "  =  —3—. 

et,  comme  vérification, 

V  =  2  -h  ï'. 

Si  Ton  détermine  la  quantité  a  d'oxygène  qui  a  disparu,  on  a 

z 

1-  2i^  =  «; 

on  en  déduit  encore 

V  -f-  a  =  m  -h  «. 

On  peut  aussi  ajouter  au  gaz  une  certaine  quantité  k  d'air 
atmosphérique,  puis  un  excès  d'oxygène,  en  évitant  de  se 
trouver  dans  les  circonstances  où  il  peut  se  former  des  pro- 
duits nitreux  -,  mais  la  première  méthode  est  préférable. 

Mélange  d'azote  y  d*oa^gène  et  d'hydrogèîie 

protocarboné. 

On  ajoute  au  mélange  une  quantité  b  d'oxygène  afin  que 
ce  gaz  soit  en  excès,  on  fait  détoner  et  l'on  note  la  dimi- 
nution de  volume  m-^  on  détermine  par  la  potasse  le 
volume  n  de  l'acide  carbonique  produit.  On  a  alors,  en 
conservant  les  mêmes  notations , 

2  ('  =  /?/ , 

V  =  j  4-  V  4-  «. 

On  détermine  ensuite,  au  moyen  d'une  combustion  avec 
un  excès  d'hydrogène,  la  quantité  y'  d'oxygène  qui  se 
trouve  dans  le  résidu.  Si  m'  représente  la  diminution  de 
volume  qui  a  lieu  par  cette  combustion ,  on  a 

m 

r'  =  -3- 

On  a  d'ailleurs ,  pour  la  quantité  a  d'oxygène  consommée 
dans  la  première  combustion , 

2P  =  «, 
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par  suile , 

y  =1  a  -{-  y'  —  b  =  a  -]-'^  —  b. 

On  déduit  de  là 


mf 


m 

2 


«> 


r  =  «  4-  "5  —  ^, 


m' 


Mélange  d'azote,  d'oxygène,  d'hydrogène  et  d'hydrogène 

protocarboné. 

Ce  mélange  se  présente  fréquemment  dans  les  ^az  de  la 
respiration  \  Tazote  est  alors  très-dominant,  l'oxygène  est  en 
quantité  beaucoup  plus  grande  que  celle  qui  est  nécessaire 
pour  brûler  complètement  'les  gaz  combustibles ,  mais  le 
mélange  n'est  pas  explosible.  On  ajoute  du  gaz  de  la  pile, 
et  Ton  observe  la  diminution  de  volume  m  qui  en  résulte. 
On  détermine  ensuite  la  quantité  n  d'acide  carbonique 
formé.  Ces  deux  premières  opérations  donnent 

3 

—  JF  -f-  2  P  =:  W  ^ 
2 

d'où 

2  //i  —  /in 

La  quantité j^'  d'oxygène  consommée  par  cette  combustion 
est 

Après  ces  opérations,  il  reste  un  mélange  de  y^^  d'oxy- 
gène et  de  li  d'azote  rapportés  au  volume  primitif,  que  l'on 
analyse  en  procédant  comme  nous  l'avons  dit  (page  338j.  La 
quantité  totale  j^  d'oxygène  contenue  dans  le  mélange  est 

y  —  r'-^y"- 


•  f 
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Pour  plus  de  sûreté,  on  détermine  directement  y  par  le» 
méthodes  d'absorption,  sur  une  autre  portion  du  gaz  pri- 
mitif, la  quantité  totale  j"  d'oxygène  contenue  dans  le  gaz. 
On  obtient  ainsi  une  vérification  qui  prouve  que  le  mélange 
combustible  est  bien  formé  d^hydrogène  et  d'hydrogène  pro- 
tocarboné» 

Si  Foxygène  contenu  dans  le  mélange  n'était  pas  suffisant 
pour  brûler  complètement  l'hydrogène  et  l'hydrogène  pro- 
tocarboné ,  on  y  ajouterait  une  certaine  quantité  a  d'^^oxy- 
gène  dont  ou  tiendrait  compte  à  la  fin  de  l'expérience ,  et 
Ton  appliquerait  à  ce  nouveau  mélange  lé  procédé  que  nous 
venons  d'^indiquer. 

Mélange  d'azote,  d'oxygène,  d'oxj'de  de  carbone, 
d'hydrogène  et  d'hydrogène  protocarboné. 

Nous  supposerons  encore  ici  que  l'oxygène  est  en  quantité 
suffisante  pour  brûler  complètement  tous  tes  gaz  combu3- 
tiUes,  car,  s'il  en  était  autrement,  on  ajouterait  une  quan* 
tité  suffisante  d'oxygène  ,  et  l'on  considérerait  le  nouveau 
mélange  comme  le  gaz  primitif. 

On  fera  détoner  le  mélange  dans  l'eudiomètre,  soit  seul, 
soit  après  addition  de  gaz  de  la  pilcf  on  notera  l'absorp- 
tion m ,  puis  on  déterminera  la  quantité  n  d'acide  carbo-^ 
nique  produit^  on  aura  alors 

•  z         3.r 

^    '  2  2 

(2)  .  3  -H  *»  =  «  , 

(3)  y=i4.f.H2.. 

» 

Lô  gaz  qui  reste  après  ces  opérations  se  compose  seule-^ 
ment  d'azote  et  d^oxygène ,  dont  on  détermine  les  quanti  té» 
u  Qlj"  que  Ton  peut  regarder  dès  à  présent  comme  fixées. 

Enfin,  sur  une  nouvelle  quantité  du  mélange  gazeux  pri- 
mitif, on  détermine,  par  les  méthodes  d'absorption,  la  quan- 
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tité  totale  j^  d'oxygène  qui  s'y  trouve  ;  on  a  alors 

(4)  y'=:y-x". 

Les  équations  (i) ,  (2) ,  (3)  suffisent  alors  pour  calculer  les 
trois  quantités  or,  -2  et  v  qui  restent  seules  inconnues  ,  elles 
donnent 

^  =  711—/,      i>^y' j— 9     -2  = :^ /. 

Mélange  d'oxygène  et  d^jdrogène  bicarhoné. 

Si  ce  mélange  ne  contient  pas  d'oxygène  en  quantité  suffi- 
sante, on  en  ajoutera  de  telle  sorte,  qu'après  Fexplosion  et 
l'absorption  de  l'acide  carbonique  par  la  potasse  ,  il  reste 
un  résida  d'oxygène  assez  grand  pour  pouvoir  être  mesuré 
exactement.  Il  est  d'ailleurs  nécessaire  qu'il  se  trouve  dans 
le  mélange  une  proportion  considérable  de  gaz  inerte, 
sans  quoi  le  tube  eudiométrique  pourrait  être  brisé  par 
là  violence  de  l'explosion.  Si  la  proportion  d'hydrogène  bî- 
carboné  est  très-grande,  il  est  préférable  de  mesurer  d'a- 
bord dans  l'appareil  une  certaine  quantité,  d'air  atmosphé- 
rique ,  d'y  introduire  ensuite  le  gaz  à  analyser,  et ,  si  cela 
est  nécessaire ,  une  certaine  quantité  d'oxygène  ,  mais 
insuffisante  pour  brûler  complètement  le  gaz  combus- 
tible. Après  avoir  déterminé  l'explosion,  qui  est  beau- 
coup moins  vive  que  si  la  combustion  était  complète ,  on 
introduit  un  excès  d'oxygène  que  l'on  mesure  exactement , 
et  l'on  enflamme  de  nouveau  le  mélange  pour  achever  la 
combustion  :  si  celte  dernière  était  faible,  il  serait  prudent 
de  faire  passer  de  nouveau  l'étincelle  après  avoir  ajouté  du 
gaz  de  la  pile.  Soient  m  le  volume  disparu  dans  ces  combus- 
tions successives,  et  n  le  volume  de  l'acide  carbonique  que 
Ton  absorbe  par  la  potasse.  1  volume  d'hydrogène  bicar- 
boné  consommant  3  volumes  d'oxygène  et  produisant  2  vo- 
lumes d'acide  carbonique,  on  a,  en  désignant  par  w  le 
volume  de  T hydrogène  bicarboné  , 

2  (V  =  A/,      d'uù     ///  =  n. 
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Dans  la  dernière  manière  d'opérer,  on  risquç  moins  de 
faire  éclater  Teudiomèlre  ^  on  évite  d^ailleurs  facilement  la 
formation  des  produits  nitreux,  car  elle  ne  pourrait  avoir 
lieu  que  dans  la  seconde  combustion ,  et  celle-ci  dégage  en 
général  peu  de  chaleur. 

Mélange  d'hydrogène  et  d'hydrogène  bicarboné. 

Pour  analyser  ce  mélange ,  lorsque  l'hydrogène  bicarboné 
y  est  en  petite  quantité ,  il  suffit  de  le  mêler  à  un  grand  excès 
d'oxygène,  de  faire  détoner,  et  de  déterminer  le  volume 
du  gaz  disparu  par  l'étincelle,  et  celui  de  Façide  carbonique 
que  dissout  la  potasse.  La  seule  précaution  à  prendre,  cVst 
d'ajouter  assez  d'oxygène  pour  que  le  dernier  résidu  gazeux 
puisse  être  mesuré.  On  a  alors 

—  -f-  1WZIZ  m  y  Cl  ou  tv  =  — , 

2  «?==//,  :jcz=-^\^m  —  n). 

Si  l'hydrogène  bicarboné  était  en  très-forte  proportion , 
il  vaudrait  mieux  opérer  la  combustion  en  deux  fois,  et  au 
milieu  de  Tair  atmosphérique.  Dans  ce  cas,  on  mesure 
d'abord  une  certaine  quantité  d'air  atmosphérique,  à  la- 
quelle on  ajoute  le  gaz  à  analyser  dont  on  détermine  rigou- 
reusement le  volume,  puis  une  quantité  d'oxygène  telle, 
qu'avec  l'oxygène  contenu  dans  l'air,  il  n'y  ait  pas  assez  de 
ce  gaz  pour  opérer  une  combustion  complète.  On  fait  passer 
l'étincelle  électrique,  puis  on  ajoute  un  excès  d'oxygène 
avec  un  peu  de  gaz  de  la  pile  si  on  le  juge  utile,  et  on 
enflamme  une  seconde  fois  le  mélange^. 

On  obtient  une  vérification  de  l'analyse  en  déterminant  la 
quantité  d'oxygène  qui  reste,  après  ces* combustions,  dans 
l'eudiomètre.  On  connaît  alors  la  quantité  totale  y  d'oxy- 
gène consommé,  et  on  doit  avoir  la  relation 

r  =  — h  3  w . 

-^  2 
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Cette  vérification  est  utile  dans  tous  les  cas;  elle  est  in- 
dispensable lorsqu'on  n'est  pas  certain  que  le  mélange  ga- 
zeux se  compose  seulement  d'hydrogène  et  d'hydrogène 
bicarboné. 

Mélange  d^ox/de  de  carbone  et  dliydrogène  bicarboné. 

L'analyse  se  fera  de  la  même  manière  que  dans  le  cas 
précédent,  et  en  prenant  des  précautions  analogues.  Les 
relations  qui  donnent  les  proportions  des  deux  gaz  sont 

z 

— y-7,ivz=:m.    d*où     zz=z7.(n  —  /w), 

2  ^ 

n 
z  -h  :jlw  =  n  *  ivzz:  m • 

2 

Si  a  représente  le  volume  de  l'oxygène  consommé,  on  a 
encore  les  relations  suivantes  : 

^4-»'    =  V, 

z 

-H-Sw^ma,      d'où     V-+-«  =  /w-h«. 

2 

Mélange  d'hydrogène  protocarboné  et  d* hydrogène 

bicarboné. 

L'analyse  se  fera  comme  dans  les  cas  précédents.  On  aura 
les  relations 

2f4-2fv  =  /w,    d'où     c  =  2(/î  —  m), 

2/w  —  n 

2 

auxquelles  il  faut  ajouter  les  relations  suivantes,  desquelles 
on  déduit  des  vérifications , 

2«'-f-  3w  =  «, 

qui  donnent  encore 

V  -h  rt  =  >/ï  4-  « . 
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Mélange  cV hydrogène ^  d'hydrogène  protocarboné  et 

d^hydrogène  bicarhoné, 

L^aualyse  se  fait  comme  dans  le  cas  .précédent,  mais  il 
est  nécessaire  de  déterminer  le  volume  a  de  Toxygène  con- 
sommé dans  les  combustions  ^  on  a  alors 

3x 


2 


X 


-H2<^-t-2«'  =  in,      d'où     x  =  2(/w-h2/i — art), 


2  ^ 

Il  ne  reste  qu'une  seule  vérification  donnée  par  la  relation 

mais  qui  se  réduit  à  Téquation  de  condition 

Mélange  d'oxygène,  d'hydrogène  protocarboné  et 

d'hydrogène  bicarboné. 

L'analyse  se  fera  comme  dans  les  cas  précédents  :  on  aura 

2f»-+-2«'=w,     d'où      vz=zm  —  /f , 

7.n  —  m 

2 

^-h«'-l-«'  =  V,  r  =  v 

On  obtiendra  une  vérification  en  déterminant  la  por- 
tion a  de  l'oxygène  ajouté  qui  a  servi  à  la  combustion  \  ce 
qui  donnera  la  relation 

2  c -|- 3  (v  =3  fl -}-/> 
mais  celle-ci  conduit  à  Téquation  de  condition 

V  -H  «==///  -h  n. 
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Mélange  d'azote,  d'hydrogène  protocarboné  et 
d'hydrogène  bicarboné. 

L'analyse  se  fera  comme  dans  les  cas  précédents  ^  on  aura 
les  relations 

2»'-h2(V  =  /W,       d'où     .f=iW  —  /f, 

2/t  —  m        # 
m 

arec  une  vérification  donnée  par  la  relation 

qui  se  réduit  à 

V  -f-  a  =  /»  -h  /i  -h  w. 

Mélange  d*azote^  d'oa^gène,  d'hydrogène  protocarboné 

et  d'hydrogène  bicarboné. 

L'analyse  se  fera  de  la  même  manière ,  en  ayant  soin  de 
déterminer,  à  la  fin  de  Texpérience,  la  portion  a  de  Toxy* 
gène  ajouté  qui  a  disparu  dans  les  combustions;  les  rela- 
tions sont  les  suivantes  : 

2  p  -h  2  (v  =  m ,     d'où      ç=:m  —  /i , 

2/î  —  m 

l'-f-2«'=/ï,  iV  = 5 

^  1 

2i>  -i-ôtv  —  y  =za  ,  y  -^zz  —  m-\-n  —  a, 

2 

L'analyse  eudiométrique  ne  fournit  pas  de  vérification  ^ 
mjiîs  on  peut  déterminer  directement  la  quantité  j^  par  Iç» 
méthodes  d^absorption. 

Mélange   d'oxygène,   d'hydrogène^   d'hydrogène 
protocarboné  et  d  hydrogène  bicarboné. 

L'analyse  se  fait  encore  comme  dans  les  cas  précédents ^ 


(  38o  ) 
et  on  a  les  relations 

(i)  \-2U'+-2(v  =  m, 

\    /  2        ■     ■ 

(2)  P  -f-  2  M7  =  W  , 

(3)  *      --h  2«>-f-3w  — /  =  a, 

2  . 

(4)  •  .r-f-J-h<'-+-«'  =  V. 

Ces  quatre  relations  ne  suffisent  pas  pour  déterminer  les 
quatre  inconnues^  il  est  facile  de  voir,  en  effet,  que  l'une 
d'entre  elles  est  une  conséquence  des  trois  autres,  à  cause 
d'une  relation  particulière  introduite  par  les  données  dû- 
problème.  En  effet,  si  Ton  ajoute  (3)  et  (4) ,  on  a 

3a? 
2  ^ 

qui  devient,  à  cause  de  (2) , 

3 

—  fl:  +  2P-h2wr=V-f-fl  —  n. 
2 

On  a  donc,  par  suite  de  la  composition  chimique  des  ga/. 
mélangés,  Téquation  de  condition 

V-hu  —  /i=:=/w,      ou      \  -{-  a  =  m  -h  rif 

qui  fait  rentrer  Téquation  (i)  dans  les  trois  autres. 

Pour  résoudre  la  question ,  il  faut  déterminer  directe- 
ment la  quantité  j^  d'oxygène  par  les  méthodes  d'absorption  j 
on  a  alors,  pour  déterminer  les  trois  autres  inconnues, 

h  a»' -h  2tv==/w,  d'où     jr=  2{w -H  2/1-^  211  —  2^), 

c-f-2«'=/î,  V  z=6a  -h  6x  —  7  «  —  2  w , 

— h2<'-+-3«'  =  fl-h/,  iv  = //i  4- 4 /i  —  3  a  —  3/. 

Mélange  d'oxygène,  d'oxyde  de  carbone,  d'hydrogène 
protocarboné  et  d'hydrogène  bicarboné. 

L'analyse  se  fait  comme  dans  les  cas  précédents*,  on  en 


I 
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déduit  les  relations 

z 

h  2P -f- 2(V= /fî, 

a 

--H  2P-h3«'  — j  =  fl, 

2 

2  +^  -4-  (^  H-  (v  =  V, 
Ces  quatre  équations  ne  suffisent  pas  pour  déterminer  les 
inconnues ,  parce  qu'elles  sont  liées  entre  elles  par  la  con- 
dition 

V  -h  «  =  /w  -h  /i. 

Il  faut  déterminer  directement  la  quantité  j*  d'oxygène  par 
les  méthodes  d'absorption. 
On  a  alors  : 

«  =  -  (2«  -I-  m  —  2rt  —  2>  ), 

v  =  ^[^m  —  n — 2a  —  2/-). 

Mélange  d'oxygène,  iV  azote  y  d'oxy'de  de  carbone, 
tT hydrogène  pF'etocarboné  et  d'hydrogène  bicarhoné. 

Les  opérations  analytiques  ayant  été  conduites  coinme 
dans  les  cas  précédents,  l'oxygène  y  =  b  ayant  été  déter- 
miné directement  par  les  méthodes  d'absorption ,  enfin  la 
quantité  totale  a'  d'oxygène  consommé  dans  les  combus- 
tions ayant  été  fixée  également,  on  a  les  relations 

z 

— h2p-f-2w=w,    d'où  jr^zb, 

2 

Z-hi'-\-2iV=  n  y  J=-(/7l-h2« —  2û') 

D 

Z  I 

— \'2v-\-3w:=a',  P=r-(4//«  —  n — 2fl'), 

2  O 

a  =  (V—  A)-^/l' — (/7i-h«), 
L'analyse  eudîométrique  ne  fournît  pas  de  vérification. 
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Mélange  d'o.vjgèncj  d^hydrogène,  d'oocjde  de  carbone, 
d'hydrogène  protocarboné  et  d*hjdrogène  bicarboné. 

L'analyse  ayant  été  faîte  comme  précédemment,  l'oxy- 
gène y  =  b  ayant  été  dosé  par  les  réactifs  absorbants, 
enfin  la  quantité  totale  a'  de  Toxygène  consommé  ayant  été 
déterminée  également,  on  a  les  relations 

2  2 

Z  -{^  t>  -^  2w=  n, 

X        z  o  / 

— I h  ^v  -\-  ôwzrz  a\ 

2  2 

Ces  quatre  équations  ne  suffisent  pas  pour  déterminer  les 
quatre  inconnues  x,  z,  v  et  iv,  parce  que  les  constantes 
sont  liées  entre  elles  par  la  relation 

m  +  nz=:  (V  — A)4-fl', 

qui  réduit  ces  équations  à  trois  réellement  distinctes.  Il  faut 
donc  chercher  expérimentalement  une  nouvelle  relation 
entre  les  inconnues.  On  en  obtiendrait  une  en  déterminant 
exactement  la  pesanteur  spécifique  D  du  mélange.  En  dési- 
gnant par  et,  ^.,  rf.,  ^v,  d^  les  densités  respectives  de 
l'hydrogène,  de  l'oxygène,  de  l'oxyde  de  carbone,  de  Thy- 
drogène  protocarboné  et  de  l'hydrogène  bicarboné,  on 
a  la  relation 

Cette  nouvelle  équation,  ajoutée  aux  quatre  premières, 
rend  le  problème  algébriquement  déterminé. 

On  peut  aussi  brûler  une  quantité  déterminée  du  mé- 
lange gazeux  par  l'oxyde  de  cuivre  et  peser  l'eau  formée, 
en  employant  la  disposition  d'appareil  que  l'un  de  nous  a 
indiquée  [Cours  élémentaire  de  Chimie,  par  M.  V.  Regnault, 
*2*  édit.,  tomelY,  §  1 2 14)«  Soient/?  le  poids  de  l'eau  obtenue. 
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W  le  volume  du  gaz  que  Ton  a  brûlé  par  Toxyde  de  cuivre, 
f  et  H  sa  température  et  sa  pr^sion  au  moment  où  on  Ta 
mesuré  ;  le  poids  du  gaz  brûlé  est 

W.o,ooi2q3.D« ^^ ^-» 

^  iH-p, 00367/    700 

et  le  rapport  du  poids  de  Teau  formée  au  poids  du  gaz  brûlé 

sera 

t ^. 

W.o,ooi2q3.D ■ 5^ — •  ^f^- 

'         ^  I  -H  o ,  oo3o7  '   36o 

Soient^  d'un  autre  côté,  U  le  volume  constant  auquel  on 
a  ramené  le  gaz  dans  l'analyse  eudiométrique ,  6  la  tempéra- 
ture également  constante  de  Teau  du  manchon,  la  force 
élastique  du  gaz  primitif  étant  Y,  on  a,  pour  le  poids  de  ce 

gaz, 

I  V 

U.o,ooi2q3.D -^— -  •-^-« 

^  14-0,003678    760 

V  Si  ?r  désigne  le  poids  de  Feau  que  ce  gaz  donnerait  par  sa 

combustion  complète,  on  aurait,  pour  le  rapport  entre  ce 
poids  et  celui  du  gaz. 


\  T' 


U.o, 001203. D« jr^ — r*-?î— 

^  H- 0,003670    760 

on  a  donc 

P 

T  W 

W.o,ooi2q3.D ; 5^ jr- 

^  iH^  0,00567  f    7"® 

11.0,001293.0 ; ÔZ— 7C--^- 

^  1-1-0,003670    7^ 

OU  simplement 

p  Tt 


W   ^TT—   H      tr. 


1  +  0,00367/  1-1-0,003670 

OU 

:  u  i-f-o, 00367/  V 

j  ^  W  14-0,003676    H 
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Or  le  poids  de  cette  eau  est  également  exprimé  par 

3x 


U. 0,001293. 0,622 ^^—- ^ 5 

^  I-f- 0,003670  760 

on  a  donc 

3a:  7r.76o(i-»- o,oo36'7  ô) 

H-  p  -|-  wzrz  — i ^ 1 1. 

2  U.  0,001 293. 0,622 

C^est  la  nouvelle  relation  que  Ton  peut  introduire  dans  le 
calcul. 

Mélange  d"  oxygène  y  d'azote,  d'hydrogène ,  d^oayde  de 
carbone,  d'hydrogène  protocarboné  et  d'hydrogène 
bicarboné. 

C'est  le  mélange  le  plus  compliqué  que  nous  ayons  à  con- 
sidérer. L'analyse  eudiométriqùe  s'en  fera  ainsi  que  nous 
l'avons  dit  pour  les  cas  précédents  \  on  déterminera  direc- 
tement la  quantité  y^=.b  d'oxygène  par  les  moyens  absor- 
bants ',  enfin ,  on  fera  la  combustion  d'une  certaine  quan- 
tité de  gaz  par  l'oxyde  de  cuivre  pour^  déterminer  le  poids 
de  l'eau  formée.  On  peut  recueillir  également  et  doser 
Tacide  carbonique  qui  se  produit  dans  cette  combustion  ; 
cela  ne  fournit  pas  une  nouvelle  relation ,  mais  seulement 
une  vérification  de  la  quantité  d'acide  carbonique  n  trou- 
vée dans  l'analyse  eudiométriqùe.  Les  relations  dont  on 
dispose  maintenant  sont  les  suivantes  : 

3x      z 

h  — \'  2v  -i-  iiv  =  m . 

2         2 

X        z 

1 h2«'-f-3«'=rrt', 

2  2 

x -h  Z -f- K -h  1» -h  (v  =  V — by 

3x  TT.  760^1  -4-0,003678) 

—  -\-  p  .^  w  z=.  ■ — ^^ ~ -  =  A 

2  U.  0,00 1293. 0,622  ' 

auxquelles  on  peut  ajouter,  si  Ton  a  déterminé  la  densité  D 
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du  mélange  gazeux,  la  relatiou 

xdg'{-fdj.-^zdg-\-  udu-h  vdç  ■^wd^:=:  D. 

« 

Le  problème  est  ainsi  algébriquement  déterminé.  Si  cha- 
cune des  délerminalions  numériques  était  faite  avec  une 
précision  mathématique^  les  valeurs  des  inconnues  déduites 
par  le  calcul  seraient  rigoureuses.  Mais,  quelque  soin  que 
Ton  apporte  dans  les  opérations,  chacune  de  ces  détermi- 
nations comporte  une  petite  erreur.  Or  il  est  facile  de  s'as- 
surer qu'en  faisant  varier  d'une  très-petite  quantité  cha- 
cune des  données  expérimentales  i,  m,  w,  a',  V,  A  et  D, 
les  valeurs  des  inconnues  varient  sous^ent  de  quantités  beau- 
coup plus  grandes  ;  et,  en  faisant  certaines  hypothèses,  con- 
i^enablement  choisies,  sur  la  composition  du  mélange  ga- 
zeux, on  reconnaît  qu'en  appliquant  aux  formules  des 
données  numériques  très-peu  différentes,  la  composition 
calculée  du  mélange  gazeux  varie  souvent  entre  des  limites 
très-étendues.  Cette  observation  s'applique  particulièrement 
à  la  relation  que  donne  la  densité  du  mélange  gazeux ,  parce 
que  celui-ci  se  compose  de  gaz  dont  les  densités  iadi  viduelles 
ne  sont,  en  général ,  que  peu  différentes.  Aussi,  convient-il 
de  n'employer  cette  relation  qu'avec  beaucoup  de  circon- 
spection.. 

Nous  avons  supposé ,  dans  ce  qui  précède ,  que  Ton  con- 
naissait  la  nature  des  gaz  élémentaires  qui  composent  le 
mélange;  la  question  devient  beaucoup  plus  difficile  quand 
on  ne  possède  pas  cette  connaissance.  Le  plus  souvent,  ce 
n'est  que  par  l'analyse  elle-même  que  l'on  peut  y  parvenir; 
il  faut  alors  y  apporter  le  plus  grand  soin ,  la  répéter  plu- 
sieurs fois ,  et  s'assurer  si  les  équations  de  condition  qui 
existent  souvent  entre  les  données  expérimentales ,  et  que 
nous  avons  rapportées  dans  chaque  cas,  sont  satisfaites.  Si 
les  données  expérimentales  étaient  mathématiquem.ent 
exactes,  on  pourrait  leur  appliquer  immédiatement  les 
formules  qui  conviennent  au  mélange  le  plus  complexe; 
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It^  calcul  donnerait  des  valeurs  nulles  pour  les  gaz  qui  - 
n'existent  pas  dans  le  mélange.  Mais ,  comme  ces  données 
comportent  de  petites  erreurs,  on  trouvera  ordinairement 
de  petites  valeurs  pour  ces  gaz  qui  n'existent  pas.  L'expé- 
rimentateur devra  alors  discuter  avec  beaucoup  de  î^oin  ces 
petites  valeurs*,  et  surtout  les  équations  de  condition  qui 
existent  souvent  entre  les  données  numériques ,  afin  de  re- 
connaître si  les  équations  ne  seraient  pas  rigoureusement 
satisfaites  par  les  données  expérimentales,  après  avoir  altéré 
celles-ci  de  quantités  égales  aux  limites  des  erreurs  que 
chacune  d'elles  comporte.  C'est  aussi  le  cas  de  ne  négliger 
aucun  des  moyens  d'analyse  par  absorption  que  nous  avons 
indiqués,  page  356,  en  discutant  toutefois  les  erreurs  que 
chacun  d'eux  a  pu  produire  sur  le  résidu  gazeux,  par  l'ac- 
tion dissolvante  que  les  réactifs  exercent  sur  les  gaz  qui 
composent  ce  résidu.  Enfin ,  si  l'on  a  de  grandes  quantités 
de  gaz  à  sa  disposition,  on  peut,  en  le  soumettant  à  des 
réactions  chimiques  convenablement  choisies,  obtenir 
quelque  lumière  sur  la  nature  des  gaz  composants. 

ÀHrALYSE     DE    l' ATMOSPHÈRE     GAZEUSE     QUI     REMPLIT     NOTRE 
CLOCHE  A  LA  FIN  d'uNE  EXPÉRIENCE  SUR  LA  RESPIRATION. 

Le  gaz  qui  reste  dans  notre  appareil  à  la  fin  d'une  expé- 
rience sur  la  respiration ,  se  compose  d'acide  carbonique , 
d'oxygène ,  d'azote  et  souvent  d'une  petite  quantité  de  gaz  * 
combustible  donnant ,  par  combustion ,  de  l'eau  et  de  Ta- 
cîde  carbonique.  Quelquefois,  ce  gaz  combustible  est  de 
l'hydrogène  pur,  et  alors  il  ne  peut  y  avoir  de  doute  sur  sa 
nature  ;  mais,  le  plus  souvent,  il  donne,  à  la  fois,  par  sa 
combustion  avec  l'oxygène,  de  l'eau  et  de  l'acide  carbo- 
nique. D'après  ce  caractère  seul,  le  gaz  pourrait  être,  ou 
de  l'hydrogène  protocarboné ,  ou  de  l'hydrogène  bicarboné, 
ou  un  mélange  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  gaz  avec  l'hydro- 
gène, ou  un  mélange  d'hydrogène  et  d'oxyde  de  carbone, 
ou,  enfin,  des  mélanges  plus  complexes  de  ces  divers  gaz. 
Si  le  gaz  combustible  se  trouvait  en  proportion  considé- 
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rable  dans  le  mélange ,  les  résultats  mêmes  de  l'analyse  dé- 
cideraient la  question;  mais  il  s'y  trouve  ordinairement  en 
quantité  très-faible,  et  alors  les  petites  erreurs  inévitables 
de  l'analyse  influent  notablement  sur  les  équations  de  con- 
dition. 

Nous  avons  admis  que  le  gaz  combustible  était  formé 
par  des  mélanges  variables  d'hydrogène  et  d'hydrogène 
protocarboné,  dans  lesquels  l'un  ou  Tautrede  ces  gaz  est 
quelquefois  en  quantité  inappréciable;  les  raisons  en  sont 
les  suivantes  : 

1°.  Nous  avons  trouvé  fréquemment  du  gaz  hydrogène 
pur;  et,  le  plus  souvent,  l'hydrogène  est  en  quantité  plus 
grande  que  celle  qui  constituerait  ave€  le  carbone  de  L'hy- 
drogène protocarboné.  Il  n'est  donc  pas  douteux  que  l'ani- 
mal ne  dégage  souvent  de  l'hydrogène  libre.  Ce  fait  est 
clairement  démontré  par  l'expérience  35,  et  par  cette  cir- 
constance, que  plusieurs- expérimentateurs  ont  trouvé  des 
proportions  notables  d'hydrogène  dans  les  gaz  intestinaux 
(page  427). 

ol^.  Le  gaz  combustible  n'a  jamais  donné,  par  sa  com- 
bustion, d'acide  carbonique  sans  qu'il  y  eût  en  même  temps 
formation  d'eau  ;  il  ne  se  compose  donc  jamais  d'oxyde  de 
carbone  pur. 

3^.  On  n'a  jamais  constaté  jusqu'ici  la  présence  de  l'hy- 
drogène bicarboné  dans  les  gaz  dégagés  par  les  matières 
végétales  et  animales  en  décomposition,  tandis  que  l'hy- 
drogène protocarboné  s'y  produit  constamment  en  grande 
quantité  :  exemple,  le  gaz  des  marais. 

4^.  Enfin,  dans  toutes  les  expériences  où  les  proportions 
d'hydrogène  et  d'hydrogène  protocarboné  ont  été,  toutes, 
deux,  un  peu  notables,  le  volume  disparu  par  la  combus- 
tion, celui  de  l'acide  carbonique  formé,  et  le  volume  de 
l'oxygène  consommé  par  cette  combustion ,  ont  été  ,  à  très- 
peu  près,  dans  les  rapports  qui  conviennent  à  un  mélange 
> 

d'hydrogène  et  d'hydrogène  protocarboné. 

25. 
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L'analyse  du  gaz  qui  restait  dans  notre  .appareil ,  après 
la  respiration  d'un. animal  dans  de  Tair  normal,  se  faisait 
donc  de  la  manière  suivante  : 

On  opérait  d'abord  l'absorption  de  l'acide  carbonique 
comme  nous  l'avons  dit  (pageSSy);  puis  on  ajoutait  au 
gaz  restant. une  certaine  quantité  de  gaz  de  la  pile,  et  on 
faisait  détoner.  On  mesurait  l'absorption^  et  on  déterminait 
la  quantité  d'acide  carbonique  formé  ;  enfin ,  on  ajoutait 
un  excès  d'hydrogène  et  on  déterminait,  par  combustion  , 
ce  qui  restait  d'oxygène. 

Le  lecteur*- se  fera  facilement  une  idée,  d'après  ce  que 
nous  avons  dit  (pages  36 £  et  365),  des  modifications  qu'il 
fallait  apporter  à  ce  procédé  quand  la  respiration  avait  eu 
lieu  dans  une  atmosphère  beaucoup  plus  riche  en  oxygène 
que  notre  atmosphère  terrestre,  ou  dans  une  atmosphère 
composée  d'oxygène  et  d'hydrogène. 

EXPÉRIENCES  PRÉLIMINAffiES. 

La  disposition  de  l'appareil  que  nous  avons  décrit  (p.  3io 
et  suivantes)  nous  paraissait  très-propre  à  décider  si,  dans 
la  perspiration  des  animaux,  il  y  avait  dégagement  ou  ab- 
sorption d'azote.  Si  l'azote  restait  constant ,  ou  ne  subissait 
que  de  faibles  variations  par  le  séjour  de  l'animal ,  l'appareil 
nous  permettait  également  d'^étudier,  avec  précision,  les 
diverses  circonstances  de  la  respiration  dans  l'air  nor- 
mal. Il  faudrait,  au  contraire,  le  modifier  notablement, 
si  le  dégagement  ou  l'absorption  d'azote  était  considérable. 
Avant  de  faire  construire  l'appareil  définitif  qui  devait 
occasionner  une  assez  grande  dépense,  nous  avons  jugé 
nécessaire  de  faire  quelques  expériences  préliminaires,  sous 
le  point  de  vue  unique  du  dégagement  ou  de  l'absorption 
d'azote. 

Nous  avons  d'abord  opéré  sur  de  petits  animaux ,  tels 
que  souris,  cochons  d'Inde,  petits  oiseaux.  Ces  animaux 
étaient  enfermés  dans  une  cage  que  l'on  suspendait  dans 


(389) 
l'intérieur  d'une  cloche  tubulée ,  .de  i5  à  20  litres  de 
capacité,  dont  l'ouverture  inférieure  était  mastiquée  sur 
un  obturateur,  et  dont  la  tubulure  supérieure  portait 
une  monture  métallique  qui  permettait  d'^établir  une  com- 
munication entre  l'intérieur  de  Ja  cloche ,  les  pipettes 
à  oxygène  et  un  petit  manomètre  h  mercure.  Sur  le  fond 
de  la  cloche  était  placée  une  large  cuvette  renfermant  une 
dissolution  de  potasse  caustique  destinée  à  absorber  l'acide 
carbonique.  ^ 

Une  circonstance  particulière  s'est  présentée  dans  ces 
expériences.  Les  animaux  paraissaient  très-souffrants  au 
bout  de  vingt-quatre  heures ,  et  ils  s'asphyxiaient  complè- 
tement si  l'expérience  durait  plus  longtemps.  Nous  en 
aviotis  d'abord  conclu  qu'il  y  avait  un  dégagement  considé- 
rable d'azote^  mais,  ayant  soumis  le  gaz  à  l'analyse,  nous 
avons  trouvé  qu'il  renfermait  de  grandes  quantités  d'hy- 
drogène. Nous  ne  tardâmes  pas  à  reconnaître  que  le  déga- 
gement d'hydrogène  était  produit  par  la  réaction  de  la 
dissolution  alcaline  sur  le  vase  en  tôle  zinguée  qui  la  con- 
tenait et  qu'il  ne  provenait  pas  de  la  respiration.  L'analyse 
du  gaz  nous  démontra,  d'ailleurs,  que  l'azote  n'avait  subi 
que  de  très-faibles  variations. 

Lorsque  notre  grand  appareil  fut  construit ,  à  Texceplion 
de  la  petite  machine  destinée  à  donner  le  mouvement  aux 
pipettes  à  potasse,  nous  fîmes  de  nouvelles  expériences  pour 
décider  définitivement  la  question  du  dégagement  ou  de 
l'absorption  de  l'azote. 

L'appareil  était  disposé  exactement  comme  le  représente 
la  Planche  III  -,  l'absorption  de  l'acide  carbonique,  au  lieu 
de  se  faire  par  les  pipettes  C,  C,  s'effectuait  par  de  la 
potasse  placée  dans  une  cage  cylindrique  en  fils  de  fer,  ^ 
trois  enveloppes  concentriques,  et  que  l'on  disposait  dans 
la  cloche  avant  de  mastiquer  celle-ci  sur  sa  monture  DD'. 
L'intervalle  compris  entre  les  deux  enveloppes  extérieures 
était  rempli  de  fragments  de  pierre  ponce  imbibée  d'une 
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dissolution  de  potasse,. et  de  potasse  caustique  eu  morceaux. 
L'enveloppe  intérieure  empêchait  l'animal  de  toucher  à  la 
dissolution  alcaline. 

Cette  disposition  était  très-vicieuse^  Tacide  carbonique? 
provenant  de  la  respiration  s'absorbait  rapidement  au  com- 
mencement de  l'expérience;  mais,  vers  la  fin,  l'absorp- 
tion se  ralentissait  beaucoup ,  et  l'animal  se  trouvait  dans 
un  air  de  plus  en  plus  vicié. 

Ces  expériences  ne  peuvent  donc  pas  être  considérées 
comme  se  rapportant  a  la  respiration  normale;  nous  avons 
cependant  jugé  convenable  de  les  consigner  ici  ,  parce 
qu'elles  décidaient,  pour  nous,  la  question  préliminaire 
que  nous  nous  proposions  de  résoudre.  Elles  présentent , 
d'ailleurs,  plusieurs  particularités  dignes  d'intérêt, 

I  ^^  Expérience, 

Poule  de  cinq  ans,  pesant  i  725  grammes  avant  rexpérience. 
On  lui  donne  dans  la  cloche  du  grain  et  de  l'eau.  L*animal  reste 
64**  3o"*  dans  la  cloche  ;  il  ne  parait  aucunement  gêné  et  consomme 
la  presque  totalité  de  son  grain  et  de  son  eau.  Quelques  heures 
après  l'introduction  dans  la  cloche,  la  poule  pond  un  œuf, 
qu'elle  brise  après  quelques  instants  et  mange  en  totalité  (in- 
térieur et  coquille). 

La  température  de  IVau  du  manchon  était  d'environ  16  degrés 
pendant  la  durée  de  rexpérience. 

La  quantité  totale  d'oxygène  consommé  s'élève  à  147*',  1 3. 

Le  gaz  de  la  cloche ,  à  la  fin  de  l'expérience ,  a  présenté  la  corn- 
position  suivante  : 

Acide  carbonique 3,68 

Hydrogène i  ,66 

Hydrogène  protocarboné.  0,62 

Oxygène 11 ,08 

Azote 82 ,  96 

100,00 

Il  y  a  donc  de  l'azote  exhalé,  et  sa  proportion  s'élève  à  0,01 25 
de  Foxygène  consommé. 
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2*  Expérience. 

Canard  mâle  de  deux  ans,  pesant  i  49^  grammes,  très-fa- 
rouclie;  il  n'a  pas  louché  à  la  nourriture  et  ù  Toau  qu^on  lui  avait 
mises  dans  la  cloche.  L'expérience  a  duré  quarante-huit  heures ^ 
pendant  lesquelles  l'animal  n^a  pas  paru  éprouver  de  gêne  dans 
sa  respiration.  La  température  de  Feau  du  manchon  est  restée  à 
peu  près  à  i6  degrés.  L'oxygène  consommé  pesait  i54  grammes. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l 'expérience. 

Acide  carbonique. 7  )32 

Hydrogène o ,  1 3 

Hydrogène  carboné   ....  traces. 

Oxygène 1 1 ,86 

Axote 80,69 

100,00 

L'azote  exhalé  est  les  0,0084  du  poids  de  l'oxygène  consommé. 

3*^  Expérience* 

Trois  pigeons  pesant  ensemble  1172  grammes.  On  les  place 
dans  la  cloche  avec  du  grain  et  de  l'eau.  L'expérience  dure 
soixante-seize  heures;  les  animaux  ne  paraissent  aucunement  souf- 
frants, pas  même  à  la  fin.  Ils  consomment  i54*S  i5  d'oxygène.  La 
température  de  l'eau  du  manchon  a  varié  de  i^k  i5  degrés. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l* expérience. 

Acide  carbonique 7  5  06 

Hydrogène o  ,06 

Oxygène ,  . 1 2 ,  00 

Azote • 80,88 


100,00 


L'azote  exhalé  est  leso,oo45  du  poidà  de  l'oxygène  consommé. 

4®  Expérience* 

Lapin  pesant  3  i83  grammes.  On  a  placé  dans  la  cloche  des 
carottes,  qui  ont  été  mangées  pendant  l'expérience;  celle-ci  a  duré 
quarante-neuf  heures;  l'animal  ne  paraissait  pas  souffrir,  même  à 
la  fin.  La  température  de  l'eau  du  manchon  était  d'environ  17  de- 
grés. L'oxygène  consommé  pèse  i238'',47' 
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Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique 4)9^ 

Hydrogène .    .  i  ,80 

Hydrogène  carboné o ,  36 

Oxygène.    . 1 1 ,25 

Azote Bt  ,69 

100,00 
L^azote  exhalé  est  les  0,0107  du  poids  de  l'oxygène  consommé. 

5®  Expérience, 

Chat  mâle  de  cinq  à  six  ans.  L'animal  reste  46**  1 5™  dans  la 
cloche;  il  est  très- farouche  et  ne  touche  pas  à  la  viande  qu'on  a 
mise  à  sa  disposition.  L'expérience  ne  présente  rien  de  particulier  ; 
l'animal  ne  manifeste  aucun  malaise.  La  température  de  l'eau  du 
manchon  est  d'environ  1 8  degrjés.  Le  poids  de  l'oxygène-  con  - 
sommé  est  de  i44^''>86. 

Composition,  du  gaza  la  fin  de  r  expérience. 

Acide  carbonique i  ,22 

Hydrogène *  .  i ,  26 

Oxygène 1 5 ,  09 

Azote .  .  82,43 

100,00 
L'azote  dégagé  est  leso,o!3i  du  poids  de  l'oxygène  consommé. 

6®  Expérience, 

Lapin  mâle  de  un  an ,  pesant  3  746  grammes.  Carottes  pour 
nourriture.  L'animal  paraît  oppressé  la  dernière  heure  de  l'expé* 
rience;  il  reste  cinquante-huit  heures  dans  la  cloche.  La  tempé- 
rature de  l'eau  du  manchon  est  maintenue  entre  1 2  et  1 3  degrés. 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  i238%6i. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  C expérience». 

Acide  carbonique 9?^^ 

Hydrogène , 0,12 

Oxygène 9,56 

Azote. .  .  .     80,97 


100,00 
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L'azote  exhalé  est  les  0^0084  ^"  poids  de  Toxygène  consoinmé. 

7*  Expérience . 

Chien  mâle  de  trois  ans,  pesant  6  21 3  grammes.  Avant  de  Tin- 
troduire  dans  la  cloche,  on  lui  a  donné,  à  discrétion,  une  pâtée  de 
viande  cuile  et  de  pain  dont  il  a  mangé  une  grande  quantité;  on 
ne  lui  a  rais  dans  la  cloche  que  de  Peau ,  dont  il  a  bu  à  plusieurs 
reprises.  L'animal  est  resté  dans  l'appareil  iS**  i5™;  à  partir  de  la 
dixième  heure,  il  a  commencé  à  respirer  difficilement;  il  a  fait 
de  grands  efforts  pour  sortir  de  l'appareil ,  et  il  était  presque 
agonisant  au  moment  où  on  Ta  retiré.  Il  s'est  remis  promptemcnt 
aussitôt  qu'il  est  arrivé  à  l'air,  et,  une  demi-heure  après,  il  était 
aussi  vif  qu'à  l'ordinaire. 

La  température  de  l'eau  du  manchon  a  été  maintenue  entre  i4 
et  16  degrés.  Le  poids  de  l'oxygène  consommé  a  été  de  i2i*',45' 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l 'expérience. 

Acide  carbonique. ......        9>79 

Hydrogène 3, 01 

Hydrogène  carboné traces. 

Oxygène 4,44 

Azote 82,96 

100,00 

L'azote  exhalé  est  les  0,0127  du  poids  de  l'oxygène. 

L'air  de  la  cloche  ne  renfermait  plus,  à  la  fin  de  l'expérience, 
que  4,5  d'oxygène;  il  n'est  donc  pas  étonnant  que  l'animal  soit 
arrivé  à  un  état  voisin  de  l'asphyxie. 

Les  sept  expériences  qui  précèdent  oîit  été  faites  dans 
des  conditions  qui  sont  loin  d'être  normales,  car  l'acide 
carbonique  s'accumulait  de  plus  en  plus  dans  la  cloche  ,  et, 
vers  la  fin  de  rexpérience,  l'oxygène  ne  se  trouvait  plus 
qu'en  très-petite  proportion.  Cela  lient  à  ce  que  la  potasse 
caustique  qui  condensait  d'abord  efficacement  l'acide  car- 
bonique, ne  l'absorbait  plus  que  très-lentement  vers  la  fîn^ 
lorsqu'elle  se  trouvait  mêlée  d'une  grande  cfuantité  de  car- 
bon  a  le  recouvrant  la  suH'ace  des  fragments   de  potasse  et 
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(le  pierre  pouee  alcaline.  Mais  on  peut  admettre  que  cet 
inconvénient  ne  s'est  présenté  que  vers  la  fin  de  l'expé- 
rience, car  c'est  alors  seulement  que  les  animaux  ont  paru 
oppressés. 

Ces  expériences  démontrent,  dans  tous  les  cas,  qu'il  y 
a  dégagement  d'azote  pendant  la  perspi ration  des  ani- 
maux ,  mais  que  la  proportion  de  ce  gaz  exhalé  est  tel- 
lement petite ,  qui',' si  l'on  absorbait  elïicacemenl  l'acide 
carbonique,  on  pourrait  admettre  que  la  respiration  a  lieu 
dans  un  air  très-peu  diiïérent  de  Tair  normal,  surtout  si 
Ton  a  soin  de  mafntenir  dans  la  cloche  un  léger  excès  de 
pression. 

Nous  avons  dit,  dans  l'hislorique  qui  commence  ce  Mé- 
moire, qu'Edwards  avait  trouvé  que  les  oiseaux,  qui  déga- 
geaient de  l'azote  pendant  le  printemps  et  l'été,  en  absor- 
baient, au  contraire,  une  quantité  considérable  pendant 
riiiver.  Nous  avons  voulu  vérifier  ce  fait  remarquable,  et, 
à  cet  effet ,  nous  avons  exécuté,  pendant  les  mois  de  janvier 
et  de  février  i845 ,  les  expériences  que  nous  allons  relater. 

L'appareil  était  disposé  comme  dans  les  expériences  que 
nous  venons  de  décrire  ;  mais ,  pour  que  les  animaux  séjour- 
nassent dans  un  espace  très-froid,  nous  avons  maintenu  le 
manchon  constamment  rempli  de  glace  fondante  ,  en  faisant 
écouler  fréquemment,  à  l'aide  d'un  siphon,  l'eau  produite 
par  là  fusion  de  la  glace.*  De  temps  en  temps,  on  écartait 
la  glace  sur  un  côté  de  la  cloche  pour  reconnaître  l'état 
apparent  de  l'animal. 

8^  Expérience. 

Poule  de  cinq  ans  (la  même  que  dans  l'expérience  i),  pesant 
I  750  grammes;  on  lui  met  dans  la  cloche  du  grain  et  de  l'eau 
qu'elle  consomme  en  partie.  Vers  la  fin  de  Pcx périence,  l'ani- 
mal paraît  oppressé,  il  ouvre  le  bec  pour  respirer  plus  abon- 
damment.  La  durée  de  rexpérience  est  de  quarante-six  heures; 
le  poids  de  Toxygène  consommé  est  de  121^', 84» 


(  '^9^^  ) 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l* expérience. 

Acide  carbonique 9?^^ 

Hydrogène  carbone   ....  0,20 

Oxygène 1 1 ,  3o 

Azote     79>5o 

100,00 

L'azote  exhalé  n*est  que  les  0,0021  du  poids  de  l'oxygène  con- 
sommé. 

Si  Ton  compare  entre  elles  les  expériences  i  et  8  qui 
ont  été  faixes  sur  le  même  animal,  on  voit  que,  dans  la 
première,  la  poule  a  consommé  26'', 28  d'oxygène  par  heure, 
et  que,  dans  la  seconde,  elle  en  a  consommé  2&'',65  dans 
le  même  temps. 

On  trouve  ici  une  confirmation  de  ce  fait,  annoncé  déjà 

par  plusieurs  observateurs,  que  la  respiration  est  d'autant 

plus  abondante  que  la  température  du  milieu  ambiant  est 

plus  basse. 

9®  Expérience. 

Canard  mâle,  pesant  1  663*'',5  (ce  n'est  pas  le  même  que 
celui  de  l'expérience  2  )  ;  on  ne  lui  donne  dans  la  cloche  ni 
boisson,  ni  aliments,  parce  qu'on  sait  qu'il  n'y  toucherait  pas; 
mais  on  lui  a  donné  une  nourriture  abondante  avant  de  l'intro- 
duire dans  l'appareil.  L'expérience  dure  soixante-dix  heures;  l'a- 
nimal ne  paraît  mal  à  son  aise  que  pendant  les  dernières  heures; 
il  n'éprouve  d'ailleurs  aucun  e(Tet  fâcheux  de  son  séjour  dans  la 
cloche.  Le  poids  de  l'oxygène  consommé  est  de  i43*'',43. 

Composition  du  gaz  à  la  fia  de  l'expérience.  . 

Acide  carbonique 10 ,  i5 

Hydrogène traces. 

Oxygène. 10, 63 

Azote .........  79 ,  22 

ioo,oo 

L'azote  exhale  n'est  que  les  0,0008  du  poids  de  l'oxygène 
♦vonsonimé. 
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lo*  Expérience. 

Lupin  mâle,  pesant  8742  grammes;  on  lui  donne  dans  la 
cloche  des  carottes,  qu'il  mange  presque  entièrement.  L*expérience 
dure  vingt-cinq  heures;  à  partir  de  la  vingtième  heure,  Fanimal 
devient  haletant  ;  sa  respiration  est  très-gênée  à  la  fin.  Poids  de 
l'oxygène  consommé  r=r  96*'',95. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l  *  expérience. 

Acide  carbonique ï4>7^ 

Hydrogène 0,00 

Oxygène 6>44 

Azote 78,84 


100,00 


•  Nous  trouvons  ici  une  légère  absorption  d'azote;  mais  elle  est 

extrêmement  petite,  car  elle  s'élève,  à  peine,  à  0,0008 du  poids 

de  l'oxygène  consommé. 

1 1*  Expérience, 

Lapin  femeH'e ,  pesant  3g49  grammes;  oh  lui  met  dansja  cloche 
deux  grosses  carottes  ;  elles  sont  mangées  entièrement.  L'expérience 
dure  vingt  et  une  heures  ;  Fanimal  ne  paraît  pas  souffrant,  même 
dans  les  dernières  heures.  Le  poids  de  l'oxygène  consommé  est 
<*e928%97. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  Inexpérience, 

Acide  carbonique.  .....  10, o4 

Hydrogène *  o ,  1 5 

Hydrogène  carboné traces. 

Oxygène 9  >  7^ 

Azote. 80,  o5 

100,00 

L'azote  exhalé  est  les  0,0069  *^"  poids  de  l'oxygène  consommé. 

12*^  Expérience. 

Chien  mâle  de  trois  ans  et  demi  (le  même  que  dans  l'expé- 
rience 7),  pesant  6  4^0  grammes  ;  on  ne  lui  met  pas  d'aliments 
dans  (a  cloche,  mais  on  lui  a  donné  une  forte  ration  de  viande  et 
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de  pain  avant  de  l'y  introduire.  L'expérience  dure  la**  lo'";  l'a- 
nimal ne  commence  à  paraître  souffrant  que  deux  heures  avant  la 
fin  :  il  est  très- oppressé  au  moment  où  on  le  sort  de  Fappareil; 
mais  son  malaise  disparaît  promptement  à  Tair  libre.  Le  poids 
de  l'oxygène  consommé  est  de  98^^,21. 

Composition  du  gaz  à  ia  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 1 2 ,  82 

Hydrogène o,53 

Hydrogène  carboné.  ...  traces. 

Oxygène 5, 16 

Azote 81 ,49 

',  100,00 

L'azole  exhalé  forme  les  0,01 33  du  poids  de  l'oxygène  con- 
sommé. , 

Si  Ton  compare  les  résultats  de  cette  expérience  avec  ceux  de 
l'expérience  7^  qui  a  été  faite  sur  le  même  animal,  on  voit 
que  dans  l'expérience  7  ,  où  l'eau  environnant  la  cloche  était 
à  1 5  degrés,  le  chien  a  consommé  9*',  16  d'oxygène  par  heure; 
tandis  que  dans  l'expérience  12,  où  le  manchon  était  rempli  de 
glace  fondante,  il  n'en  a  consommé  que  S^^oG. 

Ainsi,  sa  respiration  a  été  moins  abondante  dans  l'espace  le  plus 
froid.  On  ne  peut  cependant  rien  en  conclure,  parce  que  l'acti- 
vité de  la  respiration  varie  beaucoup  pour  le  même  individu ,  sur- 
tout avec  le  mouvement  qu'il  se  donne  ;  et  nous  avons  remarqué 
que  l'animal  s'est  beaucoup  plus  agité  dans  la  première  expérience 
que  dans  les  suivantes. 

Les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter  ne  confir- 
ment pas  le  fait  avancé  par  Edwards,  à  savoir,  que  les  oi- 
seaux absorbent  une  quanti  té  notable  d'azote  pendant  l'hiver. 
La  poule  et  le  canard  ont,  au  contraire,  dégagé  de  Tazoïe 
pendant  les  expériences  que  nous  avons  faites  en  janvier  et 
février,  bien  que  l'enceinte  dans  laquelle  ils  se  trouvaient 
fût  maintenue  à  la  température  de  la  glace  fondante^  cir- 
constance que  nous  regardions  comme  favorable  à  l'absorp- 
tion de  l'azote,  si  l'observation  d'Edwards  était  exacte.  Il 
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convient  cependant  de  remarquer  que  dans  les  deux  expé- 
riences faites  sur  ces  oiseaux,  le  dégagement  de  l'azote  a 
été  beaucoup  plus  faible  que  celui  que  nous  avons  constaté 
jsur  les  mêmes  animaux  dans  une  autre  saison ,  et  lorsque  la 
cloche  était  maintenue  à  une  température  de  i4  à  1 6  degrés. 

Dans  l'expérience  lo,  faite  sur  un  lapin,  nous  avons 
reconnu  une  faible  absorption  d'azote;  mais  elle  est  telle- 
ment petite,  qu'il  est  difficile  d'eu  répondre. 

Nous  avons  fait  également  quelques  expériences  préli- 
minaires sur  la  respiration  des  animaux  dans  une  atmo- 
sphère beaucoup  plus  riche  en  oxygène  que  l'air  atmosphé- 
rique ordinaire,  afin  de  reconnaître  si  la  composition  de 
l'air  exerçait  uue  influence  notable  sur  le  dégagement,  ou 
l'absorption  de  l'azote. 

L'appareil  était  disposé  comme  dans  les  expériences  pré- 
cédentes. L'animal  était  placé  dans  la  cloche,  et  l'obtura- 
teur e/^ était  adapté  sur  rouverlure  inférieure  ab  ^  fig.  :x , 
mais  sans  que  les  boulons  fussent  serrés.  On  introduisait 
dans  la  cloche,  parla  tubulure  v' i\  du  gaz  oxygène  qui 
chassait  une  partie  de  l'air  à  travers  les  interstices  laissés 
entre  l'ouverture  ab  et  son  couvercle.  Lorsqu'on  avait 
fait  passer  ainsi  environ  5o  à  80  litres  de  gaz  oxygène  ,  on 
serrait  les  boulons  pour  fermer  hermétiquement  la  cloche, 
et  l'on  continuait  l'introduction  de  l'oxygène  jusqu'à  ce 
que  le  manomètre  indiquât  un  excès  de  pression  de  3  à  4 
centimètres.  On  fermait  alors  le  robinet  /',  on  mettait  le 
tube  t'V  en  communication  avec  le  flacon  M  et  avec  l'une 
des  pipettes  à  oxygène  A,  et  l'on  attendait  le  moment 
où,  par  l'effet  de  la  respiration  de  l'animal,  le  gaz  inté- 
rieur s'était  mis  en  équilibre  avec  l'atmosphère  extérieure. 
On  faisait  alors  une  prise  de  gaz  dans  l'appareil  manomé- 
trique  a'  b'c  d'\  l'analyse  de  ce  gaz  donnait  la  composition 
de  l'air  primitif  dans  lequel  s'effectuait  la  perspiration  de 
l'animal.  On  ouvrait  le  robinet  r,  et  l'on  continuait  l'expé- 
rience comme  à  l'ordinaire. 
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Nous  n'avaiis  jamais  remarqué  que  les  animaux  éprou- 
vassent le  moindre  malaise  dans  ces  atmosphères  très-riches 
en  oxygène  ;  leur  respiration  ne  paraissait  aucunement 
gênée,  même  a  la  fin.  L'atmosphère  de  la  cloche  renfer- 
mait, en  cflet,  à  la  tin  de  rexpéricnce,  plus  d'oxygène 
que  n'en  contient  l'air  ordinaire;  et  la  grande  quantité 
d'acide  carbonique  qui  s'y  accumulait  ne  paraissait  pas 
produire  d'effets  fâcheux.  Les  animaux  sortis  de  l'appareil 
ont  continué  à  se  bien  porter,  et  sont  rentrés  entièrement 
dans  leurs  conditions  normales. 

i3*  Expérience, 

Ponle  pesant  2  187  grammes  (la  même  que  dans  les  expé- 
riences I  et  8);  on  lui  adonné  beaucoup  de  nourriture  avant 
de  rintroduire  dans  l'appareil.  On  lui  a  mis  dans  la  cloche  de 
Torgé  et  de  Teau  qu'elle  a  consommées  en  grande  partie.  La 
poule  est  restée  quatre-vingt-dix  heures  dans  l'appareil;  elle  n'a 
manifesté  aucun  malaise;  elle  a  pondu  successivement  deux  œufs 
qu'elle  a  mangés  immédiatement,  comme  dans  Texpérience  i.  Le 
poids  de  l'oxygène  consommé  a  été  de  aïo^*",  i8. 

Composition  du  gaz. 
Au  commencem.  de  rcxpcrienco.  A  la  fin  de  rexpérience. 

Oxygène -     65,83  Acide  carbonique   .        7,21 

Azote.  .  .    .  .    .      34, 17  Hydrogène traces. 

100,00  Oxygène .      v58,o8 

Azote 34,71 

100,00 

L'azote  exhalé  forme  les  0,001 3  du  poids  de  l'oxygène  con- 
sommé. 

Le  poids  de  l'oxygène  consommé  en  une  heure  dans  cette 
expérience  est  de  i^^^Z'i  \  le  même  animal  en  a  consommé 
26'",28  dans  rexpérience  i. 

Ainsi,  la  consommation  d'oxygène  n'a  pas  été  sensible- 
ment plus  grande  dans  une  atmosphère  beaucoup  plus  riche 
en  oxygène. 
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siblement  en  même  proportion  que  dans  Tair  atmosphé- 
rique. La  présence  de  la  petite  quantité  d'acide  carbonique 
ne  trouble  d'ailleurs  en  rien  la  respiration ,  car  nous  nous 
sommes  assurés  qu'un  animal  peut  séjourner,  pendant  long- 
temps et  sans  éprouver  de  malaise  apparent,  dans  une  atmo- 
sphère renfermant  plus  de  la  moitié  de  son  volume  d'acide 
carbonique,  pourvu  que  cette  atmosphère  contienne  une 
quantité  suffisante  d'oxygène.  Plusieurs  des  expériences 
préliminaires  que  nous  avons  transcrites  peuvent  même 
être  citées  à  l'appui  de  ce  fait. 

Nos  expériences  ont  porté  sur  les  différentes  classes  ani- 
males; dans  chacune  d'elles,  nous  avons  choisi  un  petit 
nombre  d'espèces,  en  prenant  de  préférence  les  animaux 
domestiques,  parce  qu'il  y  avait  moins  à  craindre  qu'ils 
fussent  troublés  dans  leurs  fonctions  par  leur  séjour  dans 
notre  appareil.  Nous  avons  pensé  qu'il  valait  mieux  étudier 
le  phénomène  de  la  perspi ration  sur  un  petit  notribre  d'es- 
pèces, mais  d'une  manière  complète,  que  de  l'étudier  in- 
complètement sur  un  plus  grand  nombre.  Nous  avons  fait, 
ordinairement,  plusieurs  expériences  âur  le  même  individu 
soumis  à  des  alimentations  différentes,  et  sur  plusieurs  indi- 
vidus de  la  même  espèce,  soumis  au  même  régime.  Malheu- 
reusement, ces  expériences  sont  fort  longues  et  coûteuses,  et, 
malgré  le  temps  considérable  que  nous  y  avons  consacré, 
nous  ne  les  avons,  peut-être,  pas  multipliées  autant  que  le 
sujet  l'exigerait. 

Nous  aurons  soin  de  donner  les  principaux  éléments  de 
chaque  expérience;  ils  sont  nécessaires  au  lecteur  qui  veut  se 
faire  une  idée  des  circonstances  dans  lesquelles  elle  a  été  faite. 

EXPÉRIENCES  SUR  LES  MAMMIFÈRES 


DANS  L* ATMOSPHÈRE  NORMALE. 


I.  —  Expériences  sur  les  LÀPrns. 

16*  Expérience. 

Lapin  A,  pesant  2755  grammes;  on  hii  donne  dans  la  cloche 
43o  grammes  de  carottes.  L'expérience  dure  4^1^45™.  Tempe- 
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rature  T  de  l'eau  du -manchon  pendant  Tcxpérience,   de  21  à 
22  degrés. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique. 1,10 

Hydrogène  protocarboné.  2,00 

.Oxygène i6,52 

Azote 80 ,38 

100,00 

E^ccès  de  la   pression  finale  du  gaz  intérieur  sur  la  pression 
initiale 0,0 

Poids  de  l'oxygène  consommé 1 16,291 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 146,490 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique .  1 06 ,  538 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,577 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé.     0,916 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,0049 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. ......     28^,720 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal o*'?987 

17*  Expérience, 

Le  même  lapin  A,  pesant  2780  grammes,  nourri,  dans  l'inter- 
valle, avec  des  carottes  et  des  fanes  de  carottes.  On  lui  met  dans 
la  cloche  600  grammes  de  carottes,  qu'il  mange  entièrement.  L'ex- 
périence dure  54**  4^™'     T  =  23'». 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience , 

Acide  carbonique o,  1 5 

Hydrogène  protocarboné,  0,42 

Oxygène '8, 70 

Azote 80,73 


I 00 , 00 


26. 


{  4o4  ) 

Excès   de  la   pression  finale  du   gaz   intérieur  sur   la   pression 

initiale. =  o«"" ,  i 

G»' 

Poids  de  Toxygène  consommé 133,291 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 168, 197 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique  •  122, 325 

Poids  de  l'azote  exhalé o, 723 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé.  0,918 

Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  exhalé  et  le  poids 

de  Toxygène  consommé ; o ,  oo54 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 28*", 4^9 

Poids  de  Toxygène consommé,  en  une  heure ,  par 

I  kilogramme  de  l'animal o^'',877 

18®  Expénence, 

Lapin  B ,  pesant  4^4^  grammes ,  nourri  avec  des  carottes  et  des 
fanes.  On  lui  met  dans  la  cloche  799  grammes  de  carottes,  qu'il 
mange  entièrement.  Durée  de  l'expérience,  43'*4<^™* 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique.  ....  1 9^9 

Hydrogène o,56 

Hydrogène  carboné traces. 

Oxygène.^ . 18,42 

Azote 79î43 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  du  gaz  sur  la  pression  initiale.   0,0 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé i44>  17  » 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 187,891 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique .  1 36,648 

Poids  de  l'azote  exhalé o ,  1 20 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  l'oxygène  consommé o>948 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé , . .  > o,ooo83 


{4o5  ) 

Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure.  ......      3*'",3o?.,. 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  Tanimal o*'',797 

19®  Expérience. 

Le  même  lapin  B,  pesant  3  800  grammes.  Il  est  arrivé  un  ac- 
cident grave  dans  cette  expérience  :  on  avait  oublié,  le  soir,  de 
remonter  l'appareil  moteur,  et  le  jeu  des  pipettes  s'est  arrêté 
pendant  la  nuit,  probablement  vers  trois  heures  du  matin.  Le 
lendemain  matin ,  on  a  trouvé  l'animal  mort  dans  la  cloche  ;  on 
n'en  a  pas  moins  remis  l'appareil  en  marche ,  et  on  l'a  fait  fonc- 
tionner pendant  trois  heures  pour  absorber  tout  l'acide  carbo- 
nique. On  a  terminé  Texpérience  comme  à  l'ordinaire,  seulement 
on  n'a  pas  ramené  la  température  de  l'eau  de  la  cloche  au  point 
où  elle  était  au  commencement  de  l'expérience  ;  on  Ta  élevée  da- 
vantage pour  compenser  approximativement  l'effet  de  la  chaleur 
animale.  La  température  initiale  était  de  8°,3,  et  la  température 
finale  de  cf^fi. 

Comjwsition  du  gaz  h  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique traces. 

Hydrogène o  ,24 

Hydrogène  protocarboné .  o  ,3o 

Oxygène.  .  .    i3,94 

Azote 85 ,52 


100,00 


Poids  de  l'oxygène  consommé 4^>99^ 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 61  ,000 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  44>363 

Poids  de  l'azote  exhalé 2 ,4^ 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  le'poids  de  l'oxygène  consommé.      0,906 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o, o5o3 

Nous  avons  rapporté  cette  expérience,  paix^e  qu'elle  nous  a 
semblé  offrir  de  l'intérêt,  précisément  à  cause  des  circonstances 
0  X  cep  lion  nol  les  qu'elle  a  présentées. 


(  4o6  ) 

sa**  Expérience. 

Lapin  G ,  nourri  avec  des  carottes.  On  lui  met  dans  la  cloche 
5oo  grammes  de  carottes  fraîches,  quHl  mange  entièrement.  Durée 
de  l'expérience,  Adngt-sept  heures.    T  =  18  à  19°. 

Poids  de  l'animal  avant  l'expérience 3648^' 

Poids  de  l'animal  après  Texpérience. ....     8662 

Gain   ....  \/\ 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique i  ,28 

Oxygène 18,12 

Azote 80 ,60 


I 00 , 00 


Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.       0^0 

g»* 
Poids  de  l'oxygène  consommé.  .  ; 849  333 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 98,609 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.      71 .643 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,682 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé.     0,849 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé    O  ,oo8i 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 3*'7 1 24 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure  ,  par 

I  kilogramme  de  l'animal o^'jSSô 

21®  Expérience* 

Le  même  lapin  G  ;  on  ne  lui  a  pas  donné  de  nourriture  de- 
puis sa  sortie  de  la  cloche.  Au  moment  où  on  le  remet  dans 
l'appareil ,  il  est  à  jeun  depuis  trente  heures.  On* ne  lui  donne  pas 
de  nourriture  dans  la  cloche  :  ainsi  cette  expérience  se  rapporte 
à  l'animal  dans  l'état  d'inanition. 

Poids  de  l'animal  à  son  entrée  dans  la  cloche.     35o6^^ 
Poids  de  l'animal  à  sa  sortie  de  la  cloche 336o 

Perte 1 46 


(4o7) 
Durée  de  l'expérience 34*'  i5*".    T  =  19°. 

Cam position  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 1 ,35 

Oxygène \ 18, 36 

Azote 80, 29 

^  100,00 

Excès  delà  pression  finale  sur  la  pression  initiale  =  —  5""", 5 

,  g*" 

Poids  de  l'oxygène  consommé 86,463 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 79>976 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.     58, 164 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,439 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Ta- 

cidè  carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé.      0,672 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

Toxygène  consommé.  ..... o,oo5o 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.    2«*',5i8 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

1  kilogi'amme  de  l'animal. o**",  735 

22^  Expérience . 

Lapin  D^  nourri  avec  des  carottes.  On  lui  donne  5oo  grammes 
de  carottes,  qu'il  mange  en  grande  partie.  Durée  de  l'expérience, 
22^45"*-     T  =  240. 

Poids  de  l'animal  avant  l'expérience 4^4^**^ 

Poids  de  l'animal  après  l'expérience .^949 

'  ,  Perte  de  poids   ....  99 

Composition  du  gaz  h  la  fin  de  l* expérience. 

Acide  carbonique 7>o8 

Hydrogène.  , 0,26 

Oxygène ^2*99 

Azote 19  Si 

îOOjOO 


(  4«8  ) 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale  —  i ""•"', 5 

Poids  de  l'oxygène  consommé 8i  ,684 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit. 106,705 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique .  77, 6o4 

Poids  de  l'azote  exhalé o , 872 

Rapport  entre  le  poids  de  Poxygène  contenu  dans  Ta-  • 

cide  carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé.     0,950 

Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  exhalé  et  le  poids  de 
Toxygène  consommé o  ,oo45 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure .    .....     3'^''  ,590 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure ,  par 

I  kilogramme  de  l'animal o8*',897 

Dans  cette  expérience ,  il  s'est  accumulé  beaucoup  d'acide  car- 
bonique ,  mais  seulement  vers  la  fin  ;  cette  circonstance  est  due  à 
un  petit  dérangement  du  mécanisme ,  qui  a  beaucoup  ralenti  le 
mouvement  des  pipettes  à  potasse.  On  a  remédié  en  partie  à  cet 
inconvénient,  en  maintenant  un  plus  grand  excès  de  pression  dans 
la  cloche. 

!?3*  Expérience» 

Le  même  lapin  D,  mais  à  l'inanition.  L'animal  est  resté  à  jeun 
pendant  trente  heures  avant  d'être  placé  dans  la  cloche ,  où  il  reste 
sans  nourriture.  Durée  de  l'expérience  ,  28**  25"*.     ï  =  23®. 

Poids  de  l'animal  avant  l'expérience 367  5^'' 

Poids  de  l'animal  après  l'expérience.  ....     3480 

Perte  de  poids   ...        195 
Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique '  >  07 

Oxygène. •      18, 34 

Azote 80,59 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale  =  —  o*"'"  ,3 


(4o9) 

Poids  de  l'oxygène  consommé 77 ,  i58 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 75,o38 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  54,573 

Poids  de  Tazote  exhalé o  ,686 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o, 707 

Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé » o  ,.oo8g 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 2«',73i 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure ,  par 

I  kilogramme  de  l'animal ^.  .  .* o6',763 

24*  Expérience. 

Le  même  lapin  D.  Au  sortir  de  la  cloche,  le  lapin  a  été  nourri 
pendant  plusieurs  jours  avec  du  pain  et  de  l'avoine ,  on  mettait 
de  l'eau  à  sa  disposition;  mais  comme  il  n'en  buvait  pas  spon- 
tanément, on  lui  en  introduisait  tous  les  jours  une  certaine  quan- 
tité à  l'aide  d'un  entonnoir.  Le  lapin  s'était  parfaitement  remis 
depuis  la  dernière  expérience;  on  l'a  placé  dans  la  cloche  avec  du 
pain  dont  il  a  mangé  la  plus  grande  partie. 

L'animal  pesait ,  avant  l'expérience 38208' 

L'animal  pesait ,  après  l'expérience ^77^ 

Perte  de  poids 4^ 

L'expérience  dure 25**  5".     T  ==  20°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique i  ,82 

Hydrogène 0,16 

Oxygène 18, 32 

Azote 79  >  7"® 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  ...     0,0 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé 85 ,  195 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 1 16,779 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.      84,93o 
Poids  de  l'azote  exhalé 0,281 


(4.0) 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé ^9  997 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote. exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé. o  ,oo33 

Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure 3*^,390 

Poids  de  Toxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  1  kilogramme  de  l'animal o<'',893 

25®  Expérience. 

Trois  lapins,  âgés  de  quelques  mois,  de  la  même  portée,  pe^ 
sant  ensemble  6940  grammes.  Ils  sont  nourris,  avant  et  pendant 
l'expérience,  avec  des  carottes.  Durée  de  l'expérience,  24** 52". 
T=i8". 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique 2,37 

Hydrogène ^  >29 

Oxygène 18,01 

Azote 79?  33 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale. ...      0,0 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé 188, 658 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit a4i  94'^ 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  175,576 

Poids  de  l'azote  exhalé o ,  i45 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,931 

Rapport  entre   le   poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de 

l'oxygène  consommé o  ,00077 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure ,  par 

les  trois  lapins* 7*% 586 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  eu  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal r^'',o93 


(4ii) 

*"'  26*  Expérience. 

Cette  expérience  a  été  faite  à  la  demande  de  M.  Magendie. 
Cet  habile  physiologiste  a  remarqué  que  lorsqu'on  enduit  les  ani- 
maux d'huile  ou  d'un  vernis  quelconque,  ils  se  refroidissent  ra- 
pidement et  meurent  au  bout  de  quelque  temps.  Il  était  intéres- 
sant de  rechercher  quelle  influence  ces  circonstances  exerçaient  sur 
la  respiration. 

Un  lapin  £,  nourri  avec  des  carottes  et  des  fanes,  a  été  enduit 
d'huile  d'oeillette ,  une  heure  environ  avant  de  l'introduire  dans 
l'appareil;  l'animal  a  paru  souffrant  après  quelque  temps.  Il  a 
poussé  des  cris  vers  la  fin  de  l'expérience.  La  température  en  a  été 
prise  dans  l'anus,  au  moment  où  on  l'a  sorti  de  la  cloche  ;  elle  a  été 
trouvée  de  35  degrés.  L'animal  est  mort  environ  une  heure  après 
la  sortie  de  l'appareil.  La  durée  de  l'expérience  a  étéde  vingt-trois 
heures.     T  =  25i®. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique o  ,88 

Oxygène.. ï9j44 

Azote. ....  ; 79,68 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  7»»™,o 

Poids  de  l'oxygène  consommé 81 ,4^3 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit. .  .    89,926 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  65,4oi 

Poids  de  l'azote  exhalé ». o , 08 1 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o,8o3 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,00 10 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 3^',54o 


Les  expériences  16,  17,  18,  20,  22  ont  été  faites  sur  des 
lapins  nourris  avec  des  carottes.  Dans  toutes  ces  expériences, 
il  y  a  eu  exhalation  d'azote^  la  proportion  de  ce  gaz,  rap- 


(4>2    ) 

portée  au  poids  de  Toxygène  cousomiué,  a  été  : 

N®*  i6 G, 0049  1    . 

17 o , oo54  j 

18 •..  o,  0008      B 

20 o,oo8î      C 

22 0,0045      D 

25 o  ,0008       3  jeunes  lapins. 

Moyenne. . .  .     o,oo4i 

elJe  est  donc  toujours  restée  au-dessous  de  7—  du  poids  de 
l'oxygène  consommé. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  a  été  : 

N°«  16.... 0,916  ) 

17 o,9>^  J 

18 0,948      B 

20 0,849      ^ 

22 Oj95o      D 

25 o>93i       3  jeunes  lapins. 

Moyenne ^>9^9 

Nous  voyons  que  ce  rapport  est  resté  le  même  dans  les 
deux  expériences  16  et  17  faites  sur  le  même  lapin  sou- 
mis à  une  alimentation  identique  ^  mais  il  a  varié  de  -^  dans 
les  expériences  faites  sur  des  individus  différents,  quoique 
soumis  à  la  même  alimentation.  En  admettant  la  moyenne 
0,919  des  cinq  expériences,  on  voit  que,  sur  100  parties 
d'oxygène  consommées,  il  y  en  a  9 1 ,9  qui  se  retrouvent  dans 
l'acide  carbonique,  et  8,1,  seulement,  sont  absorbées  dans 
d'autres  combinaisons  qui  ne  prennent  pas  l'état  gazeux. 

Le  poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure  a  été  : 

gr 

N«*  16 2,720  i 

ï7- 2,439  I 

18 3,3o2      B 

20 3 , 1 24      C 

22 3,590      D 

2.5 7  ,586       3  jeunes  lapins. 


(  4i3  ) 
Si  on  le  rapporte  à  des  poids  égaux  des  animaux,  on  trouve  : 

N^'Me o''987  i  ^ 

'7 <>»877  ) 

iS 0,797      B 

20 o,856     C 

22 0,897      ^ 

25 1 ,093       3  jeunes  lapins. 

Moyenne 0,918 

On  voit  que  la  consommation  d'oxygène  est  notablement 
différente,  même  dans  les  deux  expériences  16  et  17,  faites 
sur  le  même  individu.  Les  variations  ne  présentent  rien 
de  régulier  par  rapport  aux  poids  absolus  des  individus. 
C'est  dans  Texpérience  26,  faite  sur  déjeunes  lapins,  que 
la  consommation  d'oxygène  a  été,  comparativement,  la  plus 
grande.  On  peut  conclure  de  là  que  l'intensité  absolue  de  la 
respiration  varie  notablement,  non-seulement  dans  des 
individus  différents,  mais  encore  dans  le  même  animal- 

Les  expériences  21  et  23  ont  été  faites  sur  deux  lapins 
différents,  à  V inanition  ^Xoms  deux  avaient  été  nourris  pré- 
cédemment de  la  même  manière,  avec  des  carottes  et  d'au- 
tres légumes,  mais,  avant  de  les  soumettre  à  l'expérience, 
ils  étaient  restés  trente  heures  sans  manger. 

Dans  les  deux  expériences,  il  y  a  eu  exhalation  d'azote, 
et  le  rapport  du  poids  de  ce  gaz  à  celui  de  l'oxygène  con- 
sommé a  été  : 

N°»  21 o,oo5o  C 

23 0,0089  D 

Moyenne.  . . .     0,0069 

c'est-à-dire  peu  différent  de  ce  qu'il  a  été  trouvé  pour  ces 
mêmes  animaux  lorsqu'ils  étaient  soumis  à  leur  régime 
ordinaire. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  celui  de  l'oxygène  consommé  est,  au 
contraire,  beaucoup  plus  faible  que  lorsque  les  animaux 


K)  l'avoine  et  du  son  mouillé,  et  avait  été  soumis  préalable- 

î  ment,  pendant  plusieurs  jours,  à  cette  même  alimentation. 

j.  L'expérience  24  constate  encore  une  exbalatîo»  d'azote 

Il  j  qui  est  les  o,oo33  du  poids  de  l'oxygène  consommé.  Le  rap- 

i]  port  entre  le  poids  de  l'osygène  contenu  dans  l'acide  car- 

:  !  bonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  a  été  ; 

t  23.  L'animal  nourri  avec  des  carottes o»95o 

i,  24-  L'animal  nourri  avec  du  pain  et  de  l'itvoine '))997 

i  Ce  rapport  a  donc  été  plus  grand  dans  l'alimentation  au 

;-  grain  que  dans  celte  aux  légumes.  Sur  100  parties  d'oxygène 

consommées  par  l'animal  alimenté  au  pain  et  à  l'avoine,  on 
'__'  en  a  trouvé  99,7  dans  l'acide  carbonique;  o, 3  seulement 

disparaissent  dans  des  combinaisons  non  gazeuses. 
Le  poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure  a  élc  ; 


(  4i5  ) 

22.  Par  l'animal  nourri  avec  les  carottes.  . 3,5go 

24-  Par  l'anima]  nourri  avec  le  pain  et  l'avoine 3,390 

Cette  consommation  est  doue  restée  à  peu  près  la  même. 

Les  expériences  19  et  26  ont  été  faîtes  dans  des  conditions 
anomales  : 

Dans  l'expérience  19,  l'animal  est  mort  asphyxié,  parce 
que  le  jeu  des  pipettes  à  potasse  s'est  arrêté.  On  a  trouvé 
dans  ce  cas  une  exhalation  d'azote  beaucoup  plus  considé- 
rable ,  car  elle  s'élève  à  Ojo5o3  du  poids  de  l'osygène  con- 
sommé. Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu 
dans  l'acide  carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 
a  été  peu  dilTércnt  de  ce  qu'il  est  dans  les  conditions  nor- 
males, car  il  a  été  trouvé  de  0,906;  cela  ne  doit  pas  sur- 
prendre, puisque  la  plus  grande  partie  de  ce  gaz  s'est  formée 
pendant  une  respiration  normale. 

Dans  l'expérience  26,  l'animal  avait  été  recouvert,  sur 
tout  son  corps,  d'une  couche  d'huile-,  ïl  était  très-souf- 
frant, et  il  mourut  une  heure  environ  après  sa  sortie  de  la 
cloclie.  11  y  a  encore  eu  une  faible  exhalation  d'azote,  la- 
quelle s'est  élevée  à  0,0010  du  poids  de  l'oxygène  con- 
sommé. Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans 
l'acide  carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  a  été 
de  o,8o3;  par  conséquent,  notablement  plus  faible  que 
lorsque  l'animal,  soumis  à  la  même  alimentation,  est  eu 
bonne  santé:  mais  ce  rapport  est  beaucoup  plus  fort  que 
pour  les  lapins  à  l'inanition.  Il  est  bon  de  remarquer  que 
l'animal  n'a  pas  pris  de  nourriture  pendant  les  vingt-trois 
heures  qu'il  est  resté  dans  l'appareil,  et  que  c'est  à  cette 
circonstance  que  l'on  peut  attribuer,  au  moins  en  partie, 
la  faiblesse  de  ce  rapport  entre  l'oxygène  de  l'acide  carbo- 
nique et  l'oxygène  consommé.  Le  poids  de  l'oxygène  con- 
sommé par  heure  a  été  de  3^'",54o,  c'est-à-dire  à  peu  près 
égal  à  celui  que  l'on  a  trouvé  pour  ces  animaux  en  bonne 
santé. 
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II.  —  Expériences  sur  les  chiejvs. 

2^®  Expérience^ 

Chien  A  au  terme  de  sa  croissance  ;  il  pèse  6898  grammes  avant 
l'expérience..  L'animal  était  nourri  à  la  viande  depuis  plusieurs 
jours  ;  on  ne  lui  donne  pas  de  nourriture  dans  la  cloche.  Durée 
de  l'expérience,  7.^  So".     T=:  22®. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique 3, 01 

Oxygène ^  7  ^4^ 

Azote 79*^7 

ioo,oo 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.   -h5*"*",9i 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé 182,288 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 185,961 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique .  1 35 ,  244 

Poids  de  l'azote  exhalé o ,  182 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consomme 0,74^ 

Rapport  entre   le  poids   de  l'azote  exhalé  et  c«lui  de 

l'oxygène  consommé 0,0010 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure ^^^ ^/\^o 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal i^^*^,  164 

28**  Expérience, 

Le  même  chien  A  ;  on  a  continué  à  le  nourrir  avec  de  la  viande 
crue  ;  il  pèse,  avant  l'expérience,  6  370  grammes.  Durée  de  l'expé- 
rience, 22*»  i5'".     T=  23°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 1 ,65 

Oxygène ^1^1^ 

Azote 80,57 

100,00 


f4i7) 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale,    -f-  o"*™,2 


gr 


Poids  de  l'oxygène  consommé 182 ,38i 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 188, o5o 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  1 36, 763 

Poids  de  Tazote  exhalé 0,624 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé 0,750 

Rapport  entre   le  poids  de  Tazote  exhalé  et  celui  de 

l'oxygène  consommé o,oo34 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 8*',  196 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  Tanimal i«',286 

29*"  Expérience, 

Le  même  chien  A;  il  est  resté  soumis  au  régime  de  la  viande 
crue  ;  il  pèse,  avant  l'expérience,  6  290  grammes.  Durée  de  l'expé- 
rience, 21^  i5™.     T  =  25*». 

Composition  du  gaz  a  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique o>77 

Oxygène ^1^1^ 

Azote 81 ,53 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  ...      0,0 

Poids  de  l'oxygène  consommé 146,479 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit i5o  ,4o6 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  109,386 

Poids  de  l'azote  exhalé 1 ,016 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,747 

Rapport  entre  le  poids  de   l'azote  exhalé    et  celui   de 

l'oxygène  consommé o  ,0069 

Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure 6*', 893 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  i  kilogramme  de  l'animal. '*'^î095 

Ann.  de  Oiim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XXVI.  (Août  1849.)  27 
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So*"  Expérience. 

Autre  chien  plus  âgé  B ,  nourri  également  à  la  viande.  11  pèse* , 
iui  moment  d'entrer  dans  Tappareil,  6218  grammes.  L'expérience 
dure  vingt-sept  heures.     T  =  21°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique. ....        i  ,65 

Hydrogène traces. 

Oxygène 16,71 

AZOl6  •    «tt..».      ..«••        00  «  ^  I 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale  =  —  o'"'",8 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consomme 1 70,520 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 173,472 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  126, 161 

Poids  de  l'azote  exhalé o,53o 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,740 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé   o ,  oo3 1 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 6^'',3i5 

Poids  de   l'oxygène  consommé,   en   une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal i<',oi6 

3 1  •  Expérience. 

Chien  C,  nourri  à  la  viande  crue;  il  pèse,  avant  l'ex- 
périence   .     6256**', 5 

Après  l'expérience 6060'', 5 

Perte i96*'',o 

Durée  de  l'expérience   ....      10^  15".     T  =  i5". 

*  Composition  du  gaz  à  la  fin  de  Inexpérience. 

Acide  carbonique.  ...        3,09 

Oxygène i4>ï2 

Azote ^2,79 

100,00 


(  4i9) 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale     —  3™" ,61 

fr 

Poids  de  l'oxygène  consommé 87  ,889 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 86,378 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  62,820 

Poids  de  l'azote  exhalé i  ,535 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé   0)743 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé .0,0174 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure S^^,5']o 

Poids  de  l'oxygène  consommé,   en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal 1*^,393 

32®  Expérience. 
Chien  D ,  au  régime  de  la  viande  seule  depuis  plusieurs  jours. 

L'animal  pèse,  avant  l'expérience 4^^^  ,5 

L'animal  pèse,  après  l'expérience 47'^mO 

Perte 90,5 

Durée  de  l'expérience      i3*»  10"».     T  =  21". 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique '  ?95 

Hydrogène o ,  08 

Hydrogène  carboné  0,16 

Oxygène 16, 65 

Azote 8ï  ,16 

1 00 , 00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale. ...     0,0 

Poids  de  l'oxygène  consommé 69, 168 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 70,648 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.      5i  ,38o 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,948 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o ,  743 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,01 37 

27. 
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Poids  (le  l'oxygène  consommé  par  heure. , .  .    .  .      5^'  ,9.5'>>. 
Poids  de  l'oxygène  consommé,   en  une  heure, 

])ar  I  kilogramme  de  l'animal i  ,  io6 

33"  Expérience. 

Chien  E,  nourri  à  la  viande,  pesant  5625  grammes.  A  la  de- 
mande de  M.  Magendie ,  ce  chien  a  été  enduit,  sur  toute  la  surface 
de  son  corps,  d'une  couche  de  gélatine.  L'animal  était  très- 
gêné  parce  vernis  qui  empêchait  ses  mouvements,  mais  il  n'a 
pas  paru  souffrant.  L'expérience  a  duré  io^3o".  T=r2o**. 
Le  chien,  au  sortir  de  Tappareil,  a  été  lavé  longtemps  à  l'eau 
tiède;  on  est  parvenu  ainsi  à  détacher  complètement  la  gélatine. 
Il  ne  s'est  d'ailleurs  pas  ressenti  de  cette  expérience. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  do,  V  expérience. 

Acide  carbonique   . .        5,17 

Oxygène 1 4  »  ^5 

Azote 80, 58 

i 00 , 00 

Kxcès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale   ...     0,0 

Poids  de  l'oxygène  consommé 87  ,568 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 89,316 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  64,957 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,672 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o  »74  ' 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,0077 

Poids ^e  l'oxygène  consommé  par  heure.  :.,...      8»'',34o 
Poids  de  l'oxygène  consommé,   en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal i«'',48i 

34*  Expérience. 
Chien  F,  nourri  «1  la  viande. 
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L^aiiimal  pèse,  avant  l'expérience 56 1 5^' 

L'animal  j)ùse,  après  rexpérience 6284 

Perte  de  poids 33 1 

Durée  de  l'expérience 1"^^  20"^.     T  =  23". 

Composition  du  gaz  h  la  fin  de  V expérience, 

*  Acide  carbonique  ....  2,47 

Hydrogène  . o ,  32 

Oxygène «7,70 

Azote 79  >5* 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.    —  2'""*, 3 

Poids  de  l'oxygène  consommé;  ... 1 1 5,656 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 1  i<^,66i 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  87  ,026 

Poids  de  Fazote  exhalé o  ,076 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé 0,752 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,00066 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 6^', 67 3 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal .  .    i«%224 

35®  Expérience. 

Le  chien  A,  pesant  6  390  grammes;  on  ne  lui  donne  pas  de  nour- 
riture dans  la  cloche;  mais  l'animal,  immédiatement  avant  d'y 
entrer,  a  mangé  une  pâtée  abondante  de  pain  et  d'eau  grasse. 
Lorsqu'il  fut  renfermé  dans  la  cloche,  le  chien  eut  une  indiges- 
tion et  vomit  toute  la  nourriture  qu'il  venait  de  prendre ,  mais  il 
Ta  ravala  immédiatement.  Un  second  voiuissement  suivît  bientôt 
le  premier;  les  matières  vomies  furent  de  nouveau  nîiangées,  avec 
avidité,  et  le  chien  ne  manifesta  plus  aucun  signe  de  malaise 
pendant  le  reste  de  rexpérience.  Celle-ci  dura  en  tout  17*"  ^o^^. 
T  ~  23". 


(    422    ) 
Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience . 

Acide  carbonique .....  5,52 

Hydrogène 3 ,82 

Oxygène i  '  >o4 

Azote 79>^2 

I 00 , 00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.      o>o 


gr 


Poids  de  Toxygène  consommé i56,33o 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 196,270 

Poids  de  Poxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.  142,742 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,0594 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé    ....    o,gi3 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de 

l'oxygène  consommé o ,  ooo38 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 8^^,848 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure , 

par  I  kilogramme  de  Tanimal i«'*,384 

36*  Expérience. 

Le  même  chien  F  a  été  nourri,  pendant  huit  jours,  avec  une 
pâtée  formée  de  pain,  de  très-peu  de  viande  et  d'eaux  grasses; 
il  a  été  ensuite  soumis  à  Fexpérience. 

L'animal  pesait,  à  son  entrée  dans  la  cloche 61 45*^ 

L'animal  pesait,  à  sa  sortie  de  la  cloche 5865 

Perte 280 

L'expérience  a  duré  treize  heures.     T  =  22°. 

Composition  du  gtiz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 3,83 

Hydrogène o  ?  ^4 

Oxygène i4>96 

Azote 80 ,97 

100,00 


(  4^3  ) 

Excès  de  la  pression  (inale  sur  la  pression  initiale.    —  3'""^ 

Poids  de  l'oxygène  consommé 85,686 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 1 1  i  ,o8i 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Facide  carbonique.  80,786 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,688 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé o  ,943 

Rapport  entre  le   poids  de  Tazote  exhalé  et  celui  de 

Toxygène  consommé o  ,0080 

Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure 6*'",59i 

Poids  de  l'oxygène  consommé,   en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal ...  * i*'",  100 

37"  Expérience . 

Le  même  chien  F,  au  sortir  de  la  cloche ,  reste  à  jeun  pendant 
vingt-quatre  heures  ;  on  le  replace  dans  l'appareil  sans  lui  donner 
à  manger.  Ainsi  l'animal,  au  moment  d'entrer  dans  la  cloche, 
n'avait  pas  mangé  depuis  trente-huit  heures.  On  peut  donc  le  consi- 
dérer comme  à  l'état  d'inanition.   L'expérience  dure  11^  4°*". 

L'animal  pesait,  à  son  entrée  dans  l'appareil.    ,  .  .      5607*'^ 
L'animal  pesait,  à  sa  sortie  de  l'appareil 6677 

Perte   3o 

II  n'a  fait  dans  la  cloche  ni  urine  ,  ni  excréments. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique 2,76 

Oxygène 19,71 

Azote *  .      77,54 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale. .      0,0 

Poids  do  l'oxygène  consommé 1  i4>5i7 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 1 14,073 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbon.  82,962 

Poids  de  l'azote  absorbé . o  ,689 


(  4M  ) 

Rapport  enlre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0*724 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  celui  de 

l'oxygène  consommé o  ,0060 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 5^'",o54 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par  i  ki- 
logramme de  l'animal o«'",go2 

38®  Expérience, 

Le  même  chien  F,  au  sortir  de  la  cloche,  était  très-affamé,  car 
il  n'avait  pa3  iLangé  depuis  plus  de  soixante  heures;  on  lui  donna 
5o  grammes  de  graisse  de  mouton  qu'il  avala  avec  avidité;  douze 
heures  après,  on  lui  en  donna  200  grammes  qu'il  dévora  de 
même.  On  le  soumit  immédiatement  à  une  nouvelle  expérience. 
Le  chien  resta  1 3^  1 5™  dans  la  cloche  ;  mais  il  paraissait  souffrant 
et  resta  couché.     T  =  21**. 

.    Poids  de  l'animal  avant  l'expérience. .  . .     5547^^ 
Poids  de  l'animal  après  l'expérience ....      5485 

Perte 62 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique '9  94 

Hydrogène. traces. 

Oxygène 18,98 

Azote , . .  79,08 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  H-  o*""*,5 

Poids  de  l'oxygène  consommé 82 ,  960 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit -.  . .  .  -^8,060 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carboniq .  57 ,  4^5 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,000 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o  ,694 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,000 
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Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure G*"",  261 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure ,  par» 

1  kilogramme  de  I^animal i*', i38 


Les  expériences  27,  28,  29,  3o,  3i,  32  et  34  ont  été 
faîtes  sur  des  chiens  nourris  à  la  viande  5  dans  toutes  ces 
expériences,  il  y  a  eu  exhalation  d'azote.  Le  rapport  entre 
le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxygène  consommé 
a  été  : 

gr 

N°' 27 ^...  0,0010  A 

28. .....    o,oo34  A 

29 0,0069  A 

,  3o. o,oo3i  B 

3i 0,0174  C 

32 0,0137  D 

34. .    0,0007  F 

Moyenne o ,  0066 

La  quantité  d'azote  exhalée  varie  donc  beaucoup,  pour 
des  chiens  soumis  à  la  même  alimentation  de  chair  ;  mais 
elle  est  toujours  très-petite,  car  dans  l'expérience  3i,  où 
elle  a  été  la  plus  considérable,  le  poids  de  l'azote  dégagé 
forme  1,7  pour  100  du  poids  de  l'oxygène  consommé. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans 
l'acide  carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  a 
été  le  même ,  à  très-peu  de  chose  près ,  dans  toutes  les  expé- 
riences ;  on  a  trouvé  en  effet  : 

N**'  27 0,742     A 

28 0,750     A 

29 •  0,747  A 

3o 0,740  B 

3i 0,743  C 

32    0,743  D 

34.  ... 0,762  F 

Moyenne o ,  745 
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Aiusi ,  dan$  la  respiration  des  chiens  nourris  à  la  viande, 
sur  loo  parties  d'oxygène  consommées,  il  en  passe  74 v'^ 
dans  Tacide  carbonique,  et  25,5  sont  absorbées  pour  former 
des  combinaisons  non  gazeuses.  Le  rapport  0,743  qiic  nous 
trouvons  ici  est  beaucoup  pj us  faible  que  le  rapport  0,916 
obtenu  sur  les  lapins  nourris  avec  des  légumes,  et,  à  plus 
forte  raison,  que  le  rapport  0,997  ?"^  nous  avons  trouvé 
pour  le  lapin  nourri  à  l'avoine  et  au  pain  ;  il  est  uià  peu 
plus  grand  que  le  rapport  0,690  que  nous  ont  donné  les 
lapins  à  rinauitioii. 

Les  poids  d'oxygène  consommés  par  heure  ont  été  : 

7  »44o 

8,196 

6,893 

3o   6 , 3 1 5 

3i 8,570 

32 5,262 

34 6,673 

et,  si  Ton  rapporte  cette  quantité  à  des  poids  égaux  (i  kilo- 
gramme) de  Tanimal  : 

N*^*  27 

28 

29 

3o 

3i 

34 

Moyenne 


N<»»  27 . 
28. 
29 


A 
A 
A 
B 
C 
D 
E 


,i64 
,286 

,095 
,016 
,393 
,  106 
,224 


A 
A 

A 
B 
C 
D 
K 


,i83 


On  voit  que  la  quantité  d'oxygène  consommée  par  heure 
est  loin  d'être  constante  pour  le  même  animal ,  lors  mémr 
qu'il  est  soumis  à  une  alimentation  identique^  les  diffé- 
rences sont  du  même  ordre  que  celles  que  l'on  rencontre 
pour  différents  individus  de  la  même  espèce,  soumis  au 
même    régime.    Les    variations  ne    présentent   d'ailleurs 
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aucune  reJation  simple  avec  les  poids  absolus  des  animaux. 

L'expérience  35  a  été  faite  sur  le  même  cliien  A  qui  avait 
servi  aux  expériences  27,  28  et  29;  seulement  l'animal 
était  nourri ,  depuis  plusieurs  jours,  avec  une  pâtée  faite  de 
pain,  d'eaux  grasses  et  d'une  très- petite  quantité  de  viande. 
Il  y  eut  encore  de  l'azote  exhalé ,  mais  le  poids  de  ce  gaz  a 
été  seulement  les  o,ooo38  du  poids  de  l'oxygène  consommé. 
Le  rapport  entre  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique 
et  l'oxygène  consommé  a  été  trouvé  de  0,913,  par  consé- 
quejjt  beaucoup  plus  considérable  que  dans  les  expériences 
où  le  même  chien  était  nourri  de  viande.  Enfin,  le  poids 
de  l'oxygène  consommé  par  heure  a  été  de  8S'^5  848*,  la 
consommation  d'oxygène  a  donc  été  plus  grande  que  lorsque 
le  même  animal  était  nourri  à  la  viande. 

Oetie  expérience  présente,  en  outre,  une  circonstance 
très -remarquable  ,  savoir,  un  dégagement  considérable  de 
gaz  hydrogène  pur  qui  s'élève  à  près  de  2  litres.  Nul  doute 
que  ce  gaz  n'ait  été  exhalé  pendant  les  vomissements  fré- 
quents que  l'animal  a  éprouvés  dans  la  cloche.  Il  est  très- 
probable  que,  pendant  la  digestion,  les  matières  alimentaires 
dégagent  dans  l'estomac  de  l'hydrogène  pur,  mais  que  la 
plus  grande  partie  de  ce  gaz  se  brûle  de  nouveau,  sous  l'in- 
fluence des  matières  en  fermentation,  et  qu'il  n'en  sort  du 
corps  de  l'animal  que  de  très-petites  quantités.  Dans  l'expé- 
rience qui  nous  occupe,  ce  gaz  a  été  rejeté  dans  l'atmo- 
sphère pendant  les  vomissements ,  et  a  échappé  ainsi  à  la 
combustion  qu'il  aurait  subie  dans  les  organes  digestifs. 
MM.  Chevreul  et  Magendie  ont  constaté,  en  effet,  sur  des 
suppliciés,  que  les  gaz  renfermés  dans  les  intestins  conte- 
naient une  proportion  considérable  de  gaz  hydrogène,  et 
nous  avons,  nous-mêmes,  reconnu  l'existence  d'une  grande 
quantité  d'hydrogène  dans  le  gaz  retiré  du  canal  intestinal 
d'un  chien. 

Le  chien  F,  de  l'expérience  36,  était  nourri  depuis  long- 
temps avec  une  pâtée  formée  de  pain  et  d'eau  grasse;,  l'expé- 
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rîence  n*a  présenté  aucune  circonstance  extraordinaire.  11 
y  a  encore  eu  dégagement  d'azote ,  le  poids  du  gaz  exhalé 
a  été  les  0,0080  du  poids  de  l'oxygène  consommé.  Le  rap- 
port entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  car- 
bonique produit  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  a  été 
trouvé  de  o,g43,  c'est-à-dire  encore  plus  fort  que  dans  l'expé- 
rience 34.  Le  poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure  a  été 
de  I S"*,  100  pour  le  poids  de  l'animal  ramené  à  1  kilogramme. 

Ainsi  les  expériences  35  et  36,  comparées  aux  expé- 
riences 27,  iiS,  2g,  3o,  3i,  32  et  34,  montrent  que,  pour 
des  quantités  égales  d'oxygène  consommées,  la  proportion 
diacide  carbonique  produite  est  beaucoup  plus  forte  lorsque 
les  chiens  sont  soumis  à  une  alimentation  féculente,  que 
lorsqu'ils  sont  nourris  ai^ec  de  la  viande.  Avec  la  nourri- 
ture féculente,  le  rapport  entre  Toxygène  contenu  Sans 
l'acide  carbonique  et  l'oxygène  consommé  est  de  0,928; 
tandis  que,  lorsque  les  chiens  sont  nourris  avec  de  la  viande, 
ce  rapport  n'est  que  de  o^y^S. 

L'expérience  37  a  été  faite  sur  le  chien  F  à  l'inanition. 
Il  n'avait  pas  mangé  depuis  trente-huit  heures  lorsqu'on 
l'introduisît  dans  la  cloche  où  il  resta  vingt-trois  heures. 
Nous  trouvons  ici ,  non  pas  une  exhalation  d'azote  comme 
dans  les  expériences  précédentes,  mais  une  absorption  no- 
table  de  ce  gaz;  celle-ci  s'élève,  en  effet,  à  0,0060  du  poids 
de  l'oxygène  consommé.  Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxy- 
gène contenu  dans  l'acide  carbonique  produit  et  le  poids  de 
l'oxygène  consommé  est  0,724;  ainsi,  il  est  seulement  un 
peu  plus  faible  que  le  rapport  0,745  que  nous  avons  trouvé 
pour  les  chiens  nourris- à  la  viande.  Le  chien  F  consommait, 
par  heure,  6^^,591  d'oxygène  quand  il  était  nourri  au  pain; 
le  même  animal  n'en  consomma ,  par  heure,  que  56*^,054 
quand  il  fut  à  l'inanition. 

L'expérience  38  se  rapporte  au  même  chien  F,  auquel 
on  avait  donné  seulement  de  la  graisse  de  mouton  depuis 
sa  sortie  de  la  cloche  après  l'expérience  37.  Il  n'y  a  eu  ni 
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dégagement  ni  absorption  sensibles  d'azote.  Le  rapport  entre 
le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique  pro- 
duit et  le  poids  de  Toxygène  consommé  a  été  plus  faible 
encore  que  quand  Tanimal  était  à  l'inanition,  car  il  s'est 
élevé  seulement  à  0,694.  Le  cbien  a  consommé,  par  heure, 
68*",  261  d'oxygène,  c'est-à-dire,  un  peu  moins  qu'il  n'en 
avait  consommé  dans  le  même  temps  quand  il  était  nourri 
au  pain. 

Enfin,  l'expérience  33  a  été  faite  sur  un  chien  nourri  à 
la  viande,  mais  dont  tout  le  corps  avait  été  enduit  de  géla- 
tine. Cette  expérience  n'a  rien  présenté  de  particulier^  les 
résultats  ont  été  semblables  à  ceux  que  nous  avons  trouvés 
dans  les  expériences  27,  28,  29,  3o,  3i,  32  et  34- 

IIL   —  Expériences  sur  des  marmottes. 

Nous  avons  fait,  pendant  l'hiver  et  le  printemps  de  1848, 
des  expériences  comparatives  sur  la  perspi ration  des  mar- 
mottes assoupies  et  éveillées.  Les  animaux  nous  avaient  été 
envoyés  par  M.  le  professeur  Sacc,  de  Neufchâtel.  Cet 
habile  physiologiste  les  avait  soumis  à  une  série  de  re- 
cherches, et  se  proposait  d'étudier  leur  respiration,  lors- 
qu'il apprit  que  nous  nous  occupions  depuis  longtemps 
d'études  semblables.  Avec  une  abnégation  dont  nous  de- 
vons le  remercier  ici ,  il  nous  envoya  les  quatre  marmottes 
qu'il  avait  conservées,  et  nous  adressa,  en  même  temps,  les 
résultats  de  ses  premières  recherches,  nous  en  extrairons 
ceux  qui  nous  paraissent  les  plus  importants. 

«  Les  marmottes  avaient  été  trouvées  dans  le  canton 
d'Unterwalden,  à  la  fin  d'octobre  i845  5  elles  étaient  très-fa- 
rouches, excepté  la  plus  jeune  qui  s'apprivoisa  assez  pour  se 
laisser  loucher  sans  résistance.  Elles  furent  nourries  d'herbe, 
de  trèfle  et  de  feuilles  de  choux.  A  la  fin  d'octobre  1846, 
eQes  s'engourdirent  toutes,  et  ne  se  réveillèrent  complè- 
tement qu'au  commencement  d'avril  1847,  quoiqu'elles 
fussent  placées  dans  une  chambre  bien  éclairée,  et  dont  la 


(  43o  ) 

lerapéralure  variait  de  lo  à  i5  degrés.  Elles  restèrrnt 
éveillées  et  très-vives  jusqu'au  mois  de  novembre  1847- 
époque  à  laquelle  M.  Sacc  entreprit  sur  elles  des  observa- 
tions suivies.  Nous  ne  suivrons  Fauteur  qu'à  .partir  du 
moment  où  il  a  soumis  les  animaux  à  des  pesées  régulières. 

Le  7  janvier,  les  marmottes  sont  complètement  engour- 
dies le  matin ,  mais  quelques-unes  se  réveillent  vers  le  mi- 
lieu de  la  journée,  car  on  trouve  des  déjections  solides  et 
liquides,  quoiqu'en  très-petite  quantité. 

Le  8,  la  température  était  de  -h  5  degrés.  On  pèse  les 
quatre  marmottes  qui,  bien  qu'engourdies,  donnent  des 
symptômes  de  vie  lorsqu'on  les  touche,  surtout  la  mar- 
motte B. 

A  pèse.  ,    2226«%i        B.    1182,7       C.    2837,2       D.    8027,1 

Le  10  janvier,  à  lo  heures  du  matin,  A  est  totalement 
engourdi-,  les  trois  autres,  et  surtout  B,  donnent  des  signes 
de  sentiment.  On  leur  trouve  les  poids  suivants  : 

A..    2228,4       B..    1175,7       C.  .    2834,6       D..    3o23,9 

Le  i3  janvier,  on  les  pèse  de  nouveau.  C  est  le  plus  en- 
dormi, vient  ensuite  B,  puis  D,  et  enfin  A  qui  paraît  vouloir 
se  réveiller. 

A..   2225,9      ^' •    ^'7^>7       ^- •    2835,9       D..    3o2i,7 

Le  1 5  janvier,  par  un  beau  soleil  qui  fait  suite  à  plusieurs 
jours  d'un  froid  vif,  on  pèse  les  animaux.  A  part  le  train 
de  derrière,  A  est  sorti  de  léthargie  et  se  soustrait  à  la  main 
qui  le  touche,  en  donnant  des  signes  de  grande  frayeur;  il 
n'a  donc  plus  conscience  de  ses  actes,  puisque,  de  privé 
qu'il  était,  il  est  devenu  très -farouche.  B  et  C  commencent 
à  sortir  d'engourdissement  5  D  est  en  pleine  torpeur. 

A..        »  B..    1174,5       C.  .    ?.83o,i       D..   3024,0 

Les  16  et  17  janvier,  beau  soleil  continu  ;  aussi  ne  doit-on 
pas  s'étonner  si,  le  17  a  10  heures,  la  marmotte  A,  quoique 
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grés  une  forie  bise  souffle.  A  esl  le  moins  endormi,  il 
s'agite  un  peu^  C  est  le  plus  profondément  endormi. 

*A..   2i53,5       B..    1094,3       C   .    2761,4       D..    2945,2 

Le  29  janvier,  le  temps  est  fort  beau  cl  le  soleil  luit. 
Le  3o  janvier,   et  par  une  température  intérieure  de 
-h  6  degrés, 

A..   !?t5o,9       B..    1088,4       C   .   2759,8       D   . 

B  s'agite,  C  est  le  plus  endormi  5  D  est  totalement  éveillé 
et  rend  des  déjections  solides  et  liquides. 

Le  3i  janvier,  la  température  intérieure  est  de  H-  5  de- 
grés, et  il  dégèle. 

A..    2149,6       B..    1087,8       C.    2757,2       D..   2899,6 

D  est  le  moins  endormi,  viennent  ensuite  A  et  D;  C  est  le 
plus  endormi. 

Le  2  février,  il  gèle  5  la  température  intérieure  esl  de 
-h  8  degrés,  le  soleil  paraît  à  10  heures., 

A..    2149, f        ^''    1087,3       C. .    2758,2       D..    2900,5 

C  et  D  sont  les  plus  endormis 5  leur  respiration,  quoique 
fort  lente,  est  encore  perceptible. 

Le  4  février,  il  gèle,  et  la  température  intérieure  est  de 
-h  8  degrés. 

A. .  »  B.  .    io85,8       C.  .        n  D   .        » 

C  est  complètement  éveillé,  vient  ensuite  A,  puis  D;  B 
s'agite  sur  la  balance. 

Toutes  les  marmottes  sont  éveillées  le  5  février,  quoi- 
qu'il gèle.  Le  soleil  est  très-vif. 

Le  6  février,  il  gèle  pendant  la  nuit-,  la  pluie  tombe  avec 
abondance,  et  la  température  intérieure  esl  de  4-  8  degrés. 

A..  2i33,5       B. .    1079,0       C   .   2735,7       D.  .    2889,0 

C  est  le  moins  endormi ,  ensuite  viennent  A ,  B  et  D  ^  ce  der- 
nier est  dans  une  torpeur  assez  profonde. 


(  433  ) 

Le  8  février,  î^égèle-,  le  soleil  luit,  et  la  température 
intérieure  est  de  lo  degrés. 

A..    2i33,8      B..    1078,5       C.   2735,3      D..  2889,4 

A  et  D  sont  les  plus  endormis,  B  l'est  le  moins.. 

Le  10  février,  il  pleut,  et  la  température  intérieure  s'é- 
lève à  -f-  1 1  degrés. 

A..   2i32,4      B..    1077,9      C. .   2737,0      D. .   2889,4 

C  est  le  plus  endormi ,  viennent  ensuite  D,  B  et  A  ;  ce  der- 
nier l'est  le  moins. 

Le  II  février,  toutes  les  marmottes  dorment.  • 
Le  1 2  février,  il  dégèle ,  et  la  température  intérieure  est 
de  -f-  12  degrés. 

A..        »  B. .    1077,0       C.    2736,5      D.  ,        » 

A  et  D  sont  complètement  éveillés. 

Dans  la  nuit  du  12  an  i3  février,  il  gèle  fortement;  la 
température  intérieure  est  de  H-  12  degrés,  le  soleil  est  ma- 
gnifique tout  le  jour.  Les  marmottes  sont  parfaitement 
éveillées  et  très- vives,  elles  refusent  néanmoins  de  manger. 

Le  i4  février,  il  gèle  pendant  la  nuit;  le  soleil  luit,  la 
température  intérieure  est  de  1 1  degrés. 

A..   »      B. .  1072,2   C. .  2681,9   D. .  2876,5 

A  est  entièrement  éveillé,  B  s'agite. 

Le  i5  février,  il  gèle  pendant  la  nuit;  un  épais  brouil- 
lard remplit  l'atmosphère,  et  la  température  intérieure  est 
de  10  degrés. 

A..   2093,8      B..    1071,6      C.  2677,8      D. .   2873,2 

Le  17  février,  il  dégèle  et  le  soleil  luit;  la  température 
intérieure  est  de  -f-  10  degrés. 

A..   2092,3       B..    1071,0       C.   2677,3       D..    2874,3 

D  est  le  plus  endormi ,  vient  ensuite  B,  puis  A  ;  C  est  le 
plus  éveillé. 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys,,  3«  »éric,  T.  XXVI.  (Août  1849.)  28 


■ 


(  434  ) 

Il  gèle  dans  la  nuit  du  17  au  1 8  févrf^*,  le  18,  il  fait  du 
brouillard,  et  la  température  intérieure  est  de  -h  10  degrés. 

A..    2079,9       B..    1021,9       C    .   2675,1       D..   2860,7 

Les  marmottes  sont  éveillées,  surtout  A  et  B;  C  est  le  plus 
endormi . 

Le  21  février,  il  neige  ^  la  température  intérieure  est  à 
-h  9  degrés. 

A..   2078,4       B'.    1017,8       C.   2673,4       D..  2860,0 

B  et  D  sont  les  plus  endormis,  A  est  le  plus  éveillé.  Le 
même  jour,  à  1 1  heures ,  les  marmottes  sont  emballées  dans 
une  caisse  avec  du  foin,  et  expédiées  pour  Paris  par  la 
malle-poste.  » 

La  caisse  arriva  à  Paris  pendant  les  journées  de  la  révo- 
lution de  février,  et  ce  ne  fut  que  huit  jours  après  qu'il 
nous  fut  possible  de  la  retirer.  Les  quatre  marmottes  furent 
trouvées  éveillées:  on  leur  donna  des  feuilles  de  choux  et 
de  salade,  mais  elles  n'y  touchèrent  pas  les  premiers  jours. 
Quelques  jours  après,  la  température  s'étant  abaissée,  les 
marmottes  C  et  D  s'endormirent  profondément  5  les  mar- 
mottes A  et  B  restèrent,  au  contraire,  très^vives,  et  com- 
mencèrent à  manger.  Ces  dernières  ne  s'engourdirent, 
plus ,  bien  que  la  température  descendît  souvent  à  -f-  4  de- 
grés 5  elles  mangeaient,  chaque  jour,  avec  avidité,  la 
ration  dé  feuilles  de  choux ,  de  salade  et  d'autres  légumes 
qu'on  leur  donnait.  Elles  furent  séparées  des  marmottes 
endormies  C  et  D. 

On  déduit  des  pesées  faites  par  M.  Sacc  sur  les  marmottes, 
pendant  les  mois  de  janvier  et  de  février,  plusieurs  résultats 
importants. 
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Lej8  janvier,  les  marmottes  pesaient  : 

A  2226"^,!     B  1182,7     C  2837,2     D  3027,1 
Le  21  février,  elles  pesaient  : 

A  2078,4      B  1017,8     C  2673,4     D  2860,0 

Perte  de  poids.  ï47>7  '^4>9  i63,8  167,1 

ou  0,066  0,139  o,o58  0,057 

du  poids  primitif.  La  perte  proportionnelle  a  été  d'autant 
moindre  que  Tanimal  était  plus  gros. 

M.  Sacc  déduit  de  ces  mêmes  pesées  ce  résultat  curieux, 
que,  dans  Vétnt  de  torpeur  complète,  les  marmottes  aug- 
mentent  soui^ent  de  poids  d*une  manière  très-sensible.  En 
effet , 

Ou  8  au   10  janvier,  A  a  augmenté  de  2,3 

i o  au  I 3  »  C  »  1,3 

i3  au   i5  M  D  )»  2,3 

2 1  au  22  »  D  »  1,1 

22  au  24  »  C  »  1,1 
26  au  28  .  u  C  »  1,2 
3i  an  2  février,  C  »  *  )^  . 

8  au  10    »   C    »       1,7 
I 5  au  I 7    »   D    »       1,1 

11  est  facile,  en  se  reportant  aux  explications  qui  accom- 
pagnent les  pesées  de  M.  Sacc,  de  reconnaître  que  les  aug- 
mentations de  poids  ont  toujours  eu  lieu  sur  les  marmottes 
le  plus  complètement  endormies. 

Cette  augmentation  de  poids  ne  continue  que  jusqu'à  ce 
que  l'animal ,  pendant  un  réveil  partiel ,  expulse  de  l'urine. 

38*  Expérience  bis. 

Les  deux  grosses  marmottes  G  et  D  sont  placées  le  i'^  mars  1 848 
dans  Tappareil;  elles  sont  toutes  deux  profondément  assoupies. 
Elles  sont  restées  dans  le  même  état  jusqu'au  8  mars  au  soir.  La 
pipette  à  oxygène  qui  communiquait  alors  avec  la  cloche,  renfer- 
mait beaucoup  plus  d'oxygène  qu'il  n'en  fallait  pour  entretenir  la 
respiration  jusqu'au  lendemain ,  en  admettant  que  la  consomma- 

28. 
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tion  en  restât  constante.  Néanmoins ,  le  9  mars  au  malin ,  non- 
seulement  tout  Toxygène  de  la  pipette  avait  été  consommé,  mais 
encore  le  manomètre  montrait  une  dépression  de  près  de  200  mil- 
limètres. La  marmotte  D  n'était  plus  dans  la  position  où  elle  se 
trouvait  la  veille,  et  lorsqu'on  sortit  les  animaux  de  la  cloche,  on 
reconnut  qu'elle  était  morte.  Cette  marmotte  s'était  évidemment 
éveillée  pendant  la  nuit;  elle  eut  bientôt  consommé  l'oxygène 
qui  était  à  sa  disposition ,  et  périt  asphyxiée  par  suite  du  manque 
de  ce  gaz.  La  marmotte  C^ qui  ne  s'était  pas  réveillée,  était 
restée  pendant  plusieurs  heures  dans  l'atmosphère  où  avait  péri 
la  marmotte  D ,  et  elle  n'en  avait  éprouvé  aucune  influence  fâ- 
cheuse; car,  mise  auprès  du  feu,  elle  ne  tarda  pas  à  se  réveiller, 
et  à  reprendre  sa  vivacité  et  sa  méchanceté  ordinaires. 

L'expérience  fut  d'ailleurs  terminée  comme  de  coutume,  après 
avoir  introduit  de  l'oxygène  dans  la  cloche  pour  rétablir  la  pres- 
sion initiale.  Durée  approximative ,  cent  soixante-quatorze  heures. 
T=i3",6. 

Le  deux  marmottes  pesaient  ensemble,  avant  l'expérieBce .   54 3o^' 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience . 

Acide  carbonique.  .  .  *.        0,08 

Oxygène 20, 5o 

Azote 79*42 


100,00 


Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale,   -f-  o'""',2 


gr 


Poids  de  l'oxygène  consommé 45,5i9 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 36, 800 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique .  26 ,  764 

Poids  de  l'azote  exhalé o ,  1 32 

Rapport  isntre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé.  .....    o,588 

Rapport  entre  le   poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de 

l'oxygène  consommé o  ,0029 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure o«'",26i 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure , 

par  ï  kilogramme  de  l'animal o«'',o48 
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39*  Expérience, 

Les  deux  petites  marmottes  A  et  B  éveillées;  elles  sont  très- 
vives,  se  débattent  beaucoup  dans  la  cloche  et  mettent  en  mor- 
ceaux le  petit  plancher  de  bois  sur  lequel  elles  posent.  Poids  des 
deux  marmottes,  3i  i5 grammes.  Durée  de  Texpérience,  ^i^  35™. 

•  Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique. o,53 

Hydrogène  prolocat  boné .  o ,  i  o 

Oxygène '  7  >8o 

Azote 8i  ,57 


I 00 , 00 


Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale   .  .  -H  o™",6 

Poids  de  Toxygène  consommé 84,-6i3 

Poids  de  Tacide  carbonique  exhalé 9îî,584 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.      67  ,33^ 

Poids  de  l'azote  exhalé ^  5  ^99 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o>79^ 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé. o,oi4ï 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 3*'', 744 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,   en   une  heure, 

par  1  kilogramme  de  l'animal i^"",  198 

40®  Expérience. 

La  marmotte  C ,  que  l'on  avait  éveillée  en  la  plaçant  devant  le 
feu, après  l'expérience  38  bis,  s'est  endormie  de  nouveau,  le  même 
jour,  lorsqu'elle  s'est  trouvée  exposée  à  une  température  plus  basse. 
On  l'a  remise  dans  la  cloche  le  23  mars  ;  elle  pesait  2735  grammes. 
L'expérience  dura  i  *i  7^45'">  pendant  lesquelles  on  n'aperçut  aucun 
mouvement  de  l'animal.    T  =:  8°. 

.  Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

m 

Acide  carbonique o,o3 

Oxygène 21 ,44 

Azote 78 ,56 

iOO,oo 
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Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale^ .  .  -i-  i™"™,  i 


gr 


Poids  de  l'oxygène  consommé i3,o88 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit. 7  >  '  74 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  ^,217 

Poids  de  Tazote  absorbé 0,228 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide. 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o ,  899 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  le  poids  de    * 

l'oxygène  consommé 0,0174 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heuVe o^^,  1 1 1 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en   une  heure , 

par  ï  kilogramme  de  l'animal o8*',o4o 

La  température  de  l'animal ,  prise  dans  le  rectum ,  au  sortir  de 
la  cloche,  est  de  12°. 

4^®  Expérience. 

La  même  marmotte  G,  quelques  jours  après  l'expérience  précé- 
dente (27  mars,  à  midi)  :  elle  est  moins  fortement  endormie;  on 
aperçoit,  de  temps  en  temps,  des  mouvements  d'inspiration  et  d'ex- 
piration ,  et  elle  entr'ouvre  les  yeux  lorsqu'on  la  touche.  Poids  de 
la  marmotte  avant  l'expérience,  2734  grammes.  Le  3o  mars, 
vers  4^3o™,  les  \  du  gaz  de  1^  pipette  à  oxygène  en  commu- 
nication avec  l'appareil  étaient  à  peine  consommés,  lorsque  la 
marmotte  ouvrit  les  yeux  et  commença  à  s'agiter;  ses  mouve- 
ments devinrent  de  phis  en  plus  rapides  et  la  consommation 
d'oxygène  de  plus  en  plus  considérable;  à  5^i5°*,  le  reste  du 
gaz  oxygène  (environ  6  grammes)  était  passé  dans  la  cloche.  Au 
moment  de  terminer  l'expérience,  on  a  laissé  la  température  de 
l'eau  du  manchon  un  peu  au-dessous  de  ce  qu'elle  était  au  com- 
mencement,  afin  de  compenser,  au  moins  approximativement, 
l'effet  produit  sur  le  gaz  de  la  cloche  par  le  réchauffement  de 
l'animal.  La  température  de  la  marmotte  prise  dans  l'anus,  au 
commencement  de  l'expérience,  était  de  1 1®,2  ;  cette  température, 
déterminée  au  moment  da  sa  sortie,  était  de  22°, i.  Elle  s'est 
ensuite  élevée  successivement,  et,  cinq  heures  après  la  sortie 
de  l'animal,  elle  était  montée  à  29  degrés  :  la  marmotte  était  alors 
très-vive  et  très-méchante.  La  température  de  la  marmotte  R ,  qui 
était  éveillée  depuis  longtemps,  et  qui  avait  mangé,  a  été  trouvée, 


(439) 
dans  les  mêmes  circonstances,  de  35  degrés.  Durée  de  l'expérience, 
soixante  dix- sept  heures.     T  =  io°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique   i  ,87 

Oxygène i9>43 

Azote 79j^'0 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale ...  —  8"*" ,  9 

Poids  de  l'oxygène  consommé 17 ,97a 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit. 13,5^9 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  99839 

Poids  de  Pazote  exhalé • . . . .  o ,  000 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé   .  .  .      o,547 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  ef  le  poids  de 

l'oxygène  consommé  par  heure o  ,000 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  ......     o'**, 233 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal .....' o*'',o85 

4^®  Expérience, 

La  même  marmotte  C,  remise  dans  sa  cage  avec  de  la  nourri- 
ture, est  restée  parfaitement  éveillée  et  a  mangé;  le  3  avril,  on 
la  remet  dans  l'appareil  avec  des  carottes  auxquelles  elle  ne  touche 
pas.  L'expérience  dure  4'**  10"*.  On  n'a  pas  pu  prendre,  exacte- 
ment, la  température  de  Tanimal ,  ni  au  commencement  ni  à  la  fin 
de  l'expérience,  parce  qu'il  se  débat  vivement.  Cependant  on  a 
trouvé,  à  la  fin,  environ  34  degrés  dans  l'anus.     T=  i5°. 

Poids  de  l'animal  à  son  entrée  dans  la  cloche.      27358'" 
Poids  de  l'animal  à  sa  sortie  de  la  cloche.  . . .     2636 

Composition  du  gaz  a  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique.  .  .    .        i  ,3o 

Oxygène i^)7^ 

Azote. . 80,00 

100^00 
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Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  o™"*,5 


tr 


Poids  de  l'oxygène  consommé 85 ,788 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 80,926 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique. .  58,855 

Poids  de  Tazoté  exhalé o  ,4^4 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  Facide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o  ,686 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  Toxy- 

gène  consommé .   o  ,0047 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 11^^,081 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure ,   par 

I  kilogramme  de  l'animal o^%774 

43®  Expérience.  • 

Le  17  juin,  la  même  marmotte  G  est  replacée  dans  l'appareil  ; 
on  met  à  sa  disposition  des  trognons  de  choux  et  des  fanes  de  ca- 
rottes. Le  premier  jour,  elle  a  mangé  entièrement  les  fanes  de  ca- 
rottes, et  presque  complètement  les  trognons  de  choux  ;  mais ,  le 
second  jour,  elle  s'assoupit ,  et  la  consommation  d'oxygène  s'af- 
faiblit notablement.  Elle  se  réveille  complètement  au  moment  où 
on  la  sort  de  la  cloche.  L'expérience  dure  soixante-huit  heures. 
T  =  20°. 

Poids  de  la  marmotte  à  son  entrée  dans  la  cloche.     2207*'' 
Poids  de  la  marmotte  à  sa  sortie  de  la  cloche. ...      1927 

Perte 280 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  Vexpérience, 

Acide  carbonique   ....  i  ,00 

Hydrogène ....    0,10 

Hydrog.  protocarboné .  i ,  5o 

Oxygène '9>9ï 

Azote 77,49 

100,00 
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Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale .   —  o"*"*,5         • 

Poids  de  Toxygène  consommé 82,908 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit • 74 ?7  ^  ' 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.  54  9  335 

Poids  de  l'azote  absorbé o  ,762 

Rapport  entre  le  poids  de  l'o^^ygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o,655 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé   et  celui  de 

l'oxygène  consommé o  ,0092 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i«',2i9  ' 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en   une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal o''',589 


L'expérience  3g  a  été  faîte  sur  les  petites  marmottes  A 
et  B,  éveillées  depuis  longtemps,  très-vives,  et  se  nourris- 
sant bien.  On  peut  comparer  la  respiration  de  ces  animaux 
à  celle  des  lapins,  qui  prennent  à  peu  près  la  même  nour- 
riture. Dans  l'expérience  sur  les  marmottes,  il  y  a  eu  exha- 
lation d'azole^  le  poids  du  gaz  exhalé  a  été  les  o,oi4t  du 
poids  de  IVoxygène  consommé  -,  la  moyenne  des  expé- 
riences 16  à  25  (page  4*2)  sur  les  lapins  a  donné  une 
exhalation  d'azote  qui  n'a  été  que  de  o,oo4i  du  poids  de 
l'oxygène  consommé.  Le  rapport  entre  l'oxygène  de  l'acide 
carbonique  produit  et  l'oxygène  consommé  a  été  0,796 
dans  l'expérience  sur  les  marmottes  ;  la  moyenne  des  expé- 
riences 16  à  25  (page  4*2)  sur  les  lapins  nourris  avec  des 
légumes  donne  0,919-,  ainsi  ce  rapport  est  notablement 
plus  fort  chez  ces  derniers  animaux. 

Le  poids  de  l'oxygène  consommé  en  une  heure ,  par  1  ki- 
logramme de  Fanimal ,  a  été 

Pour  les  marmottes.      i«%  198  Pour  les  lapins.  .  .     o"',9i8 

Les  expériences  4û,  4^  ?  4^  et  43  ont  été  faites  sur  la 
même  marmotte  C  à  difiiérenls  états  d'assoupissement. 

Dans  l'expérience  4<^5  l'animal  était  complètement  en- 
gourdi j  il  était  froid,    et  se   laissait  manier  sans  donner 
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, aucun  signe  de  vie.  11  est  resté  cent  dix-huit  heures  dans  la 
cloche,  saus  changer  de  position;  on  a  cru  reconnaître 
seulement,  de  loin  en  loin,  de  faibles  mouvements  d'in- 
spiration et  d'expiration.  La  respiration  a  été  extrêmement 
lente ,  car  elle  n'a  consommé ,  dans  l'espace  de  près  de  cinq 
jours,  que  i3  grammes  d'oxygène.  La  température  inté- 
rieure de  la  marmotte  n'était  que  de  12  degrés  au  sortir 
de  l'appareil;  elle  n'était  supérieure  que  de  4  degrés  à 
celle  du  milieu  ambiant. 

Il  y  a  eu  absorption  d'azote  ;  celle-ci  s'est  élevée  à  0,01 74 
du  poids  de  l'oxygène  consommé. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  a  été 
d'une  faiblesse  remarquable  ,  car  il  s'élève  seidement  à 
0,399. 

Le  poids  de  l'oxygène  consommé  en  une  heure  par  la 
marmotte  a  été  de  o^*", n  i  ;  et,  si  l'on  rapporte  ce  poids  h 
I  kilogramme  de  l'animal ,  il  n'est  que  de  o,o4o.  Ainsi ,  la 
consommation  de  l'oxygène  que  fait  la  marmotte  dans  l'état 
de  torpeur  complète  n'est  guère  que  le  ~  de^  celle  qui  a 
lieu  lorsque  l'animal  est  complètement  éveillé,  en  adop- 
tant, pour  ce  dernier  cas,  la  consommation  que  nous  avons 
trouvée  pour  les  marmottes  A  et  B  dans  l'expérience  89. 

Dans  l'expérience  4i  ^  '21  marmotte  était  moins  engourdie 
que  dans  l'expérience  \o  *,  elle  s'est  même  complètement  ré- 
veillée dans  la  cloche,  après  un  séjour  de  soixante-seize 
heures  :  pendant  ce  temps,  sa  respiration  avait  été  extrême- 
ment lente,  car  il  n'y  avait  eu  qu'environ  12  grammes 
d'oxygène  consommé.  Le  réveil  a  été  très-prompt  :  on  a  re- 
connu d'abord  des  mouvements  plus  étendus  et  plus  rapides 
d'inspiration  et  d'expiration;  puis  l'animal  a  ouvert  les 
yeux,  s'est  mis  à  trembler  de  toute  la  partie  antérieure  du 
corps.  Sa  respiration  est  devenue  très-active;  en  moins  de 
trois  quarts  d'heure,  la  marmotte  consomma  la  moitié  de 
la  quantité  d'oxygène  qu'elle  avait  absorbée  en  soixantc- 
sc'ixe  \ïo\\\vh  piMidant  son  sommeil.   Lorsqu'on  la  relira  de 
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la  cloche,  elle  était  fort  méchante,  et  cherchait  à  mordre 
les  personnes  qui  rapprochaient^  mais  elle  ne  pouvait 
pas  courir,  parce  que  ses  jambes  de  derrière  étaient  encore 
engourdies.  La  température  de  Tanimal  avait  été  prise, 
avant  son  entrée  dans  l'appareil ,  au  moyen  d'un  thermo- 
mètre introduit  dans  le  rectum  :  elle  était  de  11^,2.  Cette 
température,  déterminée  de  la  même  manière  immédia- 
tement après  sa  sortie,. fut  trouvée  de  22°, i.  Cinq  heures 
après,  la  marmotte  était  très-vive  :  on  parvint  néanmoins 
à  mesurer  sa  température;  celle-ci  fut  trouvée  de  32  à 
33  degrés. 

Dans  celte  expérience,  qui  se  rapporte  en  partie  à  l'état 
de  torpeur  de  l'animal  et  en  partie  à  sa  période  de  réveil , 
on  n'a  trouvé  ni  azote  exhalé,  ni  azote  absorbé.  Le  rapport 
entre  la  quantité  d'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique 
produit  et  la  quantité  d'oxygène  consommé  a  été  de  0,547; 
c'est-à-dire,  intermédiaire  entre  cclui^de  l'expérience  4o 
qui  se  rapporte  à  la  même  marmotte  dans  l'état  de  torpeur 
absolue,  et  celui  de  l'expérience  39  faite  sur  les  deux  mar- 
mottes A  et  B  complètement  éveillées. 

La  consommation  d'oxygène  faite  en  une  heure  par  la 
marmotte  pendant  son  sommeil,  a  été  de  o6',i58  environ  ; 
c'est-à-dire,  plus  grande  d'un  tiers  que  celle  qui  avait  eu 
lieu  pendant  l'expérience  4^.  Enfin,  pendant  sa  période 
de  réveil  qui  a  duré  trois  quarts  d'heure ,  elle  a  consommé 
environ  6  grammes  d'oxygène  ;  cela  donne  une  consomma- 
tion par  heure  de  8  grammes,  qui  est  beaucoup  plus  grande 
que  celle  que  nous  avons  trouvée  dans  l'expérience  4o  pour 
les  marmottes  complètement  éveillées. 
.  Pendant  l'expérience  4^?  la  marmotte  C est  restée  éveillée, 
mais  elle  n'a  pas  touché  à  la  nourriture  qu'on  lui  avait  mise 
dans  la  cloche.  11  y  a  eu  exhalation  d'azote  dont  le  poids  a 
été  les  0,0047  du  poids  de  l'oxygène  consommé.  Le  rapport 
entre  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  produit  et 
l'oxygène  consommé  a  été  de  0,686 ,  c'est-à-dire  notable- 
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ment  plus  faible  que  celui  que  nous  avons  trouvé  dans  Tex- 
périence  4o  sur  les  pentes  marmottes;  mais  il  faut  observer 
que  la  marmotle  C  mangeait  très-peu  à  celte  époque  ,  même 
lorsqu'elle  était  dans  sa  cage.  Elle  a-consommé,  par  heure, 
26"^,o82  d'oxygène. 

L'expérience  43  a  été  faite ,  le  17  juin ,  sur  la  même  mar- 
motté C  éveillée  depuis  longtemps.  Le  premier  jour,  elle  a 
mangé  la  plus  grande  partie  de  la  nourriture  qu'on  lui  avait 
mise  dans  la  cloche-,  sa  respiration  fut  très^active ,  mais  ,  le 
même  jour,  elle  s'endormit  profondément,  quoique  la  tem- 
pérature de  l'eau  du  manchon  fût  de  20  degrés.  La  consom- 
mation d'oxygène  se  ralentît  considérablement ,  bien  que  les 
mouvements  de  la  respiration  fussent  très- visibles 5  elle  ne 
se  réveilla  qu'au  moment  où  on  la  retira  de  la  cloche.  Pen- 
dant la  première  période  de  cette  expérience,  la  marmotte 
consomma,  par  heure,  environ i s*", 7 d'oxygène,  tandis  que 
dans  la  seconde  période,  c'est-à-dire  pendant  son  sommeil, 
elle  n'en  consomma  que  oS'',8.  La  consommation  moyenne 
fut  de  iS'',2i9  par  heure. 

Il  y  eut  une  absorption  d'azote  fort  notable  ,  qui  s'éleva 
à  0,0092  du  poids  de  l'oxygène  consommé.  Le  rapport  de 
l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  à  l'oxygène  con- 
sommé est  de  o,655 ,  c'est-à-dire,  encore  plus  faible  que 
dans  l'expérience  ^1  \  ce  qu'il  faut  attribuer  au  sommeil  de 
l'animal  pendant  une  partie  de  l'expérience. 

Enfin  l'expérience  38  his,  qui  a  été  faite  la  première  par 
ordre  de  date,  a  présenté  une  particularité  très-remar- 
quable. Nous  avons  dit,  dans  le  procès-verbal  de  cette 
expérience,  que  l'une  des  niarmottes  était  morte  dans 
l'appareil.  Les  deux  marmottes  C  et  D  avaient  été  pla- 
cées dans  la  cloche ,  à  l'état  de  torpeur  complète  ;  ellts» 
restèrent  dans  cet  état  pendant  près  de  huit  jours,  et  la 
consommation  d'oxygène  était  très-faible.  Le  soir  du  hui- 
tième jour,  la  pipette  à  gaz  oxygène  contenait  une  quan- 
lité  de  gaz  capable  d'entretenir  la  respiration  de  ces  deux 
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animaux  pendant  plus  de  deux  jours,  en  admettant  que 
la  consommation  d'oxygène  restât  la  même  que  les  jours 
précédents.  Maïs  la  marmotte  D  se  réveilla  pendant  la  nuit, 
sa  respiration  devint  très-active  (ainsi  que  nous  l'avons  re- 
connu dans  l'expérience  40  >  '^  quantité  d'oxygène  qu'elle 
avait  à  sa  disposition  fut  bientôt  consommée,  et  l'auimal 
mourut  asphyxié.  La  seconde  marmotte  C,  qui  était  restée 
endormie,  ne  fut  retirée  que  cinq  ou  six  heures  apr^s  la 
mort  de  la  marmotte  D  ]  elle  avait  séjourné,  pendant  tout  ce 
temps,  dans  l'atmosphère  qui  avait  asphyxié  sa  compagne; 
et,  cependant,  elle  n'en  avait  éprouvé  aucun  eflet  fâcheux, 
car,  placée  devant  une  cheminée,  elle  ne  tarda  pas  à  se  ré- 
vçiller  et  à  courir  dans  la  chambre.  On  voit  par  là  que,  pour 
Içs  marmottes  éveillées,  les  conditions  d'existence  ne  sont 
pas  les  mêmes  que  pour  les  marmottes  en  torpeur  ]  que  les 
premières  s'asphyxient,  comme  les  autres  mammifères ,  dans 
une  atmosphère  dépouillée  d'oxygène,  où  elles  pourraient 
séjourner  longtemps,  sans  inconvénient,  si  elles  étaient 
engourdies.  On  peut  en  conclure  également  que  ces  ani- 
maux ne  peuvent  pas,  par  leur  volonté  seule,  passer  à 
l'état  de  torpeur  pour  échapper  à  l'action  délétère  de  cette 
atmosphère. 

Les  deux  marmottes  consommèrent  moyennement,  par 
heure,  oS*',26i  d'oxygène,  et  cette  consommation,  rap- 
portée à  un  poids  de  i  kilogramme  de  ces  animaux ,  n'a  été 
que  de  0^,048 ,  c'est-à-dire  à  peu  près  la  même  que  dans 
l'expérience  4^  faite  sur  la  marmotte  C  en  pleine  torpeur. 
Il  y  eut  une  petite  quantité  d'azote  exhalé  qui  s'éleva  à 
0,0029  ^^  poids  de  l'oxygène  consommé;  mais  le  rapport 
entre  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  et  l'oxygène 
consommé  fut  beaucoup  plus  grand  que  dans  rexpérieuce  4o, 
savoir,  o,588;  ce  qu'il  f^it  attribuer,  en  grande  partie, 
au  réveil  de  l'une  des  marmottes. 

Les  expériences  que  nous  avons  faites  sur  les  marmottes 
engourdies  donnent  l'explication  très-simple  du  fait  observé 
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par  M.  Sacc,  savoir;  que  souvent,  les  marmottes  en  tor- 
peur augmentent  sensiblement  de  poids ,  bien  qu'elles  ne 
prennent  aucune  nourriture.  En  effet,  dans  l'expérience  40i 
faite  sur  la  marmotte  C  complètement  engourdie  et  froide, 
nous  avons  trouvé  que  le  poids  de  l'oxygène  consommé  était 
de  1 36"^, 088  \  tandis  que  le  poids  de  l'acide  carbonique  exhalé 
ne  s'élevait  qu'à  7S'',i74-  Or,  l'animal  n'a  rendu  ni  excré- 
ments ni  urine  ;  si  donc,  d'un  autre  côté,  il  n'avait  pas  perdu 
d'eau  par  la  transpiration  ,  son  poids  se  serait  augmenté  de 
56*',9i4  par  la  respiration  seule  pendant  les  cinq  jours  qu'il 
est  resté  dans  l'appareil.  Il  a  certainement  perdu  une  partie 
de  son  eau  par  la  transpiration ,  mais  cette  perle  a  pu  être 
beaucoup  moindre  que  5s'",9 ,  parce  que  la  température  de 
Fanimal  était  très-basse,  et  supérieure  seulement  de  4  de- 
grés à  celle  du  milieu  ambiant. 

Nous  aurions  désiré  pouvoir  multiplier  davantage  nos 
expériences  sur  les  marmottes  hibernantes  5  malheureuse- 
ment, ces  animaux  neiioussont  parvenus  qu'à  une  époque 
très-avancée  de  l'hiver,  et  il  nous  a  été  impossible  d'étudier 
plus  complètement  cet  intéressant  phénomène,  dont  les 
circonstances  sont  encore  si  peu  connues. 

EXPÉRIENCES  SUR  LES  OISEAUX. 

I.  —  Poules. 

44**  Expérience. 

Poule  A ,  pesant  i  280  grammes,  nourrie  avec  de  l'avoine  :  on 
Uii  met  dans  la  cloche  1 35  grammes  d'avoine  et  36o  grammes 
d'eau.  L'avoine  est  mangée  presque  entièrement^  il  reste  très-peu 
d'eau.  Durée  de  l'expérience ,  63**  5™.     T  =  19°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique.  *.  .  .     .0,89 

Oxygène '  7  >53 

Azote 8 1 ,  58 

I 00 , 00 
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Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  6*°™, 7 

Poids  de  Toxygène  consommé 85,4^3 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 107,232 

Poids  de  Toxygéne  contenu  dans  l'acide  carbonique.    .77 ,987 

Poids  de  Pazote  exhalé o  ,981 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé 0,918 

Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  exhalé  et  celui  de  l'oxy* 

gène  consommé 0,0109 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i<'',354 

•  Poids  de  Toxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  Tanimal i^^oSS 

45*  Expérience. 

La  même  poule  A  ,  nourrie  à  Tavoine  ;  on  lui  met  dans  la  cloche 
33o  grammes  d'avoine  et  265  grammes  d'eau ,  qui  sont  entière- 
ment consommés.  L'expérience  dure  quatre-vingt-sept  heures. 
Poids  de  Tanimal  i  280  grammes.     T  =  23°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique Or42 

Hydrogène  carboné ...  o ,  35 

Oxygène '9>o3 

Azote 80 ,  20 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  ...      0,0 

Poids  de  l'oxygène  consommé 1 17 ,676 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 1 56, 426 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carboniq.      1 13 ,764 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,466 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,967 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé o ,  0089 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  ........      i«%353 

Poids  de  l'oxygène  consommé  ,  en  une  heure ,  par 

1  kilogramme  de  l'animal '. i*%o57 
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46*^  Expérience» 

Vieille  poule  B ,  pesant  2020  grammes,  nourrie  à  l'avoine.  On 
lui  met  dans  la^  clocjje  255  grammes  d'avoine  et  25o  grammes 
d'eau,  qu'ellç  consomme  entièrement.  Durée  de  l'expérience, 
24^  4^™'  ï^  ^^^  arrivé  un  accident  dans  cette  expérience  ;  le  mé- 
canisme s'est  arrêté  pendant  la*  nuit,  et  le  lendemain  matin,  on  a 
trouvé  l'animal  presque  asphyxié.  On  a  remis  immédiatement  la 
machine  en  mouvement ,  et  la  poule  s'est  rétablie  promptement 
quand  l'air  a  été  purifié,  de  nouveau,  par  le  jeu  de  l'appareil.  Elle 
ne  paraissait  pas  éprouver  de  malaise  lorsqu'on  l'a  sortie  de  la 
cloche.     T  =  7*». 

Composition  da  gaz  à  la  fin  de  Vexpérience. 

Acide  carbonique o,58 

Oxygène. i9>53 

Azote 79?^ 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.   —  i"**",8 

Poids  de  l'oxygène  consommé 52 ,959 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit. 54,596 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  39,706     . 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,290 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,749 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé o  ,oo55 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 2*%  i48 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal •  i«'',o63 

47®  Expérience, 

La  même  poule  B  ;  on  l'a  laissée  pendant  huit  jours  à  son  régime 
ordinaire  de  grain ,  puis  on  l'a  soumise  à  une  nouvelle  expé- 
rience. Elle  a  mtngé,  pendant  l'expérience,  environ  220  grammes 
d'avoine,  et  bu  i5o  centimètres  cubes  d'eau.  L'expérience  a  duré 
46»»  3o™.     T=9«. 
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Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique i ,  20 

Oxygène >9>34 

Azote 79»46 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  ...     0,0 

çr 

Poids  de  Toxygène  consommé 86,966 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit.  ^ 98,018 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  67  ,649 

Poids  de  l'azote  exhalé o ,  1 87 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé o>874 

Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  ej^alé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé o  ,0022 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i«%87o 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure ,  par 

I  kilogramme  de  Tanimal <»',935 

48*  Expérience, 

•  Poule  C,  nourrie  à  l'avoine.  On  lui  donne  dans  la  cloche  de 
l'avoine  et  de  Teau. 

,  .  *  **" 

La  poule  pèse ,  avant  l'expérience ...      1 5o6 , 7 

La  poule  pèse ,  après  l'expérience ...      1 554  >  ^ 

Gain 47,8 

Durée  de  l'expérience 52**  3o**.     T=  i4°. 

Composition  du  gaza  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 0,80 

Hydrogène o,38 

Hydrog.  protocarboné .  o ,  1 5 

Oxygène '  7  >55 

Azote 81 ,  12 

1 00 , 00 
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Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale 0,0 

pr 

Poids  de  Toxygène  consommé 87 ,  io5 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit.    1 19,494 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.  86 ,905 

Poids  de  Tazote  exhalé ....    ". 1 ,024 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé ^?99^ 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  Toxy- 

gène  consommé 0,0117 

Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure 1  "",659 

Poids  de  l'oxygène  consommé  ,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  Vanimal i*'',o84 

49*  Expérience, 

La  même  poule  C ,  nourria|k  Tavoine  ;  on  met  à  sa  disposition, 
dans  l'appareil,  de  Tavoineet  dereau.  L'expérience  dure5i^45"* 

Poids  de  la  poule  avant  l'expérience .  . .      i53o«' 
•     Poids  de  la  poule  après  l'expérience.  .  .      i563 

Gain 33 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  inexpérience. 

Acide  carbonique 1 , 3 1 

Hydçog.  protocarboné.  o,35 

Oxygène 1 8 ,  24 

Azote 80 , 1  o 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  o"^'",5 

Poids  de  l'oxygène  consommé 85 ,062 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit .  .  1 15,385 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  83 , 9 1 6 

Poids  de  l'azote  exhalé o,455 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,986 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé . o  ,oo53 
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Poids  (le  l'oxygène  consommé  par  heure i*'',643 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal i  ^'',067 

5o®  Expérience, 

La  mêmepoule  C ,  nourrie  à  l'avoine  ;  on  met  dans  la  cloche 
de  Tavoine  et  de  Teau.  Durée  de  l'expérience ,  49^*  i5™.     T=  i5°. 

Poids  de  la  poule  à  son  entrée  dans  la  cloche.     1623, 5 
Poids  de  la  poule  à  sa  sortie  de  la  cloche. .  .      1697  ,0 

Perte  de  poids 26,5 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique.  ...  1  ,55 

Hydrogène o  ,62 

Hydrog.  protocarboné.  0,20 

Oxygène 16,59 

Azote 81  ,04 

I 00 , 00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.     o'""",2 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé 87 ,452 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 128, 1 13 

Poids  de  l'oxygène  conten  u  dans  l'acide  carbonique .  89 ,  537 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,948 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé i  ,024 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé o ,  o  1 08 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i'^'',775 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal. i'^'',i09 

5i®  Expérience. 

La  même  poule  C,  .lu  sortir  de  la  cloche  après  l'expérience 
précédente,  est  restée  trente  heures  sans  manger;  on  l'introduit 
dans  la  cloche  sans  lui  donner  de  nourriture.  L'expérience  dure 
49»»  10*".      T=r23\ 

•  2(). 


(  45o  ) 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale. ....     o  >o 

Poids  de  Toxygène  consommé 87 ,  io5 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit. 1 19,494 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  86 ,906 

Poids  de  Fazote  exhalé i  ,024 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxycène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé ^9  99^ 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0117 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 1  ^"",659 

Poids  de  l'oxygène  consommé  ,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal i8'',o84 

49®  Expérience, 

La  même  poule  C,  nourri^|à  l'avoine  ;  on  met  à  sa  disposition, 
dans  l'appareil,  de  l'avoine  et  de  l'eau.  L'expérience  dure  5i^  45"* 

Poids  de  la  poule  avant  l'expérience.  . .      i53o*!*' 
•     Poids  de  la  poule  après  l'expérience.  .  .      i563 

Gain 33 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique i ,  3 1 

Hydçog.  protocarboné.  o,35 

Oxygène 18,24 

Azote 80 , 1  o 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  o"^'",5 

Poids  de  l'oxygène  consommé 85 ,062 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 1 15 ,385 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  83 , 9 1 6 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,455 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,986 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé , o ,  oo53 


(45i  ) 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i*'',643 

Poids  de  Toxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal i«',o67 

5o®  Expérience. 

La  mêmepoule  C ,  nourrie  à  l'avoine  ;  on  met  dans  la  cloche 
de  l'avoine  et  de  l'eau.  Durée  de  Texpérience ,  49^*  i5™.     T=:  i5**. 

Poids  de  la  poule  à  son  entrée  dans  la  cloche.     1628 ,5 
Poids  de  la  poule  à  sa  sortie  de  la  cloche. .  .      1597  ,0 

Perte  de  poids 26,5 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique.  ...  1  ^^^ 

Hydrogène 0,62 

Hydrog.  protocarboné.  0,20 

Oxygène 16,69 

Azote 81  ,o4 

I 00 , 00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.     o""",2 

Poids  de  l'oxygène  consommé 87 ,4^2 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit. 128, 1 13 

Poids  de  l'oxygène  conten  11  dans  l'acide  carbonique .  89 ,  537 

Poids  de  Pazote  exhalé o  ,948 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'aGide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé i  ,024 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  Toxy- 

gène  consommé ...   o ,  o  1 08 

Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure i^'*,775 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal i«'',i09 

5i^  Expérience. 

La  même  poule  C,   au  sortir  de  la  cloche  après  l'expérience 

précédente,  est  restée  trente  heures  sans  manger;   on  l'introduit 

dans  la  cloche  sans  lui  donner  de  nourriture.  L'expérience  dure 

49^10"».     T  =  23''. 

•  29. 


(  452  ) 

Poids  de  la  poule  à  son  entrée  dans  la  cloche.      1599*'" 
Poids  de  la  poule  à  sa  sortie  de  la  cloche.  .  . .      i4^-7 

Perte  de  poids 172 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 0,48 

Hydrogène 0,10 

Hydrog.  protocarboné .        0,12 

Oxygène 24 ,3o 

Azote n5,oo 


100,00 


Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale. .  .      0,0 

Poids  de  l'oxygène  consommé 62,528 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 60,792 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.     44  ?  ^  '  ^ 

Poids  de  Tazote  absorbé. i  ,987 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  1 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o>707 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  le  poids  .de 

Toxygène  consommé o  ,o3 1 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . . .      i^^,7&^ 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  i  kilogramme  de  l'animal 0^^,846 

La  poule  était  très-afTaiblie  au  sortir  de  l'appareil ,  elle  se  tenait 
à  peine  sur  ses  pattes.  On  lui  donna  de  la  viande  par  petites  por- 
tions ;  le  lendemain  elle  se  trouva  complètement  rétablie  ;  on 
continua  le  régime  de  la  viande  pendant  deux  jours  pour  la  pré- 
parer à  l'expérience  52. 

52*  Expérience, 

La  même  poule  C,  nourrie  à  la  viande.  On  lui  met  dans  la  cloche 
de  la  viande  cuite ,  dont  elle  mange  une  partie.  Durée  de  l'expé- 
rience ,  46^  3o™.     T  =  20°. 

Poids  de  l'animal  à  son  entrée  dans  la  cloche ...      1 699^^ 

Poids  de  l'animal  à  sa  sortie  de  la  cloche 1 588 

i 

Perle ....        in.  \ 


( 


(  453  ) 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  Vexpérience. 

Acide  carbonique ^9  94 

Hydrogène  protocarboné.  o,4o 

Oxygène 21 ,55 

Azote. 77»  ^  ï 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  i™*",  i 

Poids  de  l'oxygène  consommé 82 ,  io5 

Poids  de  Facide  carbonique  produit 86,610 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.  62,990 

Poids  de  Tazote  absorbé i ,  52 1 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o ,  767 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  et  le  poids  de  Toxygène 

consommé o ,  o  1 85 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. 1*^,766 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  |p  une  heure ,  par 

I  kilogramme  de  l'animal 1*^,070 

53®  Expérience. 

Jeune  poule  D ,  nourrie  au  grain. 

Elle  pèse,   avant  l'expérience.  ...      1021 
Elle   pèse,   après  l'expérience. ..  .      1081 

Gain. ....         60 

Durée  de  l'expérience 55**  i5*".     T  =  20. 

Composition  du  gaz  à  La  fin  de  Vexpérience. 

Acide  carbonique o?  ^4 

Hydrogène o  ,32 

Hydrogène  protocarboné.  o,25 

Oxygène 19,04 

Azote ,  . 80 ,  25 

100,00 


(  454  ) 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale .....   0,0 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consonimé « . .  83 ,  585 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 89,860 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique .  65 ,  353 

Poids  de  l'azote  exhalé o,556 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide 

-carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé.  ....   0,782 
Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,00664 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i^^,5i2 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure,  par 

I- kilogramme  de  l'animal. ,  . ^ . . . .      i'"",44o 

54*  Expérience. 

La  même  poule  D ,  à  jeun  depuis  vingt-quatre  heures.  On  ne 
lui  donne  pas  de  nourriture  dans  la  cloche  :  l'animal  y  séjourne 
soixante-deux  heures .     T  =  2 1 **. 

Poids  de  la  poule  à  son  entrée  dans  la  cloche.      io3o 
Poids  de  la  poule  à  sa  s(#tie  de  la  cloche. . . .       875 

Perte  de  poids i55 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique o,3o 

Oxygène.. 21,70 

Azote 78,00 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  +  i™",o 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé 64,759 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit.    56,959 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique       4'  >42^ 

Poids  de  l'azote  absorbé ^949^ 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé Oj639 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  le  poids 

de  l'oxygène  consommé o  ,0098 


(455  ) 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i''>o44 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  Tanimal i**",  roo 

55*^  Expérience. 

La  même  poule  D ,  après  Texpérience  54  >  a  été  nourrie  à  la 
viande  pendant  plusieurs  jours,  puis  elle  a  été  remise  dans  la  cloche 
avec  de  la  viande  cuite,  à  discrétion.  Durée  de  l'expérience,  63**45"*. 

T  =  20». 

Poids  de  Tanimal  à  son  entrée  dans  la  cloche.     çfi8^^ 
Poids  de  l'animal  à  sa  sortie  de  la  cloche. . .  .      864 

Perte  de  poids io4 

Composition  du  gat  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 0,^5 

Hydrogène 0,27 

Oxygène. '9>  '3 

Azote 79>^5 

I 00 , 00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale. .  .  —  7"*", 5 

Poids  de  l'oxygène  consommé 66,821 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 57 ,  164 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique,  ù^i  ,574 

Poids  de  l'azote  absorbé ; o  ,o3o 

Rapportentre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o  ,636 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,00004 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i*^,332 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal.  .  ^ i*'',48o 

56®  Expérience. 

La  même  poule  D  est  restée  au  régime  de  la  viande  pen- 
dant deux  jours;  on  Ta  remise  de  nouveau  dans  l'appareil  avec 
1 12  grammes  de  viande  ,  dont  elle  a  mangé  91  grammf^. 


(456  ) 

Elle  pesait,  avant  rexpérience. .     96 1**" 
Elle  pesait,  après  Texpérience. .     916 

Perte 35 

Durée  de  Texpérience ^^^iS'^.    T  =  20®. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique o»?^ 

Oxygène ^1  y^ 

Azote 81 ,27 

100,00 

Excès  delà  pression  finale  sur  la  pression  initiale. . .  —  2"^"^, 6 

Poids  de  l'oxygène  consommé 66,32i 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 5^ ,  164 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique .  4  '  9  ^74 

Poids  de  Pazote  exhalé 0,906 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,627 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

Poxygène  consommé .!....      i  ,867 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure i«',482 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure ,  par 

I  kilogramme  de  l'animal .    . .      i^^ ^Sçfi 

5']^  Expérience. 

m 

La  même  poule  D,  après  avoir  été  mise  pendant  plusieurs  jours 
au  régime  du  grain,  est  soumise  à  une  nouvelle  expérience.  On  lui 
donne ,  dans  la  cloche,  de  l'eau  et  de  l'avoine  dont  elle  mange 
112  grammes.  Durée  de  l'expérience,  quarante-sept  heures. 
T  =  22». 

Poids  de  l'animal  à  son  entrée  dans  la  cloche ...     981^'' 
Poids  de  l'animal  à  sa  sortie  de  la  cloche 10 10 

•  Gain ....        2C) 


(457) 

Composition  da  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique. .  •  2,o3 

Hydrogène 0,88 

Oxygène 16,76 

Azote 80,33 

I QO , 00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  o'"™,7 

Poids  de  Toxygène  consommé .  • , ,  67 , 1 35 

Poids  de  Facide  carbonique  produit 80, 44^ 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.  58,5o2 

Poids  de  l*azote  exhalé o  ,553 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  d'oxygène  consommé 0 ,87 1 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé «  • .   o  ,0082 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . . .      i*%4^8 
Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal i*%4^4 

58®  Expérience, 

La  même  poule  D,  nourrie  pendant  deux  jours  au  pain,  a  été 
remise  dans  l'appareil  ;  on  lui  donne  du  pain  et  de  l'eau.  L'expé- 
rience dure  45**  i5™.     T  =  19®. 

Poids  de  l'animal  à  son  entrée  dans  la  cloche.      ioi5*' 
Poids  de  l'animal  à  sa  sortie  de  la  cloche. ....       972 

Perte. 43 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 2,01 

Hydrogène o  >  i4 

Oxygène 16, 55 

Azote. 81 ,3o 

1 00 , 00 


(  458  ) 

Excès  de  la  preSsion  finale  sur  la  pression  initiale.   —  i"*'",o 


«r 


Poids  de  Foxygcne  consommé 67  ,  i8i 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 90,201 

Poids  de  Toxygènc  contenu  dans  l'acide  carbonique.  65 ,60 1 

Poids  de  Tazote  exhalé i  ,oo3 

Rapport  entre  le  poids  de  Foxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,976 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé o  ,0149 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. .    .      i*^,485 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  i  kilogramme  de  Tanimal *^^494 


59®   Expérience. 

La  même  poule  D  ,  à  l'inanition  ;  après  l'expérience  58 ,  on  l'a 
laissée  vingt- quatre  heures  sans  manger,  puis  on  l'a  introduite  de 
nouveau  dans  la  cloche,  sans  nourriture.  L'expérience  dure 
63^^  i5™;  l'animal  est  très-affaibli  au  sortir  de  l'appareil;  il  se 
tient  à  peine  sur  ses  pattes  ;  au  bout  de  quelques  jours,  il  est  com- 
plètement rétabli.     T  =  19'*. 

Poids  de  la  poule  avant  l'expérience.  . .      927^'' 
Poids  de  la  poule  après  l'expérience.  .  .      85 1 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique <^»9' 

Oxygène.  . ^9^1^ 

Azote 79>39 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  - —  2""",5 

Poids  de  l'oxygène  consommé 66,245 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 58,3 1 3 

Poids  de  Toxyg.  contenu  dans  l'acide  carbonique.  4^?4o9 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,0 1 3 


(459) 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygèue  consommé. ....   0,640 
Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  exhalé  et  celui  de 

Toxygène consommé 0,00019 

Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure..  .  .  '   i*%o47 
Poids  de  Foxygène  consommé,  en  une  heure,    • 

par  I  kilogramme  de  l'animal i^%i77 


Les  expériences  44  j  45,  4^9  47?  48,  49?  5o,  53,  67  ont 
été  faites  sur  des  poules  nourries  au  grain.  Dans  toutes  ces 
expériences,  il  y  a,  eu  exhalation  d'azote.  Les  poids  de  ce 
gaz  dégagé  ont  été  les  fractions  suivantes  du  poids  de 
Toxygène  consommé  : 

N°' 44 0,0109  ^ 

45 0,0089  ^ 

47 0,0022  B 

48 0,01 17  C 

49 o,oo53  C 

5o 0,0108  C 

53 . .  o  ,0066  D 

57 0,0082  D 

Moyenne. . .    .     0,0075 

Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans 
Tacide  carbonique  produit,  et  le  poids  de  Toxygène  con- 
sommé, a  varié  entre  des  limites  plus  étendues  que  pour  les 
mammifères  soumis  à  un  régime  d'alimentation  identique. 
On  a  trouvé ,  en  effet , 

N<'*44 Oî9'3     A 

45 09967     A 

47 0,874     B 

48 O9998    C 

49--- O9986  C 

5o   1 ,024  C 

53 . ,  0,782  D 

57 0,871  D 

Moyenne 0,927 
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En  général ,  ce  rapport  a  sa  plus  grande  valeur  dans  les 
animaux  qui  prennent  comparativement  le. plus  de  nour- 
riture. 

Le  poids  de  Toxygène  consommé  en  une  heure  par  i  kilo- 
gramme de  l'animal  a  été  : 

]V*>«44 i7o58     A 

45 I ,o57     A 

47 o>935     B 

48 1,084    c 

49 ' >o67  C 

5o ' ) ^  ^9  ^ 

53 1,440  D 

57 1,434  D 

La  consommation  d'oxygène  a  été  la  plus  grande  pour  la 
poule  D,  dont  le  poids  était  le  plus  faible  et  qui  était  beau- 
coup plus  jeune  que  les  autres. 

Dans  l'expérience  46,  la  poule  B  était  encore  nourrie 
avec  du  grain ,  mais  elle  a  été  presque  asphyxiée,  par  suite 
d'un  accident  survenu  à  l'appareil.  Cette  circonstance  est, 
peut-être,  la  cause  pour  laquelle  le  rapport  entre  l'oxygène 
de  l'acide  carbonique  et  l'oxygène  consommé  est  plus 
faible  que  dans  les  expériences  que  nous  venons  de  citer. 

Dans  l'expérience  58,  la  poule  D  était  nourrie  avec  du 
pain  5  sa  respiration  a  présenté  à  peu  près  les  mêmes  cir- 
constances que  dans  les  expériences  53  et  5 7,  où  la  même 
poule  était  nourrie  avec  de  l'avoine.  Le  dégagement  d'azote 
a  été  à  peu  près  le  même  5  la  consommation  d'oxygène,  par 
heure,  a  été  un  peu  plus  forte,  et  le  rapport  entre  le  poids  de 
l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  et  le  poids  de 
l'oxygène  consommé  a  été  trouvé  de  0,976,  c'est-à-dire 
notablement  plus  grand  que  dans  les  expériences  53  et  57. 

Les  expériences  5i,  54  et  Sg  se  rapportent  à  des  poules 
à  l'état  d'inanition.  Dans  l'expérience  Sp,  il  y  a  encore  un 
dégagement  d'azote,  mais  il  est  extrêmement  faible,  et  de 
Tordre  des  erreurs  d'observation.  Dans  les  deux  autres,  ou  a 
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trouvé,  Qiii  conirsiire ^  une  gbsorption  d'azo le  irès-notable ; 
celle-ci  a  surtout  été  considérable  dans  l'expérience  5i,  où 
elle  s'est  élevée  à  o,o3i  du  poids  de  l'oxygène  consommé. 
Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  daps  l'acide 
carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  a  été  : 

N«*5ï 0,707     C 

54 Oj639     D 

59 0,640     D 

Ce  rapport  est  donc  beaucoup  plus  faible  que  dans  les  ex- 
périences où  les  poules  étaient  nourries  avec  du  grain. 

La  consommation  d'oxygène  était  aussi  beaucoup  plus 
pelite  pour  les  animaux  à  l'inanition  :  ainsi ,  la  poule  C 
à  l'inanition  n'a  consommé  que  i^^ftôp,  tandis  qu'elle  en 
consommait  moyennement  18^,692  lorsqu'elle  se  nourris- 
sait avec  du  grain.  La  poule  D  a  consommé  i6'*,o45  quand 
elle  était  à  l'inanition,  et  16^470  quand  elle  était  nourrie 
à  l'avoine. 

Les  expériences ^2,  55,  56  ont  été  faites  sur  des  [joules 
soumises  au  régime  de  la  viande. 

L'expérience  Sa  se  rapporte  à  la  poule  C,  nourrie  à  la 
viande,  après  avoir  été  à  l'inanition  dans  l'expérience  5i 
qui  avait  suivi  un  régime  ordinaire  de  grain. 

L'expérience  55  a  été  faite  sur  la  poule  D,  nourrie  à  la 
viande,  après  avoir  été  également  à  l'inanition  dans  l'expé- 
rience 54,  qui  a  suivi  un  régime  ordinaire  de  grain.  L'ex- 
périence 56  a  eu  lieu  sur  la  même  poule  D,  dont  on  avait 
prolongé  le  régime  de  la  viande. 

Dans  l'expérience  Sa,  sur  la  poule  C,  on  remarque  une 
absorption  notable  d'azote  5  elle  s'élève  à  0,01 85  du  poid« 
de  l'oxygène  consommé.  Dans  l'expérience  54,  sur  la 
poule  D,  on  remarque  encore  une  absorption  d'azote,  mais 
celle-ci  est  extrêmement  faible,  et  tombe  entre  les  limites 
des  erreurs  .d'observation.  Enfin,  dans  l'expérience  56, 
il  y  a  eu  de  l'azote  exhalé  en  proportion  aussi   grande 
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que  lorsque  ranimai  était  nourri  avec  du  grain.  Il  est  bon 
de  remarquer  que  la  poule  C  avait  déterminé  une  absorp- 
tion d'azote  très-considérable  (o,o3i)  pendant  son  état 
d'inanition  dans  l'expérience  Si,  et  que,  pour  la  poule  D  à 
l'inanition  (expérience  54) ,  on  a  observé  une  absorption 
d'azote  beaucoup  plus  faible  (0,0098). 

Les  expériences  5i,  54  et  5^,  55,  56  semblent  démon- 
trer que,  dans  la  respiration  des  poules  à  l'inanition,  il  y  a, 
en  général,  une  absorption  d^ azote  qui  peut  s'élever  jus- 
qu'à o,o3  du  poids.de  l'oxygène  consommé  ;  et  que,  lorsque 
les  poules,  après  cet  état  d'inanition,  sont  soumises  à  un 
régime  de  viande ,  l'absorption  d'azote  continue  encore 
pendant  quelque  temps,  probablement  jusqu'à  ce  que  l'ani- 
mal se  soit  habitué  à  ce  nouveau  régime*,  on  observe  alors 
de  nouveau  une  exhalation  d'azote  (expérience  56), 
comme  lorsque  l'animal  est  soumis  à  son  régime  ordinaire 
de  grain. 

Le  rapport,  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans 
l'acidjC  carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  est  : 

N°^  52 0,767     C 

55 o,636    D 

56 0,627     D 

Il  est  donc  beaucoup  plus  faible  que  pour  les  mêmes  ani- 
maux nourris  avec  du  grain,  et  il  est  sensiblement  le  même 
que  lorsqu'ils  sont  à  l'inanition.  Ce  résultat  ne  doit  pas 
surprendre 5  car,  lorsque  l'animal  est  à  l'inanition,  il  ne 
fournit  pour  aliment  à  la  respiration  que  sa  ""propre  sub- 
stance,  qui  est  de  même  nature  que  la  chair  dont  il  se 
nourrissait  pendant  son  régime  de  viande. 

La  consommation  d'oxygène  par  henre  a  été 

Pour  la  poule  C  nourrie  à  la  viande,    de.      1 ,  766 

Pour  la  même  poule  à  rinanition 1 ,  269 

Pour  la  même  poule  nourrie  au  grain. .  .      1,710 
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Pour  la  poule  D  nourrie  à  la  viande. ...      i  ,482  (56) 

Pour  la  poule  D  à  Tinanition i  ,o44  (^4) 

Pour  la  poule  D  nourrie  au  grain i  ,475  (53,  57,  58) 

Ainsi,  la  consommation  d'oxygène  a  été  sensiblement  la 
même  lorsque  les  poules  étaient  nourries,  à  discrétion,  avec 
du  grain  ou  avec  de  la  viande. 

n.  —  Expériences  sur  des  gaivards. 

Nous  avions  pensé  qu'aucun  animal  ne  se  prêterait  mieux 
que  le  canard  à  Tétude  des  variations  que  subit  la  respira- 
tion, lorsqu'il  est  soumis  à  différents  régimes  d'alimenta- 
tion ,  à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle  on  peut  gaver  le 
can§rd  d'une  nourriture  quelconque.  L'animal  que  nous 
avions  choisi  était  un  jeune  caneton  de  l'année,  ayant  l'air 
bien  portant;  mais  il  se  montra  très-sauvage,  et  refusa 
même  de  manger.  Nous  fûmes  obligés  de  lui  entonner 
la  nourriture,  de  force,  tous  les  jours,  car  il  n'en  pre- 
nait pas  spontanément.  11  fut  placé  cinq  fois  dans  la 
cloche,  sous  l'influence  de  divers  systèmes  d'alimentation, 
mais  il  dépérissait  à  vue  d'œil,  et  il  mourut  quelques  jours 
après  la  cinquième  expérience,  sans  avoir  voulu  toucher  à 
la  nourriture  qu'on  avait  mise  à  sa  disposition.  On  nous  a 
assuré  que  cet  accident  arrivait  souvent  aux  jeunes  canards 
que  Ton  sépare  de  leur  couvée,  et  que  l'on  met  dans  l'isole- 
ment sans  rien  changer,  d'ailleurs,  à  leur  système  alimen- 
taire. Quoi  qu'il  en  soit,  les  expériences  que  nous  allons 
citer  ne  se  rapportent  pas  à  un  canard  dans  l'état  normal^ 
l'animal  était  évidemment  souffrant,  et  il  est  devenu  de 
plus  en  plus  malade  à  mesure  qu'on  le  soumettait  à  de  nou- 
velles expériences. 

60®  Expérience, 

Canard,  gavé  avec  du  pain,  de  Tavoine  et  de  Teau. 
Poids  ù  son  entrée  dans  la  cloche.    . .      i458'5*' 
Poids  à  sa  sortie  de  la  cloche 1 807 

Perte 1 5 1 
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Durée  de  rexpérience,  vingt-cinq  heures. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique ^5  74 

Oxygène 20 ,  i4 

Azote 79, 12 


100,00 


Poids  de  l'oxygène  consommé. 64, 196 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 78,786 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  57 ,  299 

Poids  de  l'azote  exhalé o  ,000 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé Of892 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé o ,  000 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  .  .  .      2S'',568 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal 1  ,-85o 

61®  Expérience, 

Le  même  canard  a  été  gavé  avec  de  la  fécule  et  de  l'eau.  On 
l'a  introduit  dans  la  cloche  trente- six  heures  après  l'expérience 
précédente ,  et  après  lui  avoir  fait  avaler  une  nouvelle  quan- 
tité de  fécule.  Durée  de  l'expérience,  23^  4^™-  ^'^^  excréments 
très- abondants  qu'il  a  rendus  renfermaient  une  grande  quantité 
de  fécule  non  altérée. 

Poids  de  l'animal  avant  l'expérience.  .      1448^*^ 
Poids  de  l'animal  après  l'expérience .  ,      1 280 

Perte 168 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique.  • .  .  .        o,65 

Oxygène 21  ,72 

Azote.  .  : 77,63 

1 00 , 00 
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gr 


Poids  (le  Foxygène  consommé 4?  >77^ 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit.  ...    5o,342 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  36,6 12 

Poids  de  l'azote  absorbé. . .  * ô  ,674 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Pacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0^776 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé o,oi4i 

Poids  de  l'oxygène   consommé    par  heure.  >  .      a'^oi  i 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal    i^'>474 

62^  Expérience. 

Le  même  canard  ,  à  l'inanition  ;  au  sortir  de  l'expérience  61, 
le  canard  reste  trente  heures  sans  recevoir  de  nourriture,  et, 
comme  il  n'avait  pas  mangé  pendant  cette  dernière  expérience , 
il  n'avait  pas  reçu  de  nourriture  depuis  cinquante- quatre  heures. 
L'expérience  a  duré  38^  iS''^. 

Poids  de  l'animal  à  son  entrée  dans  la  cloche. . .      1265*'' 
Poids  de  Tanimal  à  sa  sortie  de  la  cloche 1 176 

Perte    go 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 0,60 

Oxygène ^i  776 

Azote 77>64 

100,00 

Poids  de  l'oxygène  consommé 64,487 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 61 ,478 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  44  ?  7  '  ' 

Poids  de  l'azote  absorbé 0,711 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé. .  i  .  .   0,693 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  celui  de 

l'oxygène  consommé. ^  0,0 1 10 

knn.  fie  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,    t.  XXVI.   (Août   1849)  3o 
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Poids  de  Toxygène  cousoiiimé  par  heure.  . . .      J^^ÔSÔ 
Poids  de  l'oxygène  consoramé ,  en  une  heure, 

par  1  kilogramme  de  Tanimal i^',382 

63*"  Expérience, 

Le  même  canard  est  gavé  pendant  deux  jours  avec  de  la  viande, 
on  le  remet  ensuite  dans  Tappareil  après  lui  en  avoir  donné  une 
forte  ration   L'expérience  dure  vingt-cinq  heures. 

Poids  de  Tanimal  avant  l'expérience   .      1426*^ 
Poids  de  Tanimal  après  Texpérience . .      1 356 

Perte 70 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique 1,47 

Hydrogène.  ....    ....  0,82 

Oxygène 19,49 

Azote 78 ,  22 

100,00 

ET 

Poids  de  l'oxygène  consommé. 65,439 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 66,374 

Poids  del'oxyg.  contenu  dans  l'acide  carbonique. . .  4^>272 

Poids  de  l'azote  absorbé 0,425 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,738 

Rapport  entre,  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  celui  de 

l'oxygène  consommé ?  o  ,oo65 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure   . . .      28%6i7 
Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal i«%882 

64*^  Expérience. 

Le  même  canard  a  été  gavé  pendant  deux  jours  avec  de  la  graisse 
de  mouton  j  on  lui  en  fait  avaler  une  nouvelle  portion  avant  de 
l'introduire  dans  la  cloche.  L'animal  paraît  très-souffrant.  Au 
sortir  de  la  cloche,  on  le  remet  à  son  régime  ordinaire,  mais  il 
refuse  de  manger  et  il  meurt  quehjues  jours  après.  11  pesait,  avant 
l'expérience,  i  i33  grammes.  L'expérience  dure  36*^4^™- 
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Composition  du  gaz  à  la  fin  tic  rexpérienœ. 

Acide  carbonique Oî73t 

Oxygène i\  ,80 

Azote. .  .^ 77  > 4® 

100,00 

Poids  de  Toxygène  consommé 63 ,4^8 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 54,392 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l*acide  carbonique.  39 ,  558 

Poids  de  Tazote  absorbé. 0,788 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  «on tenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,623 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé 0,0124 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  .  .  .      1*^,726 
Poids  de  Poxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal i*'',527 


L'expérience  60  a  été  faite  sur  le  canard  gavé  avec  du 
pain ,  de  Tavoîne  et  de  l'eau  5  il  n'y  a  eu  ni  azote  exhalé,  ni 
azote  absorbé.  Le  rapport  entre  l'oxygène  contenu  dans 
l'acide  carbonique  et  l'oxygène  consommé  a  été  de  0,892, 
c'est-à-dire  analogue  à  celui  que  nous  avons  trouvé  dans 
quelques  expériences  sur  des  poules  soumises  à  la  même 
alimentation.  Le  poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 
a  été  de  2S'',568,  par  conséquent  notablement  plus  grand 
que  celui  qui  était  employé  par  les  poules  d'un  poids  à  peu" 
près  égal. 

Dans  l'expérience  61,  le  canard  était  gavé  avec  de  la  fé- 
cule de  pomme  de  terre  \  il  y  eut  une  absorption  d'azote 
notable,  carie  poids  de  l'azote  absorbé  est  les  o,oi4i  du 
poids  de  l'oxygène  consommé.  Le  rapport  entre  le  poids  de 
l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  exhalé  et  le  poids 
de  l'oxygène  consommé  n'est  plus  que  de  0,776,  c'est-à- 
dire  notablement  plus  faible  que  dans  l'expérience  60  ;  enfin 
le  poids  de  l'oxygène  consommé  moyennement  par  heure 

3o. 
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est  plus  faible,  aussi,  que  dans  rexpériiucf^  60,  car  il  n*est 
plus  que  de  2^', 01  i. 

Dans  rcxpérience  62,  le  canard  était  à  Tinanition  ^  ou 
ne  lui  avait  pas  donne  de  nourriture  depuis  cinquante- 
quatre  heures.  Il  y  eut  encore  de  Tazote  absorbé,  dont  le 
poids  formait  les  0,0110  du  poids  de  l'oxygène  consommé, 
f  .e  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 
carbonique  exhalé  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  est 
beaucoup  plus  faible  que  dans  Texpérience  61,  car  il  n'est 
plus  que  de  0,693  ^  la  valeur  de  ce  rapport  s'approche  de 
celle  que  nous  avons  trouvée  pour  les  poules  soumises  à 
l'inanition.  La  consommation  d'oxygène  par  heure  n'a  été 
que  de  i6%686. 

Depuis  l'expérience  62,  le  canard  a  été  gavé  pendant  deux 
jours  avec  de  la  viande  5  on  l'a  introduit  dans  l'appareil  pour 
l'expérience  63,  après  lui  avoir  donné  une  forte  ration  de 
viande.  H  y  a  encore  eu  une  absorption  notable  d'azote 
qui  s'est  élevée  à  o,oo65  du  poids  de  l'oxygène  consommé. 
Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 
carbonique  exhalé  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé  s'est 
élevé  à  0,738;  il  est  un  peu  plus  fort  que  celui  quia  été  trou\é 
dans  l'expérience  62  sur  le  canarda  l'inanition;  mais  la 
différence  est  assez  faible  pour  que  nous  puissions  admettre 
la  même  conclusion  que  pour  les  poules,  savoir,  que  ce 
rapport  est  sensiblement  le  même  pour  les  animaux  soumis 
au  régime  de  la  viande  que  pour  les  animaux  à  l'inanition. 

Le  poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure  a  été  beau- 
coup plus  grand  que  dans  les  expériences  6i  et  62,  et  il 
est  à  peu  près  le  même  que  dans  rcxpérience  60  où  l'ani- 
mal était  au  régime  du  grain. 

Après  l'expérience  63,  le  canard  fut  gavé  pendant  deux 
jours  exclusivement  avec  de  la  graisse  de  mouton  et  de  l'eau, 
et  on  l'introduisit  dans  l'appareil  après  lui  en  avoir  fait 
prendre  une  nouvelle  portion,  f/animal  parut  très-souffrant 
de  ce  régime;  ses  plumes  se  hérissèrent  et  il  resta  couché 
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pendant  toute  Texpérience.  Il  y  eut  encore  absorption  d'a- 
zote, et  le  poids  du  gaz  absorbé  fui  les  o,oi'24  du  poids  de 
l'oxygène  consommé. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a* 
cide  carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé  n'est 
que  de  O5623,  c'est-à-dire  plus  faible  que  dans  Texpé- 
riencc  62  où  l'animal  était  à  l'inanition.  La  consommation 
de  l'oxygène  par  heure  a  été,  à  peu  près,  la  même  que  dans 
cette  dernière  expérience. 

111.     EXPÉR1E^CES    SLR    DE    PETITS    OISEAUX. 

Les  expériences  qui  suivent  ont  été  faites  dans  le  petit 
appareil,  PL  IV ^  Jig.  2,  décrit  page  323.  L'oxygène 
destiné  à  maintenir  constante  la  composition  de  l'air  dans 
l'espace  où  séjournaient  les  animaux,  était  renfermé  dans 
une  pipette  dont  il  était  chassé  par  une  dissolution  concen- 
trée de  chlorure  de  calcium. 

65'  Expérience, 

Un  verdier  pesant  26  grammes  (3o  octobre).  Durée  de  l'expé- 
rience,  6**  20™.     T  r=  17**. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique 2,1 3 

Oxygène 7,89 

Azote. 90 ,48 

Ï00,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  i™"*,! 

Poids  de  l'oxygène  consommé 2,001 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit   2,i4o 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique .  i  ,556 

Poids  de  Tazote  exhalé. 0,082 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,760 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0^0 
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Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure. .  .  .      o8',325 
Poids  de  Toxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  Tanimal . .  . .  • i38'',ooo 

66®  Expérience. 

Le  même  verdier  que  dans  l'expérience  65,  pesant  aS  gramme» 
(4  novembre).  Durée  de  l'expérience,  7^55". 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique.    ...        o,6i 

Oxygène i9j5o 

Azote. .      79» "9 

ioo,oo 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé .,...•..  i  ,926 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit i  ,829 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique,  i  ,33a 

Poids  de  l'azote  exhalé G, 006 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,690 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consominé o,oo3x 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . .  .      o^'",244 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal 98^,742 

67®  Expérience, 

Un  bec-croisé  pesant  28*'',6  (i*^*^  novembre).  Durée  de  Texpé- 
rience,  6^  10™.     T  =  17*^. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique o>77 

Oxygène 20 , 2 1 

Azote 79><^2 

1 00  yOO 


• 
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Excès  delà  pression  finale  snr  la  pression  initiale.      0,0 

gr 

Poids  de  Toxygène  consommé i  ,987 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 2, 1 22 

Poids  de  Foxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique .  1 ,543 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,000 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygcne  contenu  dans  Facide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,796 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  Toxy- 

gène  consommé 0,000 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . . .     o*'',3i4 
Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  1  kilogramme  de  l'animal io^'',974 

68*  Expérience. 
Un  moineau  pesant  22  grammes.  Durée  de  Texpérience,  9^*6™. 

T=:l8«. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  r expérience. 

Acide  carbonique 0,59 

Oxygène 19,27 

Azote 80 ,  i4 

100,00 

Poids  de  l'oxygène  consommé i  ,919 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 25,098 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  1,526 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,018 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o>79^ 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé *. 0,0098 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  .  .  .      o«'',2i  i 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal 98% 595 

69*"  Expérience. 

Un  jeune  verdier  pesant  i7^%5  (19  novembre).  Durée  de  l'expé- 
rience, huit  heures.     T  ==  16", 2. 
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Composition  du  gaz  à  la  fin  de  f  expérience. 

Acide  carbonique i  ,00 

Oxygène ïS,9<^ 

Azoto 80 ,  lo 

100,00 

Poids  de  Toxy^^ène  consommé i  ,968 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit .*  i>96i 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.  1,4^6 

Poids  de  l'azote  exhalé' 0,008 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0*724 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé ' o,oo4o 

"  É 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  .  .  ..     o^'',246 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal 14^*^,057 


Ces  expériences  sur  les  petits  oiseaux  ont  été  faites  dans 
Tarrière-saison  ,  pendant  le  mois  de  novembre  ;  néanmoins 
on  a  observé,  dans  toutes,  un  dégagement  d'azote.  Dans 
la  65®  expérience,  ce  dégagement  a  été  plus  considérable 
que  nous  ne  l'avions  encore  trouvé  jusqu'ici,  car  le  gaz 
azote  exhalé  forme  les  0,0 4  de  l'oxygène  consommé. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'a- 
cîde  carbonique  et  celui  de  Toxygène  consommé  a  été  : 

65  Pour  le  verdier 0,760 

66.  Pour  le  même  verdier. .  .  0,690 

67.  Pour  le  bec-croisé 0,796 

68.  Pour  le  moineau 0,796 

69.  Pour  le  jeune  verdier  ...  o ,  724 

11  a  varié  de  0,7  à  0,8  environ.  La  détermination  précise  de 
ce  rapport  pour  les  petits  oiseaux  dans  leur  état  nornial 
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présente  de  grandes    diiHcultés^   les   oiseaux  sur  lesquels 
nous  avons  opéré  étaient  farouches,  et  ne  se  nourrissaient 
plus  comme  lorsqu'ils  sont  en  liberté. 

Nous  avions  principalement  entrepris  ces  expériences 
pour  comparer  les  quantités  d'oxygène  consommées,  à  poids 
égaux,  par  ces  petits  oiseaux ,  et  par  des  oiseaux  plus  gros, 
tels  que  les  poules.  Or,  nous  observons  ici  un  fait  très- 
remarquable  :  tandis  que  les  poules  consommaient  par 
heure ,  pour  un  poids  de  i  kilogramme ,  de  i  gramme  à 
i^^yS  d'oxygène;  les  petits  oiseaux,  rapportés  âu  même 
poids,  ont  consommé  : 

65.  Le  verdier 1 3  ,oo 

66.  Le  même  verdier 9?  74 

67.  Le  bec-croisé i^>97 

68.  Le  moineau 9>59 

69.  Le  jeune  verdier 14,06 

C'est-à-dire,  des  poids  près  de  dix  fois  plus  considérables. 
On  conçoit  qu'il  doit  en  être  ainsi ,  pour  que  ces  petits 
animaux  puissent  conserver  une  température  égale  à  celle 
des  oiseaux  plus  gros;  les  causes  refroidissantes  agissant 
sur  eux  beaucoup  plus  efficacement,  a  cause  de  la  petitesse 
de  leur  masse. 

EXPÉRIENCES  SUR  LES  REPTILES. 
I.  —  Expériences  sur  les  greivouilles  et  les  salamandres 

TERRESTRES. 

Nous  avons  fait  un  assez  grand  nombre  d'expériences 
sur  la  respiration  des  grenouilles  dans  le  petit  appareil, 
PI.  IV,  fig,  2,  que  nous  avons  décrit  (page  323).  Nous 
avons  opéré,  tantôt  sur  des  grenouilles  intactes,  tantôt  sur 
des  grenouilles  prises  dans  des  circonstances  identiques, 
mais  auxquelles  on  avait  enlevé  les  poumons,  en  évitant, 
autant  que  possible,  l'hémorragie  qui   aurait  pu'compli- 
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quer  le  résultat  de  nos  expériences.  M.  Bernard,  dont 
Thabileté  est  bien  connue  de  tous  les  physiologistes,  pra- 
tiquait cette  opération  sur  les  grenouilles,  une  demi-heure 
environ  avant  de  les  introduire  dans  notre  appareil. 

"^o®  Expérience, 

Cinq  grenouilles  pesant  287  grammes.  Durée  de  rexpérience, 
3o^  10".     T  =  i5°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique .....        0,18 

Oxygène 20 ,81 

Azote 79?  oi 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale. 

Poids  de  Foxygène  consommé ...*..  0,547 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit. o,548 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.  0,898 

Poids  de  Tazote  absorbé o,ooo5 

Rapport  enire  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  Foxygène  consommé    o^'^i^ 

Rapport  entre  le  poids  de  Fazote  absorbé  et  celui  de  Foxy- 
gène consommé o  ,0009 

Poids  de  Foxygène  consommé  par  heure o^'*,oi8i 

Poids  de  Foxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  Fanimal o'^oôS 

71*^  Expérience. 

Cinq  grenouilles  pesant  280  grammes.  Durée  de  l'expérience, 
8»»  45'".     T=i6^6. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  rexpérience. 

Acide  carbonique o ,  22 

Oxygène .....    2 1  ,  5o 

Azote 78, 28 

100,00 


gr 
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Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.     0,0 

Poids  de  Toxygène  consommé ;  o,  179 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit O5I72 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique .  o,  1 260 

Poids  de  l'azote  absorbé o,oo35 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,698 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0020 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . . .      o*',02o5 
Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal o«',o89 

72®  Expérience. 

Quatre  grenouilles  pesant  243  grammes.  Durée  de  l'expérience, 
7^35"^. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  Inexpérience, 

Acide  carbonique o ,  23 

Oxygène 19,89 

Azote 79?^^ 

100,00 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé 05187 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit o,2o3 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique .  o,  1 476 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,000 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,786 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0000 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  .  .  .      o8'^,025 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  1  kilogramme  de  l'animal o^"^,  i  o3 

73^  Expérience, 

Deux    grenouilles    pesant    i27*'",5.     Durée    de    l'expérience  v 
i3*»4o"'.     T=  19". 
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Composition  du  gaza  la  fin  de  r  expérience. 

Acide  carbonique o,32 

Oxygène 19»  ^^ 

Azote 79?^^ 

100,00 
Kxcès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.     0,0 


%r 


Poids  de  l'oxygène  consommé o,  184 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 0,190 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique .  o,  1 38 

Poids  dô  Tazote  exhalé 0,002 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,760 

Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé 0,0108 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  .  .  .      o*%oi34 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal o*'",  i  o5 

7 4*  Expérience, 

Deux  grenouilles  pesant  i85  grammes,  auxquelles  on  a  coupé 
les  poumons.  Durée  de  l'expérience,  vingt  heures.  ïrri^". 
Les  grenouilles  sont  sorties  de  l'appareil,  parfaitement  vivantes. 

Composition  du  gaz  h  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique o ,  3o 

Oxygène i9>65 

Azote 80,  o5 

I 00 , 00 

Kxcès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.     —  3'""", 2 

Poids  de  l'oxygène  consommé *^>  '  74 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit o,  i83 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique,  o,  1 33 

Poids  de  Tazote  exhalé 0,002.4 
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Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,765 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  Toxy- 

gène  consommé .^ 0,0 1 3 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure ©«',0087 

Poids  de  Poxygène  consommé,  en  une  heure , 

par  I  kilogramme  de  Tanimal o"'',o47 

75'  Expérience, 

Deux  grenouilles  pesant  i4o  grammes.  Durée  de  Texpérience, 
vingt  heures.     T  =  17°. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  Vexpériente. 

Acide  carbonique 0,26 

Oxygène 19)82 

Aïote 79>9^ 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.     0,0 

Poids  de  l'oxygène  consommé 0,1763 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 0,1720 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique,  o,  i25i 

Poids  de  Tazole  exhalé ' o,oooq 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o>709 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

Foxygène  consommé o,oo5i 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure.  .  .  .      0^^,0088 
Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal o*'',o63 

76*"  Expérience, 
Deux  grenouilles  pesant  ii5  grammes,  auxquelles  on  a  coupé 
les  poumons.  Durée  de  l'expérience,  22^40"*-     '^  =  ^•'"• 
Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique o ,  23 

Oxygène '9>7<^ 

Azote :  .      80,07 

100,00 
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Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.   —  i^^yô 


Kt 


Poids  de  l'oxygène  consommé o^i'ji 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit o>  '87 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Facide  carbonique,  o,  1 36 

Poids  de  Tazote  exhalé 0,0018 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé o>795» 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé 0,01  o5 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure,  . .  .     o*'",oo75 
Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure , 

par  I  kilogramme  de  l'animal 0^^,066 

77®  Expérience, 

Neuf  salamandres  pesant  189  grammes  (i 3  octobre).  Durée  de 
l'expérience,  23*' 10"*.     T=i8'',4' 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 0,27 

Oxygène.  . .  .  • 20, 5o 

Azote 79)^3 

1 00 ,  00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.      i'"'",4 

Poids  de  l'oxygène  consommé .  o,36i 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit o,4o8 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  0,297 

Poids  de  l'azote  exhalé • 0,000 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,824 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consomme o,ooo<i 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . .  »     o^^oiô 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par   j  kilogramme  de  l'animal o''',o85 
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Dans  ces  expériences  sur  les  grenouilles,  nous  remar- 
quons, tantôt  un  faible  dégagement,  tantôt  une  petite 
absorption  d'azote  5  mais  il  est  difficile  d'en  répondre,  parce 
qu'on  opère  ici.  sur  des  quantités  très-petites  de  gaz,  et 
qu  on  ne  peut  plus  atteindre  la  même  précision  que  lors- 
qu'on opère  sur  des  animaux  dont  la  respiration  est  plus 
énergique. 

Le  rapport  entre  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbo- 
nique et  l'oxygène  consommé  a  été  : 


70 

7» 

72 

73 

74 

75 

76 


»r 


Grenouilles  entières 0*729 


Idem o  ,6g8 

Idem, o , 786 

Idem o ,  75© 

Grenouilles  sans  poumons. .  •  0,765 

Grenouilles  intactes 0,709 

Grenouilles  sans  poumons  ...  o ,  795 

11  a  donc  varié  de  0,7  à  0,8,  et  il  a  été  le  même  pour  les 
grenouilles  sans  poumons  que  pour  les  grenouilles  intactes. 
Le  poids  de  l'oxygène  consommé ,  par  heure,  pour  i  ki- 
logramme de  l'animal ,  a  été  : 

70.  Grenouilles  intactes o,o63 

7 1 .  Idem o  ,089 

72.  Idem '. o ,  1  o3 

78.  Idem    0,1  o5 

74.  Grenouilles  sans  poumons...      0,047 

75.  Grenouilles  intactes o,o63 

76.  Grenouilles  sans  poumons.  . .      0^066 

La  consommation  d'oxygène  a  donc  été  très-variable  ^ 
même  pour  les  grenouilles  intactes.  Il  est  probable  que  la 
respiration  de  ces  animaux  est  très-irrégulière,  et  qu'elle 
dépend  beaucoup  du  temps  qui  s'est  écoulé  entre  le  moment 
où  on  les  a  péchés  et  celui  ou  on  les  soumet  aux  expé- 
riences, car  ils  ne  prennent  plus  de  nourriture  lorsqu'ils 
sont  captifs.  Il  est  à  présumer  aussi  que  leur  respiration 
n'est  pas  la  même  dans  les  diverses  saisons. 
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La  respiration  des  grenouilles  privées  de  poumons  à  été, 
à  peu  près ,  aussi  abondante  que  celle  des  grenouilles  in- 
tactes ,  et  les  proportions  des  gaz  inhalés  et  exhalés  sont 
restées  sensiblement  les  mêmes.  Ce  résultat  fait  supposer 
que  la  respiration  des  batraciens  se  fait  principalement 
par  la  peau,  opinion  qui  a  déjà  été  émise  par  plusieurs 
physiologistes,  d'après  des  expériences  d'un  autre  genre. 

La  respiration  des  salamandres  présente  la  plus  grande 
analogie  avec  celle  des  grenouilles 5  la  quantité  d'oxygène 
consommée  dans  des  temps  égaux  est,  à  peu  près,  la  même 
quand  on  la  rapporte  à  des  poids  égaux  de  ces  animaux.  Le 
rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 
carbonique  exhalé  et  le  poids  de  l'oxygène  total  consomme», 
a  été  trouvé  un  peu  plus  fort  pour  les  salamandjes  que 
pour  les  grenouilles. 

IL — Expériences  slr  des  lézards. 

Nous  avons  fait  quelques  expériences  sur  la  respi- 
ration des  lézards  verts  dans  le  petit  appareil ,  PL  IF, 
fig,  1,  Les  lézards  nous  furent  donnés,  au  mois  de  mars, 
par  M.  Bodement,  jeune  naturaliste  qui  s'occupe  depuis 
longtemps  d'études  sur  le  développement  de  ces  animaux. 
Ils  étaient  encore  engourdis  au  moment  où  ils  nous  furent 
remis,  mais  ils  se  réveillaient  facilement  quand  on  les 
mettait  au  soleil.  La  première  expérience  fut  commencée 
le  21  mars  sur  les  lézards  complètement  engourdis  5  ils 
ne  se  réveillèrent  pas  pendant  toute  la  durée  de  leur  séjour 
dans  l'appareil.  Dans  la  deuxième  expérience,  les  animaux 
n'étaient  pas  complètement  engourdis;  ils  ouvraient  fré- 
quemment les  yeux,  et  s'agitaient  quand  on  les  prenait 
avec  la  main.  Enfin,  la  troisième  expérience  a  été  faite, 
le  i5  mai,  sur  les  lézards  éveillés  depuis  près  d'un  mois  et 
nourris  avec  du  lait 5  ils  étaient  très-vifs,  surtout  lorsqu'on 
les  mettait  au  soleil. 
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78"  Expérience. 

Trois  lézards  endormis  pesant  ensemble  68*',5.  Durée  de  Tex- 
péricnce,  î38**45"*  (21  mars  1848).     T=  7«,3. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  Vexpérience, 

Acide  carbonique. ....        0,00 

Oxygène ï'^yS 

Azote 88 ,  a5 

100 ^00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  i^'-^^jiS 

gr 

Poids  de  Toxygène  consomme o,2338 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit o,2358 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique,  o, 1 7 15 

Poids  de  l'azote  exhalé o,p545 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,733 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé o,233 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure o«%ooi685 

Poids  de  l'oxygène  consommé,   en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal 0^^0246 

79*  Expérience, 

Deux  lézards  pesant  ensemble  4^  grammes.  Durée  de  l'expé- 
rience, 71**  3o'"  (3i  mars).     T=  i4%8. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique 0,00 

Oxygène 1 8 ,  20 

Azole 81,80 

100,00 
£xcès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  i5™™,9 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé ^^9  ^94 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit. a>  192 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique. .     o,  1 39 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,0057 

Ami.  de  Chim.  et  de  Phys.,   3«  série,  t.  XXVi.  (Août  1849.)         3i 
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Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé ^>7'7 

Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé • 0,0295 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure o«',oo27 1 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal o*'',o646 

80®  Expérience. 

Trois   lézards  pesant  62  grammes.    Durée  de   l'expérience, 
29^  40*»  (i5  mai).     T  =  23%4- 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique o,  16 

Oxygène. ï9>oo 

Azote 80 ,84 


100,00 


Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  8™™,  76 

Poids  de  l'oxygène  consommé o,352 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit o,364 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  0,264 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,0046 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,752 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,01 3o 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . .     o'^jOi  19 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal o<%i9i6 


Dans  rexpérience  78  faite  sur  les  lézards  complètement 
engourdis,  on  remarque  un  dégagement  énorme  d'azote, 
puisqu'il  forme  les  o,23  de  Toxygène  consommé.  Nous 
n'oserons  pas  affirmer  que  cela  ne  tient  pas  h  une  erreur 
de  l'expérience^  celte  erreur  a  pu  se  présenter  facilement 
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dans  cette  expérience  qui  a  duré  six  jours  entiers ,  pour 
une  très-faible  consommation  d'oxygène.  Malheureusement, 
nous  n'avons  pu  la  répéter,  parce  que  la  saison  était  trop 
avancée  pour  que  nous  ayons  pu  nous  procurer  des  lézards 
endormis.  Dans  les  expériences  79  et  80,  le  dégagement 
d'azote  a  été  faible. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  Ta- 
cide  carbonique  et  celui  de  l'oxygène  total  consommé  a  été  : 

fr 

78.  Sur  les  lézards  engourdis 0,783 

79.  Sur  les  lézards  incomplètement  éveillés. .     0,717 

80.  Sur  les  lézards  entièrement  éveillés 0,762 

C'est-à-dire  sensiblement  le  même.  Mais  la  quantité  d'oxy- 
gène consouimé ,  en  une  heure ,  par  i  kilogramme  de  ces 
animaux,  a  été  environ  huit  fois  plus  faible  chez  les  lézards 
engourdis  que  chez  ces  mêmes  animaux  complètement 
éveillés.  On  a  trouvé,  en  effet,  pour  cette  consommation 
d'oxygène  : 

gr 

78.  Sur  les  lézards  engourdis. 0,0246 

79.  Sur  les  lézards  incomplètement  éveillés.     0,0646 

80.  Sur  les  lézards  parfaitement  éveillés. .  .      0,1916 

A  poids  égaux ,  les  lézards  éveillés  consomment  deux  à 
trois  fois  plus  d'oxygène  que  les  grenouilles. 

EXPÉRIENCES  SUR  LA  RESPIRATION 

DES  INSECTES. 

La  respiration  des  insectes  a  été  étudiée  dans  le  petit 
appareil,  PL  IV,  fig,  2.  Nos  expériences  ont  porté  sur 
les  hannetons ,  les  vers  à  soie  et  leurs  chrysalides ,  et  sur 
les  vers  de  terre. 

Nous  nous  proposions  d'étudier,  d'une .  manière  spé- 
ciale, la  respiration  des  vers  à  soie,  dans  leurs  diverses 
périodes  de  développement  et  leurs  métamorphoses  suc- 
cessives. M.  Péligot,  qui  s'occupait  d'études  chimiques 
sur  la  nutrition  et  le  développement  de  ces  animaux,  avait 

3i. 
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mis  à  notrp  disposition  une  partie  de  Téducation  de  vers 
qu'il  avait  entreprise.  Malheureusement,  au  milieu  de  nos 
expériences  (juillet  1848),  une  mortalité  très-considérable 
survint,  tout  à  coup,  parmi  ces  insectes  :  la  plupart  de  ceux 
que  nous  avions  chez  nous  périrent,  et  il  en  fut  de  même 
de  ceux  que  M,  Péligot  destinait  à  ses  propres  expériences. 
Nous  fûmes  obligés  de  laisser  nos  recherches  incomplètes , 
et  nous  ne  parvînmes  même  pas  à  faire  sur  les  papillons  de 
vers  à  soie  Texpérience  qui  manquait  pour  compléter  l'é- 
tude de  la  respiration  de  ces  animaux  dans  leurs  diverses 
métamorphoses . 

La  respiration  des  chrysalides  étant  d'une  lenteur  ex- 
trême, nous  n'avons  pas  jugé  à  propos  de  leur  fournir 
d'oxygène  pour  remplacer  celui  qui  était  absorbé  ou  trans- 
formé en  acide  carbonique;  nous  avons  supprimé  l'appareil 
à  potasse  destiné  à  absorber  l'acide  carbonique,  et  nous 
nous  sommes  bornés  à  analyser  l'air  au  milieu  duquel  les 
chrysalides  avaient  séjourné  pendant  plusieurs  heures. 

I.  —  Expériences  sur  les  hannetons. 

81®  Expérience, 

Quarante  hannetons  pesant  4o^'',3.  Durée  de  Texpérience,  8**  5™. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique .....        o ,  33 

Oxygène 20 ,59 

Azote 79>o8 


100,00 


Poids  de  Toxygène  consommé o,35i 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 0,382 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.  0,278 

Poids  de  Tazote  absorbé o,oo23 

Rapport  entre  le  poids  de  Voxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o>79' 

Rapport  entre  le  poids  de  Tazote  absorbé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé. o,oo6(> 


(485  ) 

Poids  deToxygéiM;  consommé  par  heure o>'',o434 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure  ^ 

par  I  kilogramme  de  Tanimal 11^,076 

8a*  Expérience. 

Trente-sept  hannetons  pesant  S^  grammes.  Durée  de  l'expé- 
rience ,  cinq  heures. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique o ,  1 5 

Oxygène 20 ,  28 

Azote 799^7 

100 900 

Ri- 
Poids  de  Toxygène  consommé 0,178 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 0,202 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique .     o,  1 4? 

Poids  de  Tazote  exhalé 0,00 1 7 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé. 0,826 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0095 

Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure o*'",o356 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal o<',962 


Dans  ces  deux  expériences  sur  les  hannetons ,  on  re- 
marque un  faible  dégagement  d'azote.  Le  rapport  entre  la 
quantité  d'oxygène  contenue  dans  l'acide  carbonique  et 
l'oxygène  total  consommé  a  été  : 

81 0,791 

82 0,825 

et  le  poids  d'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par  i  ki- 
logramme de  ces  insectes,  s'est  élevé  : 


«r 


81 I  ,076 

82 0,962 
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La  respiration  des  hannetons  consomme  donc  ,  à  peu 
près,  autant  d'oocygène,  à  poids  égaux,  que  celle  des  la- 
pins ,  des  chiens  et  des  poules. 

II. — Expériences  sur  les  vers  a  soie. 

» 

83*'  Expérience, 

Dix-huit  vers  à  soie  prêts  à  filer,  pesant  42*'",5.  Durée  de  Tex- 
périence,  5^4^™. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique 5,89 

Oxygène 16, 10 

Azote.  .  . 78,01 

100,00 

^^ 
Poids  de  l'oxygène  consommé 0,202 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 0,220 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.     0,160 

Poids  de  l'azote  absorbé 0,00201 

Rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé ^9  79^ 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,010 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure o*'',o357 

Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure , 

par  I  kilogramme  de  l'animal o<'^,84o 

84®  Expérience, 

Dix-huit  vers  l  soie  prêts  à  filer,  pesant  89  grammes.  Durée  de 
l'expérience,  ^''So™. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 4>  *^ 

Oxygène 16, 5i 

Azote 79,39 

100,00 
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9* 


i 

r 


Poids  de  l'oxygène  consommé 0,201 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 0,225 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique,  o,  i63 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,00028 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  Toxygène  consommé 0,81 4 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé o,ooi4 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure o'',0268 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal o«'',687 

85*  Expérience. 

Quarante-deux  vers  à  soie  (au  troisième  âge)  pesant  ^o  gram- 
mes. Durée  de  l'expérience,  4*^2^0". 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 7)9^ 

Oxygène i4>4^ 

Azote 77  ,63 

100,00 

Poids  de  l'oxygène  consommé 0,208 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 0,207 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique,  o,  i5o 

Poids  de  l'azote  absorbé. 0,0027 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé ^^T^g 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé \ 0,01 33 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure o*',o468 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal 1^%  170 

86®  Expérience, 

Quarante  et  un  vers  à  soie  pesant   4<>  grammes.    Durée  de 
l'expérience,  5''  20'".  A  la  fin  de  l'expérience,  on  a  trouvé  vingt 
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vers  à  soie  morts.  Cette  expérience  a  été  faite  le  ij  juillet  1847. 
Une  mortalité  semblable  eut  lieu  le  même  jour  parmi  les  vers  à 
soie  q^ui  n'étaient  pas  renfermés  dans  Pappareil. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 6,3i 

Oxygène. i5 ,62 

Azote 78,07 


100,00 


ffr 


Poids  de  l'oxygène  consommé û>i97 

Poids  de  Tacide  carbonique  produite 09^09 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique,  o,  i52 

Poids  de  Tazote  absorbé 0,00288 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,772 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  absorbé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé ^ .   0,0121 

87®  Expérience. 

Vingt- cinq  chrysalides  de  vers  à  soie  pesant  21  grammes.  Du- 
rée de  l'expérience,  6**  3o". 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique i3,58 

Oxygène 1 ,  ï6 

Azote 85,26 

100,00 

Dépression  à  la  fin  de  l'expérience 48"*"*>^ 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consomme o,o33 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 0,029 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  0,021 

Poids  de  l'azote  dégagé o,ooo25 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o»639 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0075 
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Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure o*',oo5o8 

Poids  de  Foxygène  consommé,  en  une  heure,  par 

I  kilogramme  de  l'animal o^^^^^t, 


Nous  remarquons  dans  ces  expériences ,  tantôt  un  faible 
dégagement  d'azote,  tantôt  une  petite  absorption^  mais 
elles  tombent  dans  les  limites  des  erreurs  d*observation. 

Le  rapport  entre  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbo- 
nique exhalé  et  Toxygène  consommé  a  été  : 

83.  Vers  à  soie  au  terme  de  leur  croissance..  .     0,792 

84.  Idem o,8i4 

85.  Vers  à  soie ,  troisième  âge Oy']3Q 

86.  Vers  à  soie  au  terme  de  leur  croissance ....     0,772 

87.  Chrysalides o  ,689 

Il  est  notablement  plus  faible  chez  les  chrysalides  que  chez 
les  vers. 

Les  poids  d'oxygène  consommé,  en  une  heure,  par  i  ki- 
logramme de  ces  animaux ,  ont  été  : 

83.  Vers  à  soie  au  terme  de  leur  croissance.  .  .     o,84o 

84.  Idem o  ,687 

85.  Vers  à  soie ,  troisième  âge i  >  170 

86.  Vers  à  soie  au  terme  de  leur  croissance. . .       » 

87.  Chrysalides o, ioi3 

Cette  consommation  varie,  probablement,  beaucoup  sui- 
vant les  diverses  époques  de  la  vie  de  ces  insectes,  car  ou 
sait  que  leur  nutrition  est  très-inégale.  Dans  tous  les  cas, 
elle  est  à  peu  près  aussi  grande  pour  les  vers,  à  poids  égaux, 
que  celle  des  mammifères  et  des  gros  oiseaux.  Pour  les 
chrysalides ,  la  consommation  d'oxygène  n'est  que  le  —  en- 
viron de  celle  des  vers. 
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III.  —  Expériences  si3R  les  vers  de  terre. 

88*  Expérience, 
Vers  de  terre  pesant  112  grammes.  Durée  de  Texpérience, 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l* expérience. 

Acide  carbonique. ....  0,82 

Hydrogène o ,  20 

Hydrog.  protocarboné.  0,1 5 

Oxygène    19,49 

Azote 79,84 

100,00 

Poids  de  l'oxygène  consommé • o,352 

Poids  de  Tacide  carbonique  produit 0,375 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Vacide  carbonique.  0,273 

Poids  de  l'azote  exhalé. 0,0024 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 
carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé. .....   0,776 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé  • 0,0068 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure 0*^,01 135 

Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  1  kilogramme  de  l'animal o<%ioi3 

La  respiration  des  vers  de  terre  est  h  peu  près  semblable 
à  celle  des  grenouilles.  La  consommation  d'oxygène  et  le 
rapport  entre  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  el 
l'oxygène  total  consommé ,  sont  sensiblement  les  mêmes 
que  pour  ces  derniers  animaux. 

RESPIRATION    DES    ANIMAUX    DANS    UNE 
ATMOSPHÈRE  TRÈS-RICHE  EN  OXYGÈNE. 

Nous  avons  donné  dans  nos  recherches  préliminaires 
(page  398)  plusieurs  expériences  faites  dans  des  atmo- 
sphères artificielles ,  beaucoup  plus  riches  en  oxygène 
que  notre  asmosphère  terrestre.   Les  animaux  n'ont  paru 
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éprouver  aucune  influence  fâcheuse  de  cette  grande  pro- 
portion de  gaz  oxygène  5  le  dégagement  d'azote  a  été  le 
même,  et  la  consommation  d'oxygène  n'a  pas  été  modifiée 
d'une  manière  sensible.  Nous  avons  voulu  étudier,  avec 
plus  de  soin,  la  respiration  dans  ces  atmosphères  anor- 
males, surtout  afin  de  reconnaître  si  elle  était  modifiée 
dans  le  rapport  que  présente  l'oxygène  de  l'acide  carbonique 
exhalé  avec  l'oxygène  consonuné.  Les  expériences  ont  été 
conduites  de  la  manière  ordinaire,  après  avoir  composé 
l'atmosphère  de  la  cloche  comme  nous  l'avons  dit  (p.  398). 

89*  Expérience. 

Lapin  dans  une  atmosphère  riche  en  gaz  oxygène.  L'animal 
soumis  à  Pexpérience  est  le  lapin  D  des  expériences  22 ,  23  et  24  ; 
il  était  nourri  depuis  plusieurs  jours  avec  du  pain.  On  lui  met 
dans  la  cloche  i5o  grammes  de  pain,  qu'il  mange  presque  entîè- 
remeot.  Durée  de  rexpérience,  23^4^"*.     T  =  23**. 

Poids  de  Tauimal  à  son  entrée  dans  la  cloche . .     386o*' 
Poids  de  l'animal  à  sa  sortie  de  la  cloche 3890 

Gain 3o 

Acide  carbonique ^  >  7  7 

Oxygène 72,38 

Azote 24 ,85 


I 00 , 00 


Cette  composition  fut  admise  comme  étant  celle  de  Tatmo- 
sphère  au  commencement  de  l'expérience  ;  mais  on  a  dû  lui  faire 
subir  une  petite  correction  provenant  de  ce  que  l'air  enlevé  pour 
l'analyse  était  nécessairement  remplacé  dans  la  cloche  par  de 
l'oxygène  pur  fourni  parles  pipettes  N.  L'expérience  a  été  ensuite 
conduite  comme  à  l'ordinaire;  le  gaz  présentait,  à  la  fin,  la  compo- 
sition suivante  : 

Acide  carbonique 2,01 

Hydrogène.  .  . .' o>7o 

Oxygène 7  ^  ,65 

Azote 24 ,64 

100,00 
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Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  -+-  5*"™, 7 

gr 

Poids  de  Toxygène  consommé 80^338 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit i  i5,47o 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  83,978 

Poids  de  Pazote  exhalé o^  i  a3 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé i^o45 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  le  poids  de 

l'oxygène  consommé 0,001 5 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . . .     3*'",394 
Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal o<'',876 

90®  Expérience. 

Chien  dans  une  atmosphère  très-riche  en  oxygène.  Le  même 
chien  A  que  dans  les  expériences  27,  28  et  29.  Il  est  nourri  de 
viande  crue.  Durée  de  l'expérience,  vingt  et  une  heures.    T  =  20**. 

Poids  de  l'animal  à  son  entrée  dans  la  cloche. .   6420^''. 

Composition  du  gaz  initial. 

Acide  carbonique 2,00 

Oxygène. ^6 ,63 

Azote 5i  ,37 

100,00 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique 2,? 5 

Oxygène 4^  >  '  7 

Azote 52 ,58 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  o™"*,5 

Poids  de  l'oxygène  consommé i68,35o 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 178,425 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  1 29,763 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,278 
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Rapport  entre  le  [)oids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide 
carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé ^977  * 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0016 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. . . .     8*^,016 
Poids  de  Foxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal 1*^,248 

91®  Expérience. 

Chien  dans  une  atmosphère  très- riche  en  oxygène.  Le  même 
chien  A,  nourri  à  la  viande.  Il  pèse,  avant  Texpérience,  6  35o  gr. 
L'expérience  dure  22^  4®™-     T  =  26°. 

Composition  du  gaz  au  commencement  de  l'expérience. 

Acide  carbonique i  ,66 

Oxygène 59,75 

Azote 33 ,59 


100,00 


Composition  du  ^az  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique '9^ 

Oxygène 57  ,62 

Azote 4^)49 


I 00 , 00 


Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  17™™,© 

Poids  de  l'oxygène  consommé 147,454 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 1 52, 359 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  1 10,806 

Poids  de  l'azote  exhalé o,436 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,751 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0029 

Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure. .  . .     6^'', 507 
Poids  de  l'oxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal i*%025 
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La  respiration  du  lapîn  D,  dans  Tair  normal,  a  déjà  été 
déterminée  dans  les  expériences  22,  23  et  24.  DansPexpé- 
rîence  22 ,  il  était  nourri  de  carottes;  dans  l'expérience  23 , 
îl  était  à  Tinanition-,  enfin,  dans  l'expérience  24,  il  était 
nourri  de  pain.  L'expérience  89  a  été  faite,  dans  une  atmo- 
sphère beaucoup  plus  riche  en  oxygène  que  l'atmosphère 
terrestre  ,  sur  le  même  lapin  soumis  au  régime  du  pain  et 
trente-six  heures  après  Texpérience  24.  Nous  n'avons  donc 
à  comparer  que  les  expériences  24  et  89,  qui  ont  été  faites 
dans  des  circonstances  identiques  dénutrition,  mais  dans 
des  atmosphères  de  compositions  très-différentes» 

Dans  les  deux  expériences ,  il  y  a  eu  une  faible  exhala- 
tion d'azote,  dont  le  rapport  avec  le  poids  de  l'oxygène 
consommé  s'est  élevé  : 

Dans  rexpérience  24  à o,oo33 

Dans  Texpérience  89  à 0,001 5 

La  consommation  d'oxygène,  par  heure,  a  été 

gr 

Dans  rexpérience  24  de 3 ,  390 

Dans  l'expérience  89  de. .... .      3,394 

Elle  a  donc  été  exactement  la  même,  et  n'a  été  aucune- 
ment influencée  par  la  différence  de  composition  de  l'at- 
mosphère. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'a- 
cide carbonique  et  celui  de  l'oxygène  consommé  est  : 

Dans  rexpérience  24 <^>997  ' 

Dans  rexpérience  89 i ,  o45 

Il  a  été  trouvé  un  peu  plus  fort  dans  l'expérience  89 ,  où 
l'animal  se  trouvait  dans  une  atmosphère  plus  riche  en 
oxygène  ;  mais  il  est  probable  que  cela  ne  tient  pas  à  la 
composition  de  l'atmosphère,  mais  plutôt  à  celte  circon- 
stance, que  l'animal  était  soumis  depuis  longtemps  au 
régime  féculent. 

Les  expériences  90  et  91  ont  été  faites  sur  le  chien  A 
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nourri  àe  viaade,  par  conséquent  dans  les  conditions  où  il 
se  trouvait  dans  les  expériences  27,  28 ,  29  au  milieu  de 
l'air  atmosphérique  ordinaire.  Dans  toutes  ces  expériences, 
il  y  a  eu  exhalation  d'azote  ;  le  rapport  entre  le  poids  de 
l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxygène  consommé  a  été  : 

127 0,0010 

28 0,0034 

^9 0,0069 

Dans  l'atmosphère  plus  riche  (  90 0,0016 

en  oxygène. f  91 0,0029 

Ainsi,  sous  ce  rapport,  on  n'aperçoit  aucune  différence. 
Le  poids  de  l'oxygène  consommé ,  par  heure,  a  été  : 

(27 7 ,440 

Dans  l'atmosphère  ordinaire  j  28 8, 196 

'29 6,893 

Dans  Tatmosphère  plus  riche  |  90 8,016 

en  oxygène (  9c  .......  .     6,607 

La  consommation  d'oxygène  a  donc  varié,  dans  les  deux 
cas,  à  peu  près  entre  les  mêmes  limites. 

Enfin,  le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu 
dans  l'acide  carbonique  produit  et  le  poids  de  l'oxygène 

total  consommé,  a  été  : 

!27 0,742 

28 0,760 

29 o»747 

Dans  Tatmosphère  plus  riche  (  90 0,77 1 

en  oxygène j  9r 0,761 

Il  est  donc  encore  resté  à  peu  près  le  même. 

Nous  avons  fait,  en  outre,  une  expérience  sur  le  verdier 
des  expériences  65  et  66  dans  une  atmosphère  renfermant 
96  d'oxygène  et  4  d'azote.  Cette  expérience  a  duré  cinq 
heures  ;  Toiseau  n'en  a  pas  été  incommodé ,  et  les  diverses 
circonstances  de  la  respiration  ont  élé  semblables  à  celles 
des  expériences  65  et  66. 


(496) 
Nous  pouvons  donc  conclure  de  ces  expériences  i  que  la 
j^spiration  des  animaux  ri  est  aucunement  influencée 
par  la  proportion  d'oxygène  de  P atmosphère  dans  la- 
quelle ils  viv^enty  pouruu  que  cette  proportion  soit  suffi- 
sante pour  entretenir  la  vie.  Dans  une  atmosphère  ren^ 
fermant  deux  et  trois  fois  plus  d* oxygène  que  notre 
atmosphère  terrestre,  les  animaux  néproui^ent  aucun 
malaisey  et  les  produits  de  leur  respiration  sont  absolu- 
ment les  mêmes  que  lorsqu'ils  se  trouvent  dans  l'atmo- 
sphère normale, 

EXPÉRIENCES  SUR  LA  PERSPIRATION  DES  ANIMAUX 

DANS    UNE    ATMOSPHERE  OÙ    L*SYD&OGiNE  REMPLACE , 
EN    GRANDE    PARTIE,     l' AZOTE    DE     NOTRE    ATMOSPHÈRE     TERRESTRE. 

Pour  composer  cette  atmosphère  artificielle ,  on  remplis- 
sait un  gazomètre,  de  120  litres  environ  de  capacité,  d'un 
mélange  de  79,0  hydrogène  et  de  21,0  oxygène.  L'animal 
étant  placé  dans  la  cloche,  et  le  couvercle  ef  PI.  Ill^fig,  2, 
étant  ajusté  sur  l'ouverture  inférieure  ai,  maïs  sans  que 
les  boulons  fussent  serrés,  on  faisait  passer  rapidement 
dans  la  cloche,  par  le  tube  r^r^  le  mélange  d'hydrogène  et 
d'oxygène  5  l'excès  de  gaz  s'échappait  par  la  fente  laissée 
entre  le  couvercle  ef  et  l'orifice  ab.  Lorsqu'il  ne  restait 
plus  qu'une  petite  quantité  du  mélange  gazeux  dans  le  gazo- 
mètre, on  serrait  les  boulons  du  couvercle  et  Ton  introdui- 
sait dans  la  cloche  le  reste  du  gaz ,  de  manière  à  y  établir  un 
excès  de  pression.  On  mettait  alors  les  pipettes  à  potasse  en 
mouvement,  et  au  moment  où  le  manomètre  annonçait 
l'équilibre  de  pression  avec  l'atmosphère  extérieure,  on 
faisait  une  prise  de  gaz  dans  l'appareil  manométrique 
dV d d* ^  PL  Illjfig.  i.  Ce  gaz  était  analysé,  et  sa  com- 
position était  regardée  comme  représentant  celle  de  l'at- 
mosphère de  la  cloche  au  commencement  de  Texpérience  ; 
on  lui  faisait  toutefois  subir  une  petite  correction  prove- 
nant de  ce  que  le  gaz  enlevé  pour  l'analyse  était  nécessai- 
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renient  remplacé  par  une  quantité  correspondante  d'oxy- 
gène,  lorsqu^on    établissait   la   communication    avec   les 
pipettes  qui  contenaient  ce  gaz.   On  conduisait  ensuite 
Texpérience  comme  à  l'ordinaire, 

92*  Expérience. 

Lapin  D ,  des  expériences  22 ,  23 ,  24  et  89  ;  on  a  continué  à 
le  nourrir  avec  du  pain.  On  lui  donne  dans  la  cloche  126  grammes 
de  pain  qu^il  mange  entièrement.   L'expérience  dure  20^4^". 

T  =  22«. 

Poids  de  l'animal  à  son  entrée  dans  la  cloche. .     3927*' 
Poids  de  l'animal  à  sa  sortie  de  la  cloche ....     3883 

Perte 44 

Composition  du  gaz  au  commencement  de  rexpérience. 

Acide  carbonique.    ...        r  ,52 

Hydrogène 55 ,  16 

Oxygène 28,87 

Azote i4'4^ 

iuo,oo 
Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l* expérience. 

Acide  carbonique ^9  49 

Hydrogène 53 ,  29 

Oxygène 27 ,5i 

Azote 16,11 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  i/iitiale.  -h  3°°", 9  ' 

gr 

Poids  de  l'oxygène  consommé 83, 1 1 2 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit ....  1 1 5,682 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  84 , 1 32 

Poids  de  Tazote  exhale i  ,073 

Poids  de  l'hydrogène  dispani o,o5i8 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 1,012 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,0129 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t   XWI.  (Août  1849.)  32 
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Poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure /{^^^o73 

Poids  de  l'oxygène  consomme ,  en  une  heure, 

par  1  kilogramme  de  l'animal i<'',o32 

g3*  Expérience, 

Chien  F  des  expériences  34  9  36 ,  87  et  38,  nourri  à  la  viande 
pendant  quinze  jours  après  l'expérience  38.  L'animal  étàil;  bien 
portant  et  ne  se  ressentait  plus^  depuis  longtemps,  des  changements 
de  régime  qu'il  avait  subis.  Durée  de  Texpérience,  10**  45^"'. 
T  1=  22°. 

Poids  du  chien  à  son  entrée  dans  la  cloche . . .     5845^' 
Poids  du  chien  à  sa  sortie  de  la  cloche 6724 

Perte 121 

Composition  du  gaz  au  commencement  de  l'expérience. 

Acide  carbonique <  »  4^ 

Hydrogène 57  ,o5 

Oxygène 28,69 

Azote 12,88 

I 00 , 00 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  Vexpérience, 

Acide  carbonique    ....  2 ,68 

Hydrogène 56 ,  35 

Oxygène. 27  ,61 

^ote i3,36 

100,00 

Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  o^""*,7 

Poids  de  l'oxygène  consommé .      82.087 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 86,994 

Poids  de  Toxygène  contenu  dans  Tacide  carbonique.     63,268 

Poids  de  l'azote  exhalé 0,20a 

Poids  de  l'hydrogène  disparu o,o235 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé 0,77 1 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé 0,002^ 
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Poids  de  Toxygène  consommé  par  heure. . . .     7(%636 
Poids  de  l'oxygène  consommé ,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  Taniroal i^*',32o 

g4*  Expérience, 

Cinq  grenouilles  pesant  280  grammes,  dans  un  mélange  d^hy- 
drogène  et  d*oxygène  (novembre  1847).  Celte  expérience  a  été 
faite  dans  le  petit  appareil ,  en  composant  Fatmosphère  comme 
nous  l'avons  dit  (page  49^)*  ^^^  grenouilles  sont  sorties  de  Tap- 
pareil  parfaitement  vivantes ,  et  elles  ont  vécu  longtemps  après. 
Durée  de  l'expérience,  5^  1 3".     T=  17°. 

Composition  du  gaz  au  commencement  de  V expérience. 

Acide  carbonique traces 

Oxygène 21 ,86 

Hydrogène 77  ,o3 

Azote 1 ,  1 1 

100,00 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  l'expérience. 

Acide  carbonique o ,  37 

Oxygène .  21 ,67 

Hydrogène 75,82    , 

Azote 2,24 

100,00 
Excès  de  la  pression  finale  sur  la  pression  initiale.  —  o"™,4 

Poids  de  Toxygène  consommé o,  i83o 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit 0,2167 

Poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique.  0,1 568 

Poids  de  l'azote  exhalé o,oo35 

Rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dansTacide 

carbonique  et  le  poids  de  l'oxygène  consommé o,8568 

Rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui  de  l'oxy- 
gène consommé , 0,0200 

32. 
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Poids  (le  l'oxygène  consommé  par  heure o^^oSSa 

Poids  de  Toxygène  consommé,  en  une  heure, 

par  I  kilogramme  de  l'animal o*'^  126 


Le  lapin  D.,  à  ralimentatioii  du  paiu  ^  a  été  soumis 
successivement  à  rexpérience  24  dans  Tair  normal,  à  l'ex- 
périence 89  dans  une  atmosphère  beaucoup  plus  riche  en 
oxygène ,  enfin  à  l'expérience  92  dans  une  atmosphère 
un  peu  plus  riche  en  oxygèpe  que  l'atmosphère  terrestre, 
et  dans  laquelle  l'hydrogène  remplaçait  l'azote  en  grande 
partie.  Le  rapport  entre  le  poids  de  l'azote  exhalé  et  celui 
de  Foxygène  consommé  a  été  : 

Dans  Tair  normal 24 .  .  .  o  ,oo33 

Dans  l'atmosphère  riche  en  oxygène 89.  .  .  0,001 5 

Dans  l'atmosphère  où  Thydrogène  remplaçait 

l'azote 92  •  • .  o  ,01 29 

Le  dégagement  d'azote  a  donc  été  beaucoup  plus  considé- 
rable dans  ce  dernier  cas;  mais  il  est  très-possible,  et  même 
probable,  que  la  plus  grande  partie  de  l'azote  exhalé  pro- 
venait de  l'air  atmosphérique,  plus  ou  moins  altéré,  qui  se 
trouvait  dans  les  diverses  cavités  de  l'animal ,  et  qui  a  été 
remplacé,  successivement,  par  le  gaz  composant  la  nou- 
velle atmosphère. 

Le  poids  de  l'oxygène  consommé  par  heure  a  été  : 

Dans  l'air  normal 24 .  •  •  3 ,903 

Dans  l'atmosphère  riche  en  oxygène ^9  •  •  •  ^  >  ^94 

Dans  Tatmosphère    où    l'hydrogène    remplace 

l'azote 92*  • .  ^y023 

La  consommation  d'oxygène  a  été  notablement  plus 
grande  dans  ce  dernier  cas,  ce  que  nous  croyons  pouvoir 
attribuer  au  plus  grand  pouvoir  refroidissant  du  gaz  hydro- 
gène 5  l'animal,  pour  conserver  se  température-  normale, 


(  5o.   ) 
est  obligé  de  respirer  plus  activement  que  daii-s  l'atmosphère 
ordinaire. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  Toxygène  contenu  dans 
Tacide  carbonique  et  celui  de  l'oxygène  total  consommé  a 
ete: 


Dans  r*air  normal 24 •  •  •  0,997 

Dans  l'atmosphère  riche  en  oxygène ^*  •  -  ^  >o4^ 

Dans   Tatmosphère    où  l'hydrogène   remplace 

Tazote 9^'-  i?oi2 

Ce   rapport  a  donc   très-peu  varié  dans  les   trois  expé- 
riences. 

L'expérience  93  a  été  faite  sur  le  chien  F,  qui  avait  été 
nourri  de  viande  pendant  quinze  jours  après  l'expérience  38. 
Nous  pouvons  comparer  entre  elles  les  expériences  34  6t  93, 
où  Tanimal  était  soumis  a  la  même  alimentation.  Le  rap- 
port entre  \e  poids  de  Tazole  exhalé  et  celui  de  l'oxygène 
consommé  a  été  : 


Dans  Tair  normal 34 .  •  •      0,00066 

Dans  {'atmosphère  où  Thydrogène  remplace 

i'azote 98   .  .      0,00129 


La  consommation  d'oxygène,  par  heure,  a  été  : 


8>" 


Dans  l'air  normal : 34   •  •     6 ,678 

Dans  l'atmosphère  où  l'hydrog.  remplace  Tazote.  98.  . .      7 ,636 

La  consommation  d'oxygène  a  donc  été  notablement 
plus  forte  dans  l'atmosphère  riche  en  hydrogène.  On  peut 
en  donner  l'explication  que  nous  avons  énoncée  plus  haut  : 
cependant,  pour  que  le  fait  soit  bien  constaté,  il  serait 
nécessaire  de  multiplier  les  expériences ,  car  nous  avons  vu 
(page  426)  que  cette  consommation  variait  notablement  pour 
le  même  individu,  soumis  à  la  même  alimentation,  par  des 
circoustances  qu'il  est  impossible  de  prévoir  ou  de  diriger. 

Le  rapport  entre  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans 
l'acide  carbonique  et  celui  de  l'oxygène  total  consommé 
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a  été  : 

Dans  Tair  normal 34  •  •  •      0,752 

Dans  l'atmosphère  où  Thydrog.  remplace  Tazote.   gS.  . .     o,  77 1 

Ce  rapport  est  donc  resté  sensiblement  le  même. 

Nous  pouvons  comparer  les  expériences  70,  71  et  72, 
faites  sur  des  grenouilles  dans  l'air  normal,  avec  Fexpé- 
rience  94  faîte,  à  la  même  époque,  sur  des  grenouilles  prises 
dans  les  mêmes  conditions  ,  mais  dans  une  atmosphère  où 
l'hydrogène  remplace  l'azote. 

Nous  ne  nous  occuperons  pas  de  l'azote  ;  nous  avons 
trouvé ,  tantôt  une  exhalation ,  tantôt  une  absorption 
d'azote  ;  mais  celles-ci  sont  toujours  très- petites ,  et  à  peu 
près  de  l'ordre  des  erreurs  que  l'on  peut  commettre  dans 
ces  expériences  où  l'on  opère  sur  de  petites  quantités  de 
gaz. 

La  consommation  d'oxygène  faite  par  heure,  par  i  kilo- 
gramme de  grenouilles  ,  a  été  : 

ET 

170. . .  o,o63 

71...  0,089 

72...  o,io3 

Dans  l'atmosphère  où  l'hydrog.  remplace  l'azote.    94  •  •  •  o,  1 26 

La  consommation  d'oxygène  a  donc  encore  été  nota- 
blement plus  forte  dans  l'atmosphère  où  l'hydrogène  rem- 
plaçait l'azote.  Il  est  important  de  remarquer  que  cette 
consommation  a  beaucoup  varié  dans  les  trois  expériences 
faites  dans  Tair  atmosphérique  ordinaire. 

Nous  pouvons  déduire  des  expériences  qui  précèdent,  la 
conclusion  suivante  :  La  respiration  des  animaux,  au  milieu 
d'une  atmosphère  où  r hydrogène  remplace  l* azote,  se  fait 
exactement  de  la  même  manière  que  dans  l'air  atmo^ 
sphérique  normal,  La  consommation  d'oxygène  paraît 
seulement  plus  grande  ;  ce  qui  tient,  probablementj  à  ce 
que  l'animal  est  obligé  de  respirer  plus  abondamment 
pour  réparer  mw  plus  grande  perte  de  chaleur  quil  fait 
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au  contact  de  V hydrogène,  dont  le  pouvoir  refroidissant 
est  beaucoup  plus  considérable  que  celui  de  Fazote,  On 
retrouvée ,  à  la  fin-  de  F  expérience ,  la  presque  totalité 
du  gaz  hydrogène  quon  aidait  introduit  dans  la  cloche; 
la  petite  quantité  de  ce  gaz  qui  disparait  y  a  probablement 
pénétré  dans  le  corps  de  ranimai,  et  a  remplacé  de  Vazote 
qui  sy  trouvait  :  cette  circonstance  augmente  Vexhalation 
apparente  de  Vazote,  et  se  manifeste  par  une  diminution 
correspondante  dans  F  hydrogène.  Il  est  irès-peu  probable, 
d'après  cela ,  que  l'hydrogène  et  l'oxygène  soient  suscep- 
tibles de  se  combiner  directement  pour  former  de  l'eau, 
lorsque  le  mélange  de  ces  gaz  arrive  au  contact  des  pou- 
mons; opinion  qui  a  été  émise  par  plusieurs  physiologistes. 

Recherches  eiitreprises    dans   le   but    de    reconnaître 

LES    QUANTITÉS    DE    GAZ  SULFURÉS    ET  d'AMMONIAQUE,    QUI 
SE    DÉGAGENT    PENDANT    LA    PERSPIRATION    DES   ANIMAUX. 

S'il  se  dégage  des  gaz  sulfurés,  ou  de  l'ammoniaque,  pen- 
dant la  perspîratiou  des  animaux,  ces  gaz  se  dissolvent  dans 
la  liqueur  alcaline  des  pipettes  C ,  C^  ou  dans  l'eau  qui 
mouille  les  parois  intérieures  de  la  cloche  ',  nous  avons  jugé 
utile  de  rechercher  si  la  proportion  de  ces  gaz  était  assez 
considérable  pour  qu'il  fut  nécessaire  d'en  tenir  compte 
dans  le  phénomène. 

Pour  déterminer  les  gaz  sulfurés,  nous  avons  cherch? 
les  quantités  de  soufre  contenues  dans  des  poids  égaux  de 
potasse  primitive  et  de  potasse  qui  avait  servi  à  absorber 
l'acide  carbonique  dans  une  expérience.  A  cet  effet,  nous 
ajoutions,  aux  deux  dissolutions,  de  l'eau  et  de  petites  quan- 
tités de  chlorate  de  potasse  ;  puis,  la  liqueur  étant  portée  à 
l'ébuUition,  nous  y  versions  de  l'acide  chlorhydrique  pour 
sursaturer  la  liqueur  alcaline  :  le  chlore  qui  se  dégageait 
faisait  passer  le  soufre  à  l'état  d'acide  sulfurique,  que  l'on 
précipitait  ensuite  par  le  chlorure  de  baryum. 
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9QS',2o  de  la  dissolut,  de  potasse  primitive  de 

Texpér.  22  sur  un  lapin  ont  donné. . .     oS'',o64  de  suif,  de  b.iryte. 

9-i8'',8o  de  la  même  dissolution  après  l^expcr. 

ont  donné ôSc,o66  id. 

Différence 08^,002 

(jS^'yis  de  la  potasse  primitive  de  Pexpér.   3o 

sur  un  chien  ont  donné oS>^,072  de  suif,  de  baryte. 

c)36*',75  de  la   même  dissolution  après  Texpé- 

riencc  ont  donné oSi*  ,-075  id. 

Différence. 08'  ,oo3 

976r,32  de  la  potasse  primitive  de  Texpér.  49 

sur  une  poule  ont  donné. o6'^,o52  de  suif-  de  baryte. 

97S<',42  de  la  même  dissolution  après  Texpé-. 

rience  ont  donné o8>^,o54  id. 

Différence oS''  ,00a 

La  potasse,  après  avoir  servi  dans  une  expérience  sur  la 
respiration,  né  renferme  donc  pas  sensiblement  plus  de 
soufre  qu'avant",  les  différences  que  nous  venons  de  trouver 
sont  trop  petites  pour  qu'on  puisse  en  répondre.  On  peut 
en  conclure  que ,  pendant  la  perspiration  des  animaux ^ 
la  proportion  des  gaz  sulfurés  dégagés  est  exirémement 
petite, 

La  recherche  du  gaz  ammoniac  a  été  faite  dans  des  expé- 
riences spéciales.  L'animal  était  placé  dans  une  boîte  por-<- 
tant  deux  ouvertures  opposées.  Par  Tune  de  ces  ouvertures 
pénétrait  l'air  destiné  à  entretenir  la  respiration  5  par 
Tautre,  sortait  l'air  vicié.  Le  courant  d'air  était  déterminé 
au  moyen  de  deux  aspirateurs  que  l'on  faisait  agir  l'un  après 
l'autre.  L'air  vicié,  au  sortir  de  la  boîte,  traversait  une 
dissolution  d'acide  chlorhydrique  à  laquelle  on  avait  ajouté 
I  ou  2  décigrammes  de  bichlorure  de  platine.  Afin  que  cette 
dissolution  exerçât,  plus  efficacement,  son  action  dissolvante 
sur  l'ammoniaque  contenue  dans  l'air,  ou  faisait  sortir  le 
gaz,  sous  forme  de  petites  bulles,  à  travers  un  grand  nombre 
de  tubes  étroits  plongeant  dans  la  liqueur.  On  faisait  passer, 
chaque  fois,  environ  5oo  grammes  d'air,  et  Ton  entretenait 


1 
I 
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ainsi  la  respiration  de  l'aniraal  pendant  huit  heures  en- 
viron. On  évaporait  alors  au  bai n-marie  la  liqueur  acide, 
et  l'on  reprenait  le  résidu  par  un  mélange  d'alcool  et  d'é- 
ther  5  le  précipité  était  considéré  comme  du  chlorure  double 
de  platine  et  d'ammoniaque,  mais  il  était  facile  de  i^con- 
nailre  que  la  plus  grande  partie  était  formée  de  protochlo- 
rure de  platine  provenant  de  la  réduction  d'une  petite 
quantité  (le  bichlorure. 

Dans  une  expérience  faite  sur  un  chien ,  on 

obtint  un   précipité  correspondant  à ..  .      o*%oo52  d'ammon. 

Une  expérience  sur  un  lapin  donna  un  pré- 
cipité correspondant  à    o*'^,oo34         » 

Enfin,  une  expérience  sur  «ne  ponle  donna 

un  précipité  correspondant  à o*'',oo25         » 

Ces  quantités  sont  extrêmement  petites,  et  même  com- 
plètement incertaines-,  car,  ayant  fait,  quelques  jours  après, 
une  expérience  à  blanc,  sans  placer  d'auimal  dans  la  boite, 
nous  obtînmes  une  quantité  de  précipité  correspondante 
à  oS'",oo6o  d'ammoniaque;  c'est-à-dire  plus  grande  encore 
que  celle  qui  avait  été  trouvée  dans  les  expériences  sur  les 
animaux. 

■ 

On  peut  donc  conclure  que,  dans  la  perspiration  des 
animaux,  il  ne  se  forme  que  des  quantités  extrêmement 
petites  d'ammoniaque. 

Expériences  entreprises  nANs  le  but  nE  reconnaître 
l'infllence  que  le  corps  de  l'animal  exerce  sur  le 
phénomène  de  la  respiration. 

Dans  les  expériences  qui  précèdent,  nous  avons  étudié 
la  respiration  telle  qu'elle  se  produit  par  le  corps  entier 
de  l'animal  ;  nous  avons  déterminé  les  effets  réunis  de  la 
respiration  pulmonaire  et  de  la  perspiration  cutanée.- Il 
était  important  de  déterminer  la  part  qui  revient,  dans  le 
phénomène  total,  à  cette  dernière  action,  qui  est  regardée, 
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par  la  plupart  des  physiologistes,  comme  produisanl  des 
effets  notables. 

Pour  y  parvenir,  nous  avons  fait  deux  séries  d'expé- 
riences :  dans  la  première,  nous  avons  déterminé  la  quan- 
tité d'acide  carbonique  qui  se  produisait,  dans  un  temps 
donné ,  au  contact  du  corps  d'un  animal  enfermé  dans  un 
sac  imperméable,  et  dont  la  tête  seule  était  maintenue  au 
milieu  de  l'air  libre.  Nous  nous  sommes  servis  d'un  sac  de 
toile  enduit  de  caoutchouc  et  parfaitement  imperméable. 
Sur  un  des  côtés  de  ce  sac  se  trouvait  une  ouverture  à  cou- 
lisse, par  laquelle  on  passait  la  tête  de  l'animal  et  qu'on  ser- 
rait ensuite  autour  de  son  cou ,  après  y  avoir  appliqué  du 
caoutchouc  fondu.  Du  côté  opposé ,  le  sac  était  ouvert  afin 
de  pouvoir  y  introduire  facilement  Tanimal,  et  on  atta- 
chait ensuite  cette  ouverture  sur  un  couvercle  en  fer-blanc 
portant  une  petite  tubulure  centrale.  Enfin ,  du  côté  où  se 
trouvait  la  tête  de  l'animal,  le  sac  portait  une  seconde  tu- 
bulure par  laquelle  on  faisait  arriver  l'air  extérieur.  Le 
courant  d'air  était  obtenu  à  Taide  d'un  aspirateur  de  60  li- 
tres de  capacité,  qui  communiquait  avec  la  tubulure  cen- 
trale du  couvercle.  L'air,  avant  de  pénétrer  dans  le  sac, 
traversait  un  long  tube  en  U  rempli  de  pierre  ponce  alca- 
line, dans  lequel  îl  déposait  son  acide  carbonique;  au  sortir 
du  sac,  il  traversait 

i*'.  Un  tube  rempli  de  ponce  sulfurique,  qui  lui  enle-  * 
vait  son  humidité^ 

2°.  Deux  tubes  en  U  remplis  de  ponce  alcaline,  qui 
condensaient  l'acide  carbonique  formé; 

3°.  Un  tube  à  ponce  sulfurique ,  qui  retenait  la  petite 
quantité  d'eau  abandonnée  par  la  ponce  alcaline  des  deux 
tubes  précédents. 

L'augmentation  de  poids  que  subissaient  les  trois  der- 
niers tubes  donnait  la  quantité  d'acide  carbonique  formée 
au  contact  du  corps  de  l'animal,  ou  qui  s^était  dégagée  par 
le  canal  intestinal. 
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g5*  Expérience, 
Poule  pesant  i  ^o  grammes.  Durée  de  rexpériencc,  &^  4^'"- 
Poids  de  l'acide  carbonique  formé o^'',336 

Pendant  le  même  temps,  la  poule  aurait  produit,  par  sa  per- 
spiration  totale,  i8*',62  d'acide  carbonique.  Le  poids  du  gaz  car- 
bonique exhalé  par  la  peau  et  par  le  canal  intestinal  n'est  donc 
que  les  0,0 1 8  de  la  quantité  produite  par  la  perspiration  totale. 

g6*  Expérience. 

La  même  poule.  Durée  de  l'expérience,  7**  3o°*. 

Poids  de  l'acide  carbonique 0*^,076 

La  perspiration  totale  aurait  donné,  dans  le  même  temps, 
i6<%i3  d'acide  carbonique. 

Rapport  entre  la  quantité  d'acide  carbonique  fournie  par  le 
corps  et  par  le  canal  intestinal  et  la  quantité  fournie  par  la  perspi- 
ration totale ,  0,0047. 

Ce  rapport  est  beaucoup  plus  petit  que  dans  Texpérience  gS , 
ce  qui  rend  probable  que  la  plus  grande  partie  de  Facide  carbo- 
nique provient  du  canal  intestinal. 

97*  Expérience. 
La  même  poule.  Durée  de  Texpérience,  8^  4^™* 

gr 
Poids  de  Facide  carbonique  produit o ,  164 

Dans  le  même  temps ,  la  perspiration  totale  eût  donne.   18, 70 
Rapport  entre  ces  deux  quantités 0,0087 

98*  Expérience, 
Lapin  pesant  2  4^5  grammes.  Durée  de  l'expérience,  8**  i5'^. 


gr 


Poids  de  Facide  carbonique  produit o,358 

Dans  le  même  temps,  la  perspiration  totale  eût  donné.  20, 63 

Rapport  entre  ces  deux  quantités 0,0173 
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99*  Expérience, 
Le  même  lapin.  Durée  de  rexpérience,  7^  45"*« 


Kr 


Poids  de  Tacide  carbonique  produit .      o,  197 

Dans  le  même  temps,  la  perspiration  totale  eût  donné.   19,38 

Rapport  entre  ces  deux  quantités 0,0102 

100®  Expérience, 
Chien  pesant  4  1^9  grammes.  Durée  de  l'expérience,  7!* 5o".  • 

Poids  de  l'acide  carbonique  produit o,  1 36 

Dans  le  même  temps ,  la  perspiration  totale  eût  donné.  39, 1 5 

Rapport  entre  ces  deux  quantités o,oo35 

loi*  Expérience. 
Le  même  chien.  Durée  de  Texpérience,  -8**3o™. 


gr 


Poids  de  Tacide  carbonique  produit o?  ^76 

Dans  le  même  temps,  la  perspiration  totale  eût  donné.   4^9^^ 

Rapport  entre  ces  deux  quantités o ,  oo4  r 

Ces  expériences  démontrent  que ,  pout  les  mammifères 
et  les  oiseaux,  la  quantité  cT acide  carbonique  qui  se 
forme  au  contact  du  corps  et  qui  se  dégage  parle  canal 
intestinal,  est  toujours  très-petite,  et  quelle  s^élèi^e  rare- 
ment à  Yi  de  celle  qui  est  fournie  par  la  respiration  pul- 
monaire. 

Nous  avons  fait,  ensuite,  une  seconde  série  d'expériences, 
dans  lesquelles  nous  laissions  le  corps  de  Tanimal  séjourner 
dans  le  sac  pendant  huit  heures,  sans  renouveler  Tair^  on 
faisait  ensuite  l'analyse  de  cet  air  qui  avait  séjourné  au 
contact  du  corps  de  ranimai. 

10 a®  Expérience, 

La  même  poule  que  dans  les  expériences  96,  96  et  97.  Durée 
de  rexpérience,  huit  heures. 
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Composition  du  gaz  à  la  fin  de  V expérience. 

Acide  carbonique o ,  27 

Oxygène 20 ,  76 

Azote '    78,97 

100,00 

10 3*  Expérience, 

Le  même  lapin  que  dans  les  expériences  98  et  99.  Durée  de 
l'expérience,  huit  heures. 

Composition  du  gaz  à  la  fin  de  t expérience. 

Acide  carbonique o,36 

Oxygène 20 ,55 

^2ote 79>Q9 

100,00 
104*  Expérience. 

Le  même  chien  que  dans  les  expériences  100  et  loi .  Durée  de 
l'expérience,  .8**  10™, 

Composition  flu  gaz  à  la  fin  de  Vexpérienct*. 

Acide  carbonique ^  >  ^9 

Oxygène 20,67 

Azote. 79»^4 

I 00 , 00 

L'air  n'a  donc  subi  dans  ces  expériences  qu'une  altéra- 
tion Irès-faible,  et,  cependant,  il  n'y  en  avait  que  4  ou  5  li- 
tres autour  du  corps  de  l'animal  5  on  n'y  a  trouvé  que  des 
traces  indosables  d'hydrogène.  Si  Ton  suppose  que  l'acide, 
carbonique  s'est  formé  aux  dépens  de  l'oxygène  de  l'air, 
et  que  l'azote  est  resté  invariable,  on  reconnaît  qu'il  n'a 
pas  disparu  d'oxygène  dans  d'autres  combinaisons  que  xlaus 
l'acide  carbonique  ;  car  on  retrouve,  presque  exactement,  la 
composition  de  l'air  atmosphérique,  en  ajoutant  à  l'oxy- 
gène libre  celui   qui  se   trouve  dans  l'acide   carbonique. 


(  5io  ) 
Mais  on  peut  supposer  aussi  qu'il  y  a  eu,-  simplement, 
exhalation  d'acide  carbonique  et  d'azote,  et  que  l'oxygène 
est  resté  invariable^  l'air  renfermerait  encore,  dans  ce  cas, 
à  la  fin  de  l'expérience,  moins  d'oxygène  que  l'air  normal. 
Pour  décider  quel  est  celui  de  ces  deux  cas  qui  a  lieu  réel- 
Içment,  il  aurait  fallu  faire  les  expériences  dans  un  espace 
inextensible  et  maintenu  à  une  température  rigoureusement 
constante.  v 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  pouvons  conclure,  avec  certi* 
tude,  des  expériences  qui  précèdent,  que  les  effets  produits 
par  la  perspiration  cutanée  et  par  les  exhalaisons  du 
canal  intestinal  sont  tellement  petits  chez  les  animaux  à 
sang  chaud,  que  toutes  les  conséquences  déduites  de 
nos  expériences  sur  la  perspiration  totale  s^ appliquent 
à  la  respiration  pulmonaire. 

Il  ne  faudrait  pas  étendre  cette  conclusion  aux  animaux 
à  sang  froid  ;  il  est  probable  que,  chez  ces  derniers,  la  peau 
intervient,  pour  une  bien  plus  grande  part,  dans  Je  phé- 
nomène total.  Les  expériences  comparatives  que  nous 
avons  citées  (page  479)  sur  la  respiration  des  grenouilles 
intactes  et  sur  celle  des  grenouilles  auxquelles  on  avait 
enlevé  les  poumons,  semblent  le  démontrer  d'une  manière 
évidente. 

CONCLUSIONS  GÉNÉRALES. 

Nous  déduirons  de  notre  travail  les  conclusions  sui- 
vantes : 

I.  — Pour  les  animaux  a  sang  chaud,  mammifères  et 

OISEAUX. 

I®.  Lorsque  ces  animaux  sont  soumis  à  leur  régime  ali- 
mentaire habituel,  ils  dégagent  toujours  de  l'azote 5  mais 
la  quantité  de  ce  gaz  exhalé  est  très-petite  :  elle  ne  s'élève 
jamais  à  jf^  du  poids  de  l'oxygène  total  consommé,  et,  le 
plus  souvent,  elle  est  moindre  que  7--^. 
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2".  Lorsque;  les  a  ni  maux  sont  à  rînanilion,  ils  absor- 
bent souvent  de  Tazote ,  et  la  pro}X>rtion  de  Tazote  absorbé 
varie  entre  les  mêmes  limites  que  celle  de  Tazote  exhalé 
dans  le  cas  ou  les  animaux  sont  soumis  à  leur  régime  ha- 
bituel. L'absorption  de  Tazote  s'est  montrée,  presque  con- 
stamment, chez  les  oiseaux  à  l'inanition,  mais  très-rarement 
chez  les  mammifères. 

3^.  Lorsque,  après  avoir  été  pendant  plusieurs  jours  à 
rinaiiition,  Tanimal  est  soumis  à  un  régime  alimentaire 
très-différent  de  son  régime  habituel ,  il  absorbe  souvent 
encore  de  Tazote  pendant  quelque  temps,  probablement 
jusqu'à  ce  qu^il  se  soit  fait  à  son  nouveau  régime;  il  rentre 
alors  dans  le  cas  général,  et  dégage  de  Tazote.  Ce  fait  n'a 
été  constaté  que  sur  des  poules  qui ,  après  avoir  été  plu- 
sieurs jours  à  l'inanition,  échangeaient  leur  régime  de 
grain  pour  un  régime  de  viande  seule. 

4^.  Lorsque  l'animal  est  souffrant  par  suite  du  régime 
alimentaire  auquel  il  est  soumis,  ou  peut-être  par  d'autres 
causes,  il  absorbe  encore  de  l'azote.  Cette  absorption  d'a- 
zote a  été  constamment  observée  dans  les  expériences  que 
nous  avons  faites  sur  un  canard  malade  qui  mourut  peu  de 
temps  après. 

Ces  alternatives  de  dégagement  et  d'absorption  d'azote 
que  présente  le  même  animal  lorsqu'il  est  soumis  à  divers 
régimes  est  favorable  à  l'opinion  d'Edwards,  qui  admet  que 
le  dégagement  et  l'absorption  d'azote  ont  toujours  lieu  si- 
multanément pendant  la  respiration  ,  et  que  l'on  n'observe 
jamais  que  la  résultante  de  ces  deux  effets  contraires. 

5°.  Le  rapport  entre  la  quantité  d'oxygène  contenu 
dans  l'acide  carbonique  et  la  quantité  totale  d'oxygène  con- 
sommé, parait  dépendre  beaucoup  plus  de  la  nature  des 
aliments  que  de  la  classe  à  laquelle  appartient  l'animal.  Ce 
rapport  est  le  plus  grand  lorsque  les  animaux  se  nour- 
rissent de  grains,  et  il  dépasse  alors  souvent  l'unité  (expé- 
riences 5o  et  9îi).  Quand  ils  se  nourrissent  exclusivement 
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<le  viande,  ce  rapport  est  plus  faible  et  varie  de  0,62 
à  0,80.  Avec  le  régime  des  légumes,  le  rapport  est  en 
général  intermédiaire  entre  celui  que  l'on  observe  avec  le 
régime  de  la  viande  et  celui  que  donne  le  régime  du  pain. 

6^.  Ce  rapport  est  à  peu  près  constant  pour  les  animaux 
de  même  espèce  qui  sont  soumis  à  une  alimentation  par- 
faitement uniforme ,  comme  cela  est  facile  à  réaliser  pour 
les  chiens;  mais  il  varie  notablement  pour  les  animaux 
d'une  même  espèce,  et  pour  le  même  anitnal,  soumis  au 
même  régime,  mais  dont  on  ne  peut  pas  régler  l'alimen- 
tation, comme  pour  les  poules. 

7°,  Lorsque  les  animaux  sont  à  l'inanition,  le  rapport 
entre  Toxygène  contenu  dans  l'acide  carbonique  et  l'oxy- 
gène total  consommé  est ,  à  peu  près ,  le  même  que  celui 
que  l'on  ob&erve  pour  le  même  animal  soumis  au  régime 
de  la  viande;  il  est  cependant,  en  général,  un  peu  plus 
faible.  L'animal,  h  l'inanition,  ne  fournit  à  la  respira- 
tion que  sa  propre  substance ,  qui  est  de  la  même  nature 
que  la  chair  qu'il  mange  lorsqu'il  est  soumis  au  régime  de 
la  viande.  Tous  les  animaux  à  sang  chaud  présentent  donc , 
lorsqu'ils  sont  à  l'inanition,  la  respiration  des  animaux 
carnivores. 

8°.  Le  rapport  entre  l'oxygène  contenu  dans  l'acide  car- 
bonique et  l'oxygène  total  consommé  varie,  pour  le  même 
animal,  depuis  0,62  jusqu'à  i,o4,  suivant  lé  régime  auquel 
il  est  soumis.  Il  est  donc  bien  loin  d'être  constant,  comme 
cela  devrait  être  dans  la  théorie  proposée  par  MM.  Brunner 
et  Valentin  (page  3o6);  et  ce  fait  seul  suffit  pour  démon- 
trer l'inexactitude  de  cette  théorie. 

9^.  Lavoisier  avait  cherché  à  prouver  que  la  chaleur  dé- 
gagée par  un  animal  dans  un  temps  donné ,  est  précisément 
égale  à  celle  que  produirait,  par  une  combustion  vive  dans 
l'oxygène ,  le  carbone  contenu  dans  l'acide  carbonique 
produit,  et  l'hydrogène  qui  formerait  de  l'eau  avec  la  por- 
tion de  l'oxygène  consommée  ne  se  retrouvant  pas  dans 
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i  acide  carbonique.  Cette  théorie  de  la  chaleur  animale  fut 
généralement  adoptée,. et,  aujourd'hui  encore,  elle  est  pro- 
fessée par  un  grand  nombre  de  savants. 

Nous  ne  doutons  pas  que  la  chaleur  animale  ne  doit  pro- 
duite, entièrement,  par  les  réactions  chimiques  qui  se 
passent  dans  l'économie  ;  mais  nous  pensons  que  le  phé- 
'  nomène  est  beaucoup  trop  complexe  pour  qu'il  soit  possible 
de  le  calculer  d'après  la  quantité  d'oxygène  consommée. 
.  Les  substances  qui  se  brûlent  par  la  reçpiration  sont  for- 
mées en  général  de  carbone ,  d'hydrogène ,  d^azote  et 
d'oxygène  souvent  en  proportion  considérable  5  lorsqu'elles 
se  détruisent  complètement  par  la  respiration ,  l'oxygène 
qu'elles  renferment  contribue  à  la  formation  de  l'eau  et  de 
Tacide  carbonique,  et  la  chaleur  qui  se  dégage  alors  est  né- 
cessairement bien  différente  de  celle  que  produiraient,  en 
se  brûlant,  le  carbone  et  l'hydrogène,  supposés  libres. 
Ces  substances  ne  se  détruisent  d'ailleurs  pas  .complète- 
ment ,  une  portion  se  transforme  en  d'autres  substances 
qui  jouent  des  rôles  spéciaux  dans  l'économie  animale,  ou 
qui  s'échappent,  dans  les  excrétions,  à  l'état  de  matières 
très-oxydées  (urée,  acide  urîq^ie).  Or,  dans  toutes  ces  trans- 
formations et  dans  les  assimilations  de  substances  qui  ont 
lieu  dans  les  organes,  il  y  a  dégagement  ou  absorption  de 
chaleur  \  mais  les  phénomènes  sont  évidemment  tellement 
complexes,  qu'il  est  peu  •probable  que  l'on  parvienne 
jamais  à  les  soumettre  au.  calcul. 

C'est  donc  par  une  coïncidence  fortuite  que  les  quan- 
tités de  chaleur  dégagées  par  un  animal  se  sont  trouvées, 
dans  les  expériences  de  Lavoisier,  de  Dulong  et  de  M.  Des- 
pretz,  à  peu  près  égales  à  celles  que  donneraient,  en  brûlant, 
le  carbone  contenu  dans  l'acide  carbonique  produit,  et  Thy- 
drogène  dont  on  détermine  la  quantité  par  une  hypothèse 
bien  gratuite,  en  admettant  que  la  portion  de  l'oxygène 
consommée  qui  né  se  retrouve  pas  dans  l'acide  carboniques 
a  servi  à  transformer  cet  hydrogène  en  eau.  On  ne  peut 
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pas  s'appuyer  sur  les  données  numériques  des  expériences 
que  nous  venons,  de  citer,  car  il  n'est  pas  douteux  que  les 
quantités  d'acide  carbonique  ont  été  trouvées  beaucoup 
trop  petites.  Dans  nos  expériences,  nous  trouvons  souvent, 
notamment  pour  les  poules  soumises  à  leur  régime  habi- 
tuel du  grain ,  plus  d'oxygène  dans  l'acide  carbonique  dé- 
gagé qiie  nous  n'en  avons  fourni  à  la  respiration.  Ce  fait 
seul  démontre  l'inexactitude  de  ces  hypothèses,  et  nous 
dispense  de  les  discuter  plus  longuement-. 

lo^.  Les  quantités  d'oxygène  consommées  parle  même 
animal  dans  des  temps  égaux , .  varient  beaucoup  suivant 
les  diverses  périodes  de  la  digestion ,  l'état  de  mouvement , 
et  suivant  une  foule  de  circonstances  qu'il  est  impossible 
de  spécifier.  Pour  les  animaux  d'une  même  espèce ,  et  à 
égalité  de  poids,  la  consommation  d'oxygène  est  plus  grande 
chez  les  jeimes  individus  que  chez  lés  adultes;  elle  est  plus 
grande  ch«z  les  animaux  maigres,  mais  bien  portants,  que 
chez  les  animaux  très-gras. 

ïi*^.  La  consommation  d'oxygène  faite,  dans  des  temps 
égaux ,  par  des  poids  égaux  d'animaux  appartenant  à  la 
même  classe ,  varie  beaucoup  avec  leur  grosseur  absolue. 
Ainsi,  elle  eist  dix  fois  plus  grande  chez  les  petits  oiseaux, 
tels  les  moineaux  et  les  verdiers,  que  chez  les  poules. Comme 
ces. diverses,  espèces  possèdent  la  même  température,  et 
que  les  plus  petites ,  présentant  comparativement  une  sur- 
face beaucoup  plus  grande  à  l'air  ambiant ,  éprouvent  un 
refroidissement  plus  considérable,  il  iaut  que  les  sources 
de  chaleur  agissent  plus  énergiquement ,  et  que  la  respira- 
tion soit  plus  abondante. 

12^.  Les  animaux  à  sang  chaud  ne  dégagent,  par  la  per- 
spiration,  que  des  quantités  infiniment  petites,  et  presque 
indéterminables,  d'ammoniaque  et  de  gaz  sulfurés. 

IL — Mammifères   hibernants. 

l'S^.  La  respiration  des  marmottes  complètement  éveil- 
lées et  se  nourrissant  bien  ne  présente  rien  de  particulier; 
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elle  est  semblable  k  celle  des  autres  mammifères  qui  pren- 
nent une  nourriture  semblable  ;  mais  celle  des  marmottes 
complètement  assoupies  est  très-différente:  souvent  il  y  a 
absorption  d'azote,  et  le  rapport  de  la  quantité  d'oxygène 
contenu  dans  Tacide  carbonique  k  celle  de  Foxygène  con- 
sommé, est  beaucoup  plus  faible,  car  il  ne  s'élève  quelque- 
fois qu'à  o,4*  Le  poids  de  Toxygène  qui  entre  dans  des 
combinaisons  non  gazeuses  étant  plus  grand  que  celui  de 
Tacide  carbonique  dégagé;  d'un  autre  côté,  l'animal  per- 
dant peu  d'eau  par  la  transpiration  parce  que«a  température 
est  très-peu  supérieure  à  celle  du  milieu  ambiant;  il  en 
résulte  que  la  marmotte  augmente  sensiblement  de  poids 
par  sa  seule  respiration.  Mais  cette  augmentation  n'est  pas 
indéfinie,  parce  que,  de  temps  en  temps,  l'animal  rend 
des  usinés*. 

i4°.  La  consommation  d'oxygène  par  les  marmottes  en- 
gourdies est  très-faible  ;  elle  ne  s'élève  souvent  qu'à  —■  de 
celle  qu'exigent  les  marmottes  éveillées  ;«t  il  est  possible  que 
cette  consommation  soit  beaucoup  plus  petite ,  lorsque  ces 
animaux  sont  exposés  à  une  température  beaucoup  plus 
basse  qu'ils  ne  l'ont  été  dans  nos  expériences. 

i5°.  Au  moment  où  les  marmottes  sortent  de  léthargie, 
leur  respiration  devient  extrêmement  active,  et,  pendant  la 
période  de  leur  réveil ,  elles  consomment  beaucoup  plus 
d'oxygène  que  lorsqu'elles  sont  complètement  éveillées. 
Leur  température  s'élève  rapidement,  et  leurs  membres 
sortent,  successivement,  de  leur  engourdissement. 

16^,  Les  marmottes  engourdies  peuvent  séjourner  long- 
temps, sans  en  éprouver  d'effets  fâcheux,  dans  un  air 
pauvre  en  oxygène  qui  asphyxie ,  en  quelques  instants,  une 
marmotte  éveiUée.  Ces  animaux  ne  paraissent  pas  pouvoir 
passer,  par  leur  seule  volonté ,  de  l'état  de  réveil  à  l'état 
de  torpeur. 
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IJl.  ■— ^  Animaux  à  sakg  froid. 

17".  La  respiration  des  reptiles  consomme,  à  poids  égal, 
beaucoup  moins  d'oxygène  que  celle  des  animaux  à  sang 
chaud  ^  mais  elle  ne  diffère  pas  sensiblement  de  cette  der- 
nière sous  le  rapport,  de  la  nature  et  des  proportions  des 
gaz  absorbés  et  dégagés.  Nos  expériences  ont  donné,  tantôt 
une  petite  absorption  d'azote,  tantôt  un  faible  dégagement 
de  ce  gaz  ;  mais  on  ne  peut  pas  en  répondre ,  parce  que  les 
déterminations  numériques  ne  peuvent  plus  se  faire  avec 
la  même  précision  que  pour  les  animaux  à  sang  chaud,  à 
cause  de  la  faiblesse  de  la  respiration  des  reptiles. 

18°.  Les  grenouilles  auxquelles  on  a  enlevé  les  pou- 
mons continuent  à  respirer,  à  peu  près  avec  la  même 
activité  que  lorsqu'elles  étaient  intactes  ;  elles  vivent- sou- 
vent pendant  plusieurs  jours ,  et  les  proportions  des  gaz 
absorbés  et  dégagés  diffèrent  peu  de  celles  que  l'on  remarque 
sur  les  grenouilles  intactes.  Ce  fait  semble  démoiUrer  que  •. 
la  respiration  des  grenouilles  a  lieu  princi{)alement  par  la 
peau.  Il  serait  cependant  nécessaire  dé  démontrer  ce  fait 
par  des  expériences  directes. 

19**.  La  respiration  des  vers  de  terre  est  à  peu  près  sem- 
blable à  celle  des  grenouilles,  pour  la  quantité  d'oxygène 
consommé  à  poids  égal ,  et  pour  le  rapport  entre  l'oiLygène 
contenu  dans  l'acide  carbonique  et  l'oxygène  total  con- 
sommé. 

20^.  La  respiration  des  insectes,  tels  que  les  hannetons 
et  les  vers  à  soie,  est  beaucoup  plus  active  que  celle  des  rep- 
tiles ]  elle  consomme ,  à  poids  égal ,  à  peu  près  autant  d'oxy- 
gène que  les  mammifères  sur  lesquels  nous  avons  expéri  - 
meute.  Cette  grande  consommation  d'oxygène  est  en  rapport 
avec  la  grande  quantité  de  nourriture  que  prennent  ces  ani- 
maux 5  et  si  leur  température  ne  s'élève  pas  davantage 
au-dessus  de  celle  du  milieu  ambiant,  cela  tient  à  ce  qu'ils 
ont  très-peu  de  masse,  et  présentent,   en  général,  uno 
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très-grande  surface  et  une  peau  humide*  à  Taction  de  Tair. 
Il  est  d'ailleurs  important  de  remarquer  que  nous  compa- 
rons ici  la  respiration  des  insectes  à  celle  des  mammifères , 
qui  ont  des  masses  deux  mille  à  dix  mille  fois  plus  considé- 
rables ,  et  que  nous  avons  reconnu  (page  47^)  que  la  respi- 
ration des  très-petits'  animaux  est  incomparablement  plus 
active  que  celle  des  animaux  très-gros  de  la  même  classe. 

Un  thermomètre,  maintenu  au  milieu  d'un  grand  nombre 
de  hannetons. renfermés  dans  un  sac  à  claire-voie ,  a  montré 
une  température  supérieure  de  a  degrés  à  celle  de  Tair 
ambiant. 

IV.  —  Animaux  nEs  diverses  classes. 

21**.  La  respifalion  des  animaux  des  diverses  cWses  dans 
une  atmosphère  renfermant  deux  ou  trois  fois  plus  d'oxygène 
que  Pair  normal ,  ne  présente  aucune  différence  avec  celle 
qui,  s'exécute  dans  notre  atmosphère  terrestre.  La  consom- 
mation d'oxygène  est  la  même  ;  le  rapport  entre  l'oxygène 
contenu  dans  l'acide  carbonique  et  l'oxygène  total  consommé 
ne  subit  pasile  changement  sensible;  la  proportion  de  gaz 
azote  exhalé  est  la  même  5  enfin  les  animaux  ne  paraissent 
pas  s'apercevoir  qu'ils  se  trouvent  dans  une  atmosphère 
*    différente  de  leur  atmosphère  ordinaire. 

22°.  La  respiration  des  animaux  ,  dans  une'  atmosphère 
où  l'hydrogène  remplace  en  grande  partie  l'azote  de  notre 
atmosphère  terrestre,  diffère  aussi  très-peu  de  celle  qui  a 
lieu  dans  l'air  normal.  On  remarque  seulement  une  plus 
grande  consommation  d*oxygène,  ce  que  nous  avons  attribué 
à  une  plus  grande  activité  que  prend  la  respiration  afin  de 
compenser  le  plus  grand  refroidissement  que  l'animal 
éprouve  au  contact  du  gaz  hydrogène. 


Nous  sommes  loin  de  prétendre  que  noire  travail  pré- 
sente une  étude  complète  du  phénomène  de  la  respiration  ^ 
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nous  nous  estimerons  heui^ux  si  nous  avons  réussi  à  en 
établir  les  principaux  faits,  et  si  nos  méthodes  peuvent 
être  de  quelque  utilité  aux  physiologistes  qui,  par  leurs 
connaissances  spéciales,  seront  plus  aptes  que  nous  à  étendre 
ces  recherches. 

Nous  avons  cherché  à  mettre  les  animaux ,  autant  que 
possible,  dans  les  conditions  de  leur  vie  habituelle  :  nous 
pensons  y  avoir  réussi.  Cependant  on  nous  objectera j  peut- 
être  ,  que ,  pour  maintenfr  Tair  de  notre  cloche  dans  les  con- 
ditions normales  ,  il  ne  suffit  pas  d'absorber  l'acide  carbo- 
nique produit  et  de  remplacer  l'oxygène  consommé*,  qu'il 
faut  encore  absorber  les  miasmes  qui  se  dégagent  du  corps 
de  Fanimal ,  et  que  l'on  regarde  généralement  comnft  pou- 
vant exercer  une  influence  très- nuisible  sur  sa  santé ,  bien 
que  leur  quantité  soit  ordinairement  trop  petite  pour  pou- 
voir être  reconnue  par  l'analyse  chimique.  Sans  nier 
l'existence  de  ces  miasmes ,  nous  pensons  qu'on  .en  exagère 
beaucoup  les. effets.  Ainsi,  pendant  l'hiver,  les  moutons 
restent  enfermés  dans  des  bergeries  que  ,  dans  beaucoup  de 
pays,  on  maintient  aussi  closes  que  possible., Lorsqu'on  y 
entre  le  matin,  l'atmosphère  est  tellement  puante,  que 
l'homme  qui  n'en  a  pas  l'habitude  ne  peut  y  séjourner 
quelques  minutes  sans  se  trouver  incommodé  \  et ,  cepen-< 
dant^  les  animaux  ne  paraissent  pas  en  éprouver  d'effets 
fâcheux.  Au  reste ,  noiis  pouvons  certifier  que ,  dans  aucune 
des  expériences  où  l'animal  était  soumis  à  un  régime  con- 
venable ,  nous  n'avons  pu  reconnaître  chez  lui  des  signes^ 
de  malaise,  même  après  un  séjour  de  plusieurs  jours  ^  il 
prenait  sa  nourriture  avec  le  même  appétit  que  lorsqu'il  se 
trouvait  à  l'air  libre,  et,  au  sortir  de  l'appareil,  il  reprenait 
immédiatement  ses  habitudes  ordinaires.  Le  même  animal 
a  souvent  subi  un  grand  nombre  d'expériences ,  et  S£^  santé 
n'en  a  jamais  paru  altérée  ]  quelques-uns  des  animaux  sur 
lesquels  nous  avons  opéré,  vivaient  encore  plusieurs  années 
après. 
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On  remarquera  dans  notre  travail  deux  lacunes  regret- 
tables :  il  y  manque  des  expériences  sur  la  respiration  des 
poissons ,  et  des  expériences  sur  la  respiration  de  Thomme. 
Nous  n'avons  pas  entrepris  d'expériences  sur  les  poissons  , 
parce  que  nous  savions  que  M.  Valencieunes  s'occupait  de 
.cette  étude  ;  quant  à  la  respiration  de  Thomnie ,  notre  inten- 
tion était  de  nous  en  occuper  d'une  manière  toute  spéciale. 
Nous  nous  proposions  .de  l'étudier ,  non-seulement  sur 
l'homme  sain ,  soumis  à  divers  régimes  d'alimentation.,  à 
l'état  de  repos  ou  à  l'état  de  travail,  mais  ehcore  sur  des 
sujets  affectés  de  diverses  maladies ,  et  nous  espérions  pou- 
voir nous  associer,  pour  cette  importante  élude ,  Tun  des 
fa'abiles  médecins  des  grands  hôpitaux  de  Paris.  Malheureu- 
sement, le  nouvel  appareil  qui  devait  servir  pour  ces  recher- 
ches, à  cause  des  conditions  spéciales  auxquelles  il  devait 
satisfaire,  exigeait  des  sommes  beaucoup  plus  considérables 
que  celles  dont  nous  pouvions  disposer,  et  nous  fûmes 
obligés  de  renoncer  à  notre  projet. 

L'étude  de  la  respiration  de  l'homme,  dans  ses  divers 
états  pathologiques,  nous  parait  un  des  sujets  les  plus 
dignes  d'occuper  les  hommes  qui  se  vouent  à  l'art  de  guérir  ; 
elle  peut  donner  un  diagnostic  précieux  pour  un  grand 
nombre  de  maladies,  et  rendre  plus  évi(Jentes  les  révolu- 
tions qui  surviennent  dans  l'économie.  Les  beaux  résultats 
obtenus  dans  ces  dernières  années  par  Tinhalation  de  l'é- 
ther  et  du  chloroforme,  en  montrant  la  rapidité  avec  la- 
quelle l'absorption  se  fait  par}a  voie  aérienne,  font  pres- 
sentir qu'on  parviendra  à  administrer,  avec  succès,  des 
médicaments  gazeux,  dont  Taclion  à  petite  dose,  mais 
longtemps  prolongée ,  peut  être  efficace  dans  le  traitement 
de  beaucoup  de  maladies  qui  ont  résisté  aux*  médications 
ordinaires.  Nos  vœux  seraient  accomplis ,  si  noire  travail 
provoquait  ces  études  qui  peuvent  clic  d'une  si  haute 
importance  pour  l'humanité.  . 
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NOTE  SUR  LES  AIMANTS  -, 

Par  m.  a.  Cornill  WOESTYN, 
Elève  de  TÉcole  Normale. 


Les  expériences  dans  le  détail  desquelles  je  vais  entrer 
me  paraissent  mettre  entièrement  hors  de  doute  le  fait 
suivant: 

((  Si  Ton  approche  d'un  des  pôles  d'un  aimant  le  pôle 
semblable  d'un  autre  aimant  suffisamment  puissant,  il  se 
produit  dans  l'extrémité  la  plus  influencée  du  premier  un 
renversement  de  magnétisme  qui  disparaît  lorsqu'on  éloigne 
le  second.  » 

Je  dirai  ici,  pour  éviter  des  répétitions,  qu'immédiate- 
ment après  chaque  opération  je  déterminais  l'état  magné- 
tique de  mon  aimant  à  l'aide  d'une  petite  aiguille  horizon* 
laie  que  je  faisais  mouvoir  le  long  du  barreau  tenu  verti- 
calement. Je  contrôlais  les  résultats  obtenus  par  ce  procédé 
au  moyen  des  figures  fournies  par  la  projection  de  la 
limaille  de  fer. 

Une  première  expérience  a  été  faite  avec  Un  fort  bar- 
reau aimanté  et  un  électro-aimant  dans  lequel  le  courant 
était  produit  par  des  éléments  de  Bunsen  ;  comme  je  pou- 
vais faire  varier  en  quelque  sorte  progressivement  la  farce 
de  ce  dernier  en  changeant  le  nombre  dés  éléments,  j'ai 
suivi  avec  facilité  les  différentes  phases  du  phénomène. 
1°.  Je  me  suis  d'abord  servi  de  deux  éléments» 
En  approchant  d'un  des  pôles  de  Télectro-aimant  le 
pôle  de  même  nom  de  l'aimant  auquel  je  laissais  une  cer- 
taine mobilité,  j'ai  constaté  une  attraction.  EMe  augmen- 
tait tellement  quand  la  distance  diminuait,  qu'il  me  fallait 
développer  un  effort  assez  considérable  pour  faire  cesser -le 
contact. 

J'ai  vérifié,  par  les  deux  moyens  indiqués  plus  haut ,  que 
le  magnétisme  était  -demeuré  le  même  quant  au  sens  dans 
l'aimant^  mais  cependant  le  pôle  sur  lequel  j'avais  expéri- 
menté avait  diminué  d'intensité. 
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2*\  J'ai  fait  usage  de  quatre  éléments. 
.  Je  me  suis  placé  dans  les  mêmes  conditions  que  dans  le 
cas  précédent;  j'ai  alors  observé  une  attraction  plus  forte; 
le  barreau  après  Fexpérience  avait  un  point  conséquent 
vers  le  milieu  de  sa  longueur. 

3*^.  J'ai  employé  six  éléments.  • 

L'attraction  était  plus  considérable  encore;  le  magné- 
tisme du  barreau  était  renversé  en  entier  d'une  manière 
permanente. 

La  durée  du  contact  augmentait  T intensité  des  phéno- 
mènes observés.  Cette  remarque  s'applique  également  à  ce 
qui  va  suivre. 

L'eipérience  (|ue  je  vais  rapporter  maintenant  a  été  faite 
sur  un  petit- barreau  fortement  trempé  et  aimanté  à  satura- 
tion. Il  était  maintenu  dans  une  chape  en  papier  et  pou- 
vait se  mouvoir  dans  un  plan  horizontal.  Cet  aimant  était, 
quant  aux  dimensions,  identique  à  celui  dont  s'était  servi 
Coulomb  pour  trouver  la  loi  de  la  variation  de  l'intensité 
du  magnétisme  avec  la  distance.  Après  avoir  limité  le 
champ  du  mouvement  de  ce  barreau,  j'approchai  d'un  de 
ses  pôles  le  pôle  semblable  d'un  barreau  plus  puissant.  Je 
constatai  alors  une  attraction  à  la  distance  de  3  centimètres 
environ.  Le  sens  du  magnétisme  n'avait  pas  été  altéré 
dans  l'aimant  mobile.  ' 

J'ai  vérifié  le  même  fait  avec  différentes  aiguilles ,  je 
pouvais  même  les  faire  osciller  devant  l'aimant^  à  une  dis- 
tance assez  considérable.  J'ai  observé  qu'alors  la  pointe 
oscillait  devaût  le  bord  du  barreau  le  plus  fortement  ai- 
mante.  (Cet  excès  de  magnétisme  de  l'un  des  côtés  se 
constatait  par  l'excès  de  la  limaille  qui  s'y  attachait.)  Cette 
remarque  n'est  pas  dénuée  d'importance  ici;  sans  elle,  en 
effet,  on  pourrait  tenter  d'expliquer  ces  oscillations  en 
admettant  une  répulsion  des  quatre  côtés:  l'équilibre,  il 
est  vrai ,  serait  stable.  Mais  cette  hypothèse  tombe  d'elle- 
même  quand  on  porte  son. attention  sur  la  grandeur  que 
l'on  peut  donneraux  amplitudes  des  oscillations  ;  elle  serait 
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d'ailleurs  incompatible  avec  Tattraction  qui  se  manifeste 
au  contact.  . 

Je  passe  à  une  expérience,  importante  à  mon  avis,  en 
ce  qu'elle  montre  bien  l'altération  du  magnétisme  dans  un 
aimant  quand  un  de  ses  pôles  est  attiré  par  le  pôle  sem- 
blable d'un  autre  aimant.  Ayant  placé  une  feuille  de  papier 
sur  un  barreau  influencé. de  la  manière  indiquée,  je  pro- 
jetai de  la  limaille,  et  je  vis  apparaître  un  point  conséquent 
au  tiers  de  la  longueur  à  peu  près.  Une  nouvelle  projec- 
tion de  limaille,  après  l'éloignement  de  Taimant,  me  fit 
voir  qu-e  le  point  conséquent  avait  disparu. 

J'ajouterai  que  j'ai  obtenu  des  résultats  analogues  avec 
d'autres  aimants  dont  j'ai  fait  varier  la  tfempe  et  le  degré 
de  magnétistne. 

Je  crois  devoir  signaler  une  circonstance  qui  se  présente 
quand  l'ai  gui  Ile  est  très-effilée  et  que  lé  barreau  est  puis- 
sant. Il  arrive  souvent  alors  qu'à  une  très-petite  distance 
de  l'extrémité,  il  se  développe  un  point  conséquent  per- 
manent. Pour  bien  mettre  en  évidence  que  ce  n'est  point  à 
cette  faible  intervention  partielle  du  magnétisme  qu'est 
due  l'attraction  dans  ce  cas,  il  suffit  de  remplacer  le  pôle 
dont  on  s'est  servi  par  celui  d'un  barreau  plus  faible.  Si 
l'on  opère  alors  à  la  même  distance  ou  à  une  distance  no- 
tablement plus  pexite,  on  voit  toujours  l'attraction  primi- 
tive se  changer  en  une  répulsion.  Les  figures  obtenues  avec 
la  limaille  pendant  et  après  l'influence,  viennent  apporter 
ici  une  nouvelle  confirmation:  on  trouve,  en  efl'et,  dans 
le  premier  cas ,  un  point  conséquent  au  tiers  de  la  longueur 
environ  ,  et  dans  le  second,  un  point  conséquent  très-faible 
.placé  vers  la  pointe. 

Pour  l'intelligence  de  ces  faits,  il  faut,  il  me  semble, 
envisager  la  constitution  d'un  aimant  d'une  manière  nou- 
velle. 

En  même  temps  que  dans  un  pareil  corps  il  y  aurait  des 
particules  où  les  <!ouranls  électriques  smaient  maintenus 
dans  do  certaines  directions  par  d(îs  i'orces*  roorcilivi's  onor- 


& 
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;iques,  il  y  eu  aurait  d'autres  daus  lesquelles  les  forces  coer- 
citiyes  seraient  faibles  ou  nulles.  Les  courants  du  premier 
système  dirigeraient  ceux  du  second,  de  façon  à  établir  un 
équilibre  dans  l'ensemble .  Sous  Tinfluence  d'un  aimant 
puissant,  ces  courants  mobiles  (comme  ceux  dont  on  admet 
Texistence  dans  le  fer  doux  et  Tacier  peu  trempé)  seraient 
modifiés  dans  leurs  directions,  et  cela  d'autant  plus  sensi- 
blement que  Taimant  agirait  à  une  distance  plus  faible.  Il 
est  clair  également  que  cette  action  du  pôle  sur  les  diffé- 
rentes parties  dépendrait  de  leur  degré  de  rapproche- 
ment. Lorsque  ensuite  on  viendrait  à  écarter  la  cause  per- 
turbatrice de  l'équilibre  primitif,  il  tendrait  à  s'en  former 
un  nouveau  s'éloignant  plus  ou  moins  du  premier,  sui- 
vant l'intensité  du  troubla  apporté. par  l'aimant  dans  le 
système  des  premiers  courants. 

On  doit  comprendre  maintenant  pourquoi  j'ai  préféré 
disposer  ce  magnétisme  passager  en  sens  inverse  de  celui 
qui  réside  d'une  manière  permanente  dans  les  aimants. 
J'ai  pu,  en  agissant  de  la  sorte,  constater  un  renversement 
d'action ,  phénomène  bien  plus  saillant  que  l'augmentation 
d'action  que  j'aurais  obtenue  en  agissant  d'une  façon  oppo- 
sée. Cette  augmentation  d'intensité  avait,  du  reste,  été 
admise  pour  l'explication  d'un  grand  nombre  de  phéno-^ 
mènes;  mais  on  la  croyait  permanente  en  totalité,  tandis 
qu'elle  n'est  que  passagère. 

Dans  cette  manière  de  voir,  on  s'explique  facilement  les 
faits  cités  plus  haut.  On  n'éprouvera  pas  plus  de  difficulté 
à  comprendre  certaines  anomalies  qui  s'observent  dans  les 
actions  des  courants  sur  les  aimants.  Si ,  par  exemple ,  on 
refait  l'expérience  de  M.  Boisgireau  avec  un  courant  assez 
intense,  on  constate  pour  toutes  les  positions  une  attrac- 
tion ,  en  ayant  soin  toutefois  que  la  distance  du  courant  À 
l'aiguille  ne  soit  pas  trop  considépable.  Le  courant,  au  con- 
traire 5  est-il  affaibli ,  les  phénomènes  se  passent  comme 
l'indique  la  théorie;  c'est  là  une  preuve  que  le  magnétisme 
est  demeuré   lo   même  quant  au  sens  dans  Taiguille.   On 
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peut,  du  reste,  vérifier  directement  cette  dernière  assertion. 

L'étude  de  Faction  des  courants  sur  les  aimants  présente 
beaucoup  d'autres  faits  du  même  genre,  qui  s'expliquent 
également  en  admettant  pour  les  aimants  la  constitution 
que  nous  avons  indiquée. 

La  terre  agissant  à  la  manière  des  aimants,  on  doit  s'at- 
tendre à  lui  voir  produire  des  phénomènes  analogues;  c'est 
ce  qui  résulte  d'une  expérience  qui  m'a  été  indiquée  ré- 
cemment. M.  Barlow  a  constaté  qu'un  barreau  d'acier  non 
aimanté  et  placé  dans  la  direction  de  l'aiguille  de  décli- 
naison prend  des  pôles  qui  changent  quand  on  renverse  le 
barreau.  Ce'fait,  cité  par  ce  célèbre  physicien  comme  une 
anomalie,  n'offre  plus  rien  qui  surprenne,  si  l'on  admet 
dans  l'acier  un  réseau  de  particules  dénuées  de  force 
coercitive. 

Du  reste ,  ce  que  l'on  sait  de  la  constitution  des  aimants 
vient  à  l'appui  de  notre  manière  de  voir.  La  trempe  ,  en 
effet,  se  fait  sentir  plus  vivement^ur  les  parties  extérieures  ; 
en  outre,  l'acier,  par  sa  carburation ,  étant  en  quelque  sorte 
intermédiaire  entre  la  fonte  et  le  fer  doux,  il  arrive,  à  cause 
de  l'imperfection  même  des  procédés  de  fabrication ,  que 
dans  un  barreau,  une  portion  plus  ou  moins  notable  du 
fer  carburé  se  rapproche  par  sa  composition  des  états 
extrêmes  dont  nous  avons  parlé. 

Si  les  considérations  précédentes  étaient  exactes,  le  sys- 
tème de  courants  qui  constitue  le  magnétisme  d'un  ainaant 
serait  essentiellement  variable  avec  la  force  et  la  distance  du 
pôle  qui  l'influencerait.  Cette  variabilité  serait  un  nouvel 
élément  dont  il  faudrait,  dans  certains  cas,   tenir  compte. 

En  outre,  par  notre  hypothèse,  on  aurait  une  explica- 
tion plus  complète  de  Pinfluence  des  armatures,  de  ce  fait 
observé  par  M.  Kupfer,  que  dans  notre  hémisphère  le  pôle 
austral  d'un  barreau  était  plus  puissant  quand  il  était  di- 
rigé vers  le  bas,  et  de  différents  autres  phénomènes  se 
rapportant  au  maj^nélisme. 
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